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I'  SECTION  IV. 


iji  les  altérations  des  sourcils ,  du  nez,  des  lèvres, 
des  joues,  de  la  bouche,  etc.,  réclament  souvent  le 
secours  de  Tautoplastie  pour  remédier  à  des  perles 
de  substance  qui  succèdent  aux  opérations,  pour  ré- 
parer les  toris  de  la  nature  lorsqu'il  existe  des  vices 
de  conformation  qui  effraient  et  exposent'  plus  ou 
moins  b  vie  des  hommes,  pour  apporter  un  terme 
aux  déformations  qui  gênent  le  libre  exercice  des 
fonctions  des  sens  ;  il  est  indubitabtt  que  ranaplastie 
est  encore  plus  indispensable  pour  combattre  les 
lésions  dont  je  vais  actuellement  faire  mention.  C'est 
ainsi  que  des  maladies  des  voies  aériennes,  de  la  poi- 
trine, de  Tabdomen,  des  organes  génitaux  et  des 
membres,  se  présentent  fréquemment  au  chirurgien 
avec  un  appel  à  son  courage  et  à  son  habileté.  Que 
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fera  Thomme  de  Tart  dans  de  pareilles  circonstances? 
repoussera-t-il  obstinément  les  désirs  si  justes  et  si 
légitimes  du  malade  lorsque  la  vie  n'est  pas  à  Tinstant 
menacée?  Il  est  des  esprits  amis  de  la  controverse  et 
partisans  outrés  de  la  temporisation ,  qui  ne  veulent 
pas  que  Ton  agisse  et  que  l'on  essaie  une  guérison  ra- 
dicale, sous  prétexte  que  l'opération  peut  être  suivie 
d'insuccès  ou  de  plus  grands  malheurs  encore.  Pour 
moi,  qui  ne  partage  en  aucune  manière  cette  opi- 
nion y  je  crois  que  c'est  manquer  i  son  devoir  et  à 
l'humanité  que  de  ne  pas  essayer  de  guérir  une  in- 
firmité qui  empoisonne  les  jours  de  l'homme  qui  en 
est  affecté,  qui  repousse  les  personnes  qui  l'entou- 
rent et  qui  Texpose  enfin  à  des  maladies  graves  et 
même  à  la  mort.  Est-il  consciencieux,  est-il  humain 
de  refuser  d'opérer  un  malade  affecté  d'un  anus  contre 
nature  qui  épuise  l'énergie ,  le  moral  et  les  sources 
de  la  nutrition?  Abandonnerat  on  à  eux-mêmes  les 
individus  affectés  de  fistules  urinaires  graves? 

L'anaplastie  n'est  plus  employée  ici  seulement 
pour' régulariser  un  organe,  pour  corriger  une  dif- 
formité redoutable,  pour  satisfaire  aux  désirs  impé- 
rieux d'un  malad^  qui  veut  qu  on  lui  fatsse  une  opéra*- 
tion  de  complaisance;  mais  on  pratique  une  opération 
dont  personne  ne  peut  contester  Futilité  et  la  néces- 
sité absolue.  Rien,  en  effet,  n'est  au-dessus  de  cet 
important  service  qui  rend  aux  membres  leurs  mou- 
vemens  perdus,  rien  ne  peut  égaler  en  chirurgie  le 
rétablissement  de  la  continuité  du  canal  intestinal, 
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de  Vurèilire  et  de  la  tcmm  lorsque  ees  den  demiert 
orgaoeg  ont  perdu  la  forme  decondvii  et  de  réiervoif  • 

J'examinerai  lUcœasiTement  les  applicatiou  dcè 
méthodes  auloplastiques  aui  régions  précitées.  Voiet 
leur  ordre  d'énumératioa  t 

i*  Atttoplastie  laryngée  et  Uraciléafe; 

9*"  4uioplasUe  pectorale  ) 

S""  Autoplastie  des  membres  f 

4*"  Auloplastie  de  Fabdomen  { 

&"  Autoplasiie  des  organes  génitaux; 

&"  Autoplastie  rectale. 

CHAPITRE  I*'. 

LARTIfGOPLASTIE.   —  TRACHÉOPLASTIB. 

La  trachée,  le  larynx,  l'espace  qui  sépare  le  oar^ 
ti\age  thyroïde  de  l'os  hyoïde  ^  et  ce  dernier  de  la 
branche  de  la  mAdioire  peuvent  être  lésés  par  diffé« 
rentes  causes  et  de  différentes  manières,  et  ces  lésions 
peutent  exister  atec  ou  sans  perte  de  substance» 

Les  plaies  pénétrantes,  car  c'est  seulement  de 
oelles-li  que  nous  voulons  parler,  peuvent  être  gué^ 
ries  par  première  intention,  par  bourgeonnement,  ou 
donner  lieu  à  des  fistules  rebelles  que  l'on  ne  peut 
souvent  combattre  avantageusement  que  par  l'auto- 
plastic.  En  outre  des  précédentes  lésions,  iai  extirpa- 
tions de  cancer  )  exigent  encore  dans  de  certaines 
circonstances  le  secours  de  la  chirurgie  plastique. 

Ces  diverses  solutions  de  continuité  se  gttérissent 
4.      ^ 
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difficilement,  à  cause  des  mouvemens  des  parties  lé- 
sées, des  conlraclions  pharyngienne  et  buccale  pen- 
dant la  déglutition,  de  Tascension  du  larynif  et  de  la 
trachée,  du  passage  de  Tair,  des  alimens  et  des  li- 
quides qui,  sans  cesse,  tendent  à  b'échapper  par  Tou- 
verture  anormale,  le  plus  ordinairement  située  favo- 
rablement pour  cela.  Voilà  pourquoi  les  traitemens 
ordinaires  sont  si  souvent  inefficaces  et  pourquoi  pen- 
dant les  efforts  les  moyens  d'union  sont  si  prompte- 
ment  détruits,  lorsqu'il  s'agit  d'une  simple  suture  ou 
de  l'application  d'un  simple  bandage.  Passons  d'abord 
en  revue  les  cas  où  la  médication  simple  peut  réussir 
et  ceux  où  elle  doit  échouer. 

Toutes  les  fois  que  la  fistule  est  étroite,  entourée 
par  des  parties  molles,  on  peut  en  rafraîchir  la  cir- 
conférence et  en  réunir  les  lèvres  par  la  suture  ou 
le  bandage.  Toutefois,  celui-ci  me  parait  mériter  peu 
de  confiance;  si  l'on  a  réussi  quelquefois  par  ce 
moyen,  on  a  le  plus  souvent  échoué,  aussi  vaut-il 
mieux,  dans  ces  cas,  agir  comme  le  conseillent 
Larrey  père  et  M.  Yelpeau  :  raviver  les  lèvres  de  la 
fistule  que  l'on  agrandira  à  ses  angles  en  haut  et  en 
bas ,  puis  que  l'on  coupera  transversalement  à  ses 
extrémités  inférieures ,  afin  de  forcer  les  parties  à 
prêter  davantage.  Cet  agrandissement  en  long  et  cette 
dilatation  inférieure  permettent  de  réunir  facilement 
les  bords  de  la  plaie  et  de  les  agglutiner  par  la  suture 
«entrecoupée. 

Toutes  les  fois  qu'il  y  a  une  perte  de  substance 


Digitized  by 


Google 


LARTNG0PLÀ8TIC.  —  TRACHÉOPLASTIE.  .    5 

d'une  certaine  étendue,  on  doit  recourir  à  Tauto- 
plaslie  par  la  méthode  Trançaise,  au  procédé  de  Cho- 
part,  de  M.  Roux  de  Saint- Maxi min  ^  de  Roonhuy- 
sen,  de  M.  le  professeur  Lallemand,  à  la  méthode 
indienne  par  le  procédé  de  torsion  ordinaire,  et 
aussi  par  la  plicature  du  lambeau ,  ainsi  que  M.  Vel- 
peau  Ta  fait  avec  succès.  J'insiste  surtout  sur  les  re- 
cherches et  sur  le  procédé  ingénieux  de  ce  profes- 
seur. 

M.  Velpeau  divise  son  procédé  en  plusieurs  temps  : 
Premier  temps.—  Le  malade  étant  couché  sur  le  dos, 
et  maintenu  par  des  aides,  le  chirurgien  placé  à  droite 
du  patient  dissèque  au-devant  du  larynx  et  au-dessous 
de  l'altération,  au  moyen  d'un  bistouri  droit  ou  con- 
vexe, un  lambeau  cutané,  long  de  2  pouces  et  large 
de  i,  en  lui  donnant  la  forme  d'un  carré  par  en  bas  et 
un  peu  moins  de  largeur  dans  sa  partie  supérieure. 
On  le  dissèque  avec  soin  en  lui  conservant  le  plus 
possible  de  lissu  cellulaire  et  en  le  relevant  à  mesure. 
Deuxième  temps.  —  11  s'agit  ici  du  ravivement  de  la 
fistule.  Ce  ravivement  devant  exciter  de  la  toux, 
M.  Yelpeau  recommande  avec  raison  de  l'exécuter 
avec  beaucoup  de  prudence  et  de  soin.  Pour  cela,  il 
conseille  non  le  ravivement  en  dédolant,  mais  bien 
celui  qui  consiste  à  enfoncer  la  pointe  du  bistouri  en 
dehors,  sur  un  point  du  cercle,  afin  d'en  contourner 
toute  ia  circonférence  sans  détruire  en  aucun  point 
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la  partie  que  Von  désire  enlever.  On  ne  doit  par  oon- 
fléquent détacher  la  bord  profond  qu'à  la  fin,  ce  qui 
fait  que  le  sang  ne  coule  pas  dans  les  voies  aériennes 
eta^échappe  d'abord  à  l'extérieur.  En  agissant  de  la 
aorte,  on  prévient  une  toux  violente  et  la  suffocation. 
Il  est  bon  que  les  parties,  après  le  ravivement,  repré- 
sentent une  espèce  de  cane  dont  la  base  est  dirigée  en 
avant  et  le  sommet  en  arrière. 

Troisième  temps.  —  Dans  ce  dernier  temps,  on  pro* 
cède  à  l'application  du  lambeau  qui  se  fait  de  deux 
manières  différentes,  suivant  que  la  fistule  a  son  plus 
grand  diamètre  vertical  ou  transversal.  Dans  ce  der- 
nier cas,  on  plie  le  lambeau  en  deux  en  évitant  toute- 
fois de  rapprocher  la  partie  libre  de  la  racine.  Le 
lambeau  est  alors  renversé  sans  torsion,  ^  la  partie 
moyenne  est  traînée  dans  la  fistule  ou  une  longue 
aiguille  traverse  les  lèvres  de  la  plaie  de  gauche  à 
droite  et  suivant  toute  l'épaisseur  du  lambeau.  Quel- 
ques tours  de  fil  sont  jetés  sur  les  deux  extrémités  de 
l'aiguille  et  le  tout  est  maintenu  avec  un  linge  enduit 
de  oérat,  de  la  charpie,  des  compresses  et  quelques 
tours  de  bande.  Il  convient  que  l'aiguille  traverse 
exactement  le  lambeau,  si  Ton  veut  éviter  que  la 
pointe  se  déplie  et  que  la  greffe  sorte  de  son  nouveau 
domicile. 

Dans  l'autre  cas,  c'est-à-dire  lorsque  le  grand  dia- 
mètre est  vertical,  ou  que  la  fistule  est  parfaitement 
arrondie,  on  roule  le  lambeau  sur  la  face  cutanée,  de 
manière  à  en  obtenir  un  cylindre  qui  doit  servir  de 


Digitized  by 


Google 


LARYNGOrLASTIK.  —  tRACHÉOPLASTlE.  7 

tampon  obturateur.  Il  sufOt  d'enfbncer  alors  la  pointe 
dans  FouYorture  jusqu^à  une  certaine  profondeur  et 
de  maintenir  les  surfaces  en  contact  au  moyen  d*une 
aiguille  qui  les  traverse.  Autant  que  possible,  on 
éditera  de  laisser  un  intervalle  entre  la  flstule  et  le 
bouchon. 

A  Tappui  de  son  procédé  opératoire ,  M.  Yelpeau 
cite  (  *  )  deux  Ihits .  que  je  crois  utile  de  rapporter 
texlueUement. 

ÂV  OhêervatUm.  —  «  L'un  des  malades,  âgé  de 
28  ans,  d'ailleurs  Inen  portant,  avait  eu  la  gorge  cou- 
pée quatre  mois  auparavant  entre  Tos  hyoïde  et  le 
eartilage  thyroïde,  et  d'un  muscle  sterno-mastoîdien 
à  l'autre.  Des  points  de  suture,  un  bandage  et  la  po- 
sition fléchie  de  la  tète,  mis  en  pratique  sur-le-champ 
par  M.  Denis,  médecin  de  l'hôpital  de  Gommercy,  ne 
procurèrent  qu'une  réunion  incomplète  de  la  plaie. 
Lorsqu'il  entra  dans  mon  service  le  15  décembre  i832, 
les  bords  de  la  solution  de  continuité  étaient  isolé- 
ment cicatrisés  dans  l'étendue  d'environ  6  lignes. 
Sa  tète  étant  reversée,  on  faisait  aisément  pénétrer 
l'extrémité  du  petit  doigt  dans  la  fistule.  Dans  cet 
état«  il  pouvait  à  peine  se  faire  entendre.  En  abaissant 
le  menton,  au  contraire,  il  retrouvait  la  voix  et  la 
parole.  Une  sonde  courbe,  portée  dans  la  plaie,  et 
l'indicateur  gauche  introduit  profondément  dans  Tar- 

(M  Nouveanm  élémens  de  médecine  opératoire.  Paris,  4839,  t.  i, 
p.  687. 
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rière-boucbe  n;e  permirent  de  constater  que  la  division 
s^ouvrait  immédiatement  au-dessus  delà  glotte  et  au"- 
dessous  del'épiglotle.  La  déglutition  des  liquides  cau- 
sait plus  de  toux  que  celle  des  solides.  Des  mucosités 
s'échappaient  en  abondance  par  la  fistule.  D'assez 
grandes  précautions  étaient  nécessaires  pour  empê- 
cher une  partie  des  matières  ingérées  de  s'y  engager 
aussi.  Le  moindre  contact  de  ces  corps  ou  d'un  corps 
étranger  quelconque  avec  Tintérieur  de  la  blessure, 
déterminait  aussi  une  quinte  de  toux  assez  violente 
pour  rendre  impossible  le  rapprochement  continu 
des  bords  de  cette  solution  de  continuité. 

«  Je  Toperai  le  22  du  même  mois  par  le  premier 
procédé  indiqué  ci-dessus.  Le  lambeau  une  fois  dis- 
séqué fut  mis  en  double,  renversé  de  bas  en  haut, 
puis  introduit  ainsi  plié  dans  la  fistule  avivée,  et  fixé 
enfin  par  une  seule  épingle.  Je  ne  levai  l'appareil  que 
le  quatrième  jour.  La  pointe  du  lambeau  un  peu  trop 
courte  et  mal  retenue  contre  sa  racine,  s' étant  dé- 
ployée, parut  être  à  nu  dans  le  larynx.  Le  bour- 
souflement des  tissus  nous  fit  même  penser  un  instant 
que  la  totalité  du  pli  tégumentaire  avait  pu  tomber 
dans  la  gorge.  Une  violente  quinte  de  toux  survenue 
Tavant-veille,  fortifiait  encore  une  pareille  supposi* 
tion;  mais  la  suite  nous  a  prouvé  qu'il  n'en  était 
rien.  En  eifet,  c'est  en  se  rétractant  d'arrière  en  avant 
que  ce  lambeau  a  Uni  par  boucher  la  fistule,  et  son 
pédicule  s'est  retrouve  d'une  manière  distincte  avant 
la  ciculrîsalion  parfaite.  Un  permis  qui  admettait  à 
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peine  une  tète  d*épingle  et  dont  la  cautérisation  avec 
le  nitrate  de  mercure,  le  fer  rouge,  le  nitrate  d'ar- 
gent, n'a  que  difficilement  triomphé ,  n'est  définiti- 
Yemeni  oblitéré  que  depuis  les  premiers  jours  de 
mars  i833.  L'étranglement  produit  par  une  longue 
bandelette  eroplastique  placée  au-dessus  pour  en 
abaisser  la  lèvre  supérieure,  a  tait  en  outre  que  h 
plaie  du  lambeau  ne  s'est  cicatrisée  que  très  tard,  et 
qu'un  abcès  survenu  en  dehors  s'est  montré  plusieurs 
fois  depuis,  mais  de  manière  néanmoins  à  ne  compro- 
mettre en  rien  le  succès  de  l'opération  première  qui 
est  complète  depuis  long-temps.  » 

48*  ObservaUan.  —  t  Chez  l'autre  malade ,  la  plaie 
avait  le  même  siège  et  reconnaissait  la  même  cause 
que  dans  le  cas  précédent.  Ses  dimensions  étaient  un 
peu  plus  considérables ,  du  moins  dans  le  sens  ver- 
tical;  ses  bords  offraient  aussi  un  peu  plus  d'épais- 
seur, et  Tépigloite  n'était  séparée  du  larynx  en  ar- 
rière qu'aux  deux  tiers  environ  de  sa  largeur.  Lorsque 
le  blessé  se  fit  admettre  à  l' Hôtel-Dieu,  au  mois  d'oc- 
tobre 1831,  sa  fistule  datait  de  six  mois.  Les  journaux 
de  l'époque  rapportent  que  Dupuytren  disséqua  laté- 
ralement les  lèvres  de  l'ouverture  dans  une  certaine 
étendue,  afin  de  les  rapprocher  ensuite  et  de  les  réu- 
nir  dans  cette  position  par  quelques  points  de  suture 
entortillée.  Doutant  du  succès  de  sa  tentative,  l'habile 
professeur  avait ,  à  ce  qu'il  parait ,  aussi  formé  le 
projet  d^essayer  une  autre  méthode,  de  faire  «c  un 
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emprunt  aux  parties  Toisines,  et  de  boucher  la  fistule 
avec  le  lambeau  détaché;  »  mais  le  malade  quitta 
Thôpital  et  vint  à  la  Pitié  en  janvier  i832.  Un  lambeau 
emprunté  à  la  bce  antérieure  du  larynx,  disséqué, 
relevé,  roulé  sur  son  axe,  fut  enfoncé  dans  la  fistule 
préalablement  rafVatchie ,  et  fixé  en  place  au  moyen 
des  épingles.  Les  deux  fissures  qui  étaient  d'abord 
restées  sur  les  côtés^  ont  cédé  plus  tard  à  Taction  du 
cautère  actuel  et  d'un  nouveau  point  de  suture. 

«  Le  malade  n'est  sorti  de  mon  service  que  long- 
temps après  le  complément  de  sa  guérison.  » 

CHAPITRE  IL 

AUTOPtASTIK  PSCTOKAIiE  OU  THOEAGOPUkSTIfi. 

Les  différens  points  de  la  cage  thoracique  peuvent 
offlrir  des  fistules  pénétrantes,  des  cicatrices  ou  brides 
cutanées;  et  elle  peut  être  le  siège  de  produits  nou- 
veaux qui  nécessitent  des  ablations,  des  pertes  de 
substance,  lesquelles  réclament  Tauloplastie. 

Les  fistules  pectorales,  qu'elles  communiquent 
seulement  avec  la  plèvre,  ou  qu'elles  s'abouchent 
avec  les  conduits  aériens,  ne  peuvent  être,  sans  in- 
convénient, traitées  par  l'autoplastie,  parce  qu'on 
forcerait  le  liquide  versé  à  l'extérieur,  à  s'écouler  dans 
la  cavité  pleurale  où  il  déterminerait  une  inflamma- 
tion et  une  pression  dangereuse  sur  la  plèvre,  le  pou- 
mon, le  cœur,  qui  se  trouveraient  refoulés  par  la 
collection,  etc.  Ainsi,  il  est  évident  que  la  nature 
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seule  doit  ioi  faire  tous  les  (hils  et  que  la  fistule  doit 
se  fermer  de  dedans  en  dehors. 

Des  brides  sont  asses  souvent  rencontrées  sur  le 
thorax  et  sur  les  côtés  de  cette  cavité.  Elles  peuvent 
être  fortes  ou  bibles,  donner  lieu  à  des  difformités 
qui  nuisent  plus  ou  moins  à  la  confbrmation  des  pa* 
rois  de  la  poitrine,  gênent  les  mouveméns  du  thorax 
el  apportent  même  ofastacle  à  Texercice  des  membres 
supérieurs.  Je  rapporterai  à  ce  sujet  une  observation 
intéressante  à  plusieurs  égards. 

Quant  à  la  récidive  du  cancer  mammaire,  elle  a 
donné  lieu  à  Temploi  de  Tautoptastie  indienne  et  par 
déplacement. 

L'autoplastie  pectorale  a  donc  été  pratiquée  par 
plusieurs  méthodes. 

!•  Autoplastie  par  éécolkmenu  —  C'est  le  procédé 
que  j'ai  mis  en  usage  dans  des  cas  où  il  existait  une 
perte  de  substance  faible  ou  même  asseï  considérable. 
En  disséquant  les  lèvres  de  la  plaie  dans  toute  leur 
longueur  et  en  détachant  la  peau  d'avec  les  parties 
qui  lui  sont  fortement  adhérentes,  on  obtient  un  relâ- 
chement notable  qui  permet  de  rapprocher  les  bords 
de  la  division  et  de  les  mettre  en  contact.  Le  procédé 
de  Gelse  et  de  Franco  qui  détachait  légèrement  le 
tour  de  la  plaie,  ne  peut  pas  suffire  dans  tous  les 
cas)  mais  alors  on  peut  prolonger  l'incision  aux 
deux  angles ,  ce  qui  permet  une  dissection  facile  et 
de  recouvrir  une  grande  surface  avec  les  tégumens 
décollés.  Dans  certaines  circonstances,  il  est  permis 
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de  faire  un  rapprochement  des  lèvres  de  la  plaie  ei 
de  les  maintenir  en  contact  par  la  suture  ;  mais  il 
existe  dans  ce  cas  un  tiraillement,  une  distension 
considérable  dans  les  tégumens,  qui  déterminent  de 
vives  douleurs ,  et  exposent  à  la  déchirure  die  la  cica- 
trice, si  on  ne  la  prévient  pas  en  pratiquant  comme 
je  Tai  fait  dans  toute  la  longueur  de  la  plaie  et  à  une 
certaine  distance  de  ses  côtés,  une  incision  parallèle 
à  la  réunion.  A  l'instant  même  le  relâchement  a 
lieu  dans  les  lèvres  de  la  plaie  et  dans  les  parties 
environnantes  qui  ne  se  trouvent  plus  bridées, 
tendues  et  tiraillées.  Ce  procédé  de  déplacement 
est  fort  simple,  et  a  presque  toujours  pu  me  servir 
pour  réparer  les  pertes  de  substances  les  plus  éten- 
dues. Toutes  les  fois  qu'il  sera  possible  de  décoller 
la  peau,  de  prolonger  Tincision  des  angles,  et  do 
faire  des  incisions  accessoires ,  il  faudra  y  avoir  re* 
cours  de  préférence. 

Ce  procédé  est  d*abord  très  expéditif,  d'une  exécu- 
tion facile,  et  permet  ensuite  le  rapprochement  facile 
des  lèvres  de  la  plaie  et  le  recollement  des  lambeaux  : 
on  pourra  s'en  convaincre  par  la  lecture  de  mes  obser- 
vations. 

C'est  ainsi  que  le  chirurgien  me  semble  devoir  se 
comporter  lorsqu'il  est  possible  de  réparer  la  perte  de 
substance  par  un  décollement  des  tégumens  dans  l'é- 
tendue de  plusieurs  pouces. 

Mais  lorsque  la  perte  de  substance  est  très  consi- 
dérable, et  qu'au  lieu  d'avoir  une  forme  elliptique, 
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elle  est  quadrilatère  et  très  étendue,  on  doit  recourir 
au  procédé  de  Chopart,  de  M.  Roux  de  Saint-Maximin, 
et  aux  modifications  qui  s'y  rattachent. 

J*aborde  maintenant  les  fails  et  je  commence  par 
les  OÊÊiophiies  mammaires. 

49*  Observaiian.  —  Cancer  du  iein. —  Opération.  — 
Gwérison.  —  InciêUm  latérale  consécutive  pour  lofer 
tétranglenient  (observation  recueillie  par  M.  Niobey, 
mon  interne).  —  Sarab  Mayer,  née  Salomon,  Agée 
de  38  ans ,  couturière,  entre  a  Thôpital  Saint-Louis 
le  16  janvier  1847,  Douée  d'un  tempérament  ner- 
veux, cette  femme  est  née  de  parens  sains  et  a 
joui  long-temps  d'une  parfaite  sanlé.  La  menstrua- 
tion chez  cette  malade  n'a  pas  cessé  d'être  régu- 
lière. Les  accouchemens,  au  nombre  de  quatre,  ont 
été  naturels  et  les  suites  de  couches  heureuses.  Elle 
a  allaité  tous  ses  enfans,  et  n'a  eu  d'autre  mal  au 
sein  que  quelques  gerçures  et  crevasses  autour  du 
mamelon.  Cependant  six  mois  après  le  sevrage  de  son 
dernier  eniânt ,  il  y  a  environ  quatre  ans,  le  sein  gau- 
che s'est  engorgé.  Cet  engorgement  a  été  combattu  et 
détruit  assez  vite  par  l'emploi  d'un  traitement  local 
antiphlogistique.  Suivant  la  malade,  la  glande  est  de- 
meurée seulement  un  peu  plus  dure  que  celle  du  côté 
opposé  et  principalement  au  voisinage  du  mamelon- 
Mais  du  reste,  pendant  prés  de  trois  ans,  elle  n'a  res^ 
senti  aucune  douleur  dans  cet  organe  et  la  dureté  n'a 
point  fait  de  progrès  appréciables.  Ce  n'est  que  depuis 
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huit  mois  que  la  présence  d'une  tumeur  circansoritei 
et  d'abord  peu  volumineuse  i  a  été  reconnue  et  s'est 
développée  d'une  manière  lente  et  graduelle  dans  Té- 
paisseur  de  la  mamelle.  U  y  a  eu  d'abord  des  douleurs 
sourdes  qui  n'ont  pas  tardé  à  devenir  lanoinantes«  Ces 
douleurs  ont  toujours  été  en  augmentant  d'intensité 
à  mesure  que  la  tumeur  a  fait  des  progrès.  EUes  ont 
plus  tard  troublé  le  repos  de  la  malade  et  produit 
quelques  altérations  dans  la  nutrition. 

Avant  l'opération  on  constate  que  la  sein  gauche 
est  le  siège  d'une  ulcération  de  la  grandeur  d'une  pièce 
de  6  francs ,  que  cette  ulcération  est  recouverte  d'une 
masse  de  végétations  rouges  et  saignantes ,  faisant 
hernie  à  travers  les  tégumens  et  s'élevant  aoiis  la 
forme  d'un  champignon  au-dessus  du  niveau  de  It 
peau.  Au  milieu  de  cette  masse  fongueuse  le  mame- 
lon a  entièrement  disparu*  Lie  sein  ^  considéré  dans 
son  ensemble ,  offre  un  volume  deux  fois  plus  consi* 
dérable  que  celui  du  cdté  opposé  et  n'est  pas  moin- 
dre que  celui  des  deux  poings  d'un  aduhe.  Cet  or-- 
gane  est  lourd  et  dur  au  toucher.  Il  présente  quelques 
bosselures  et  une  grande  sensibilité  à  la  pression.  Du 
reste,  la  tumeur  est  mobile  et  ne  présente  aucune 
adhérence  avec  les  parois  du  thorax.  Autour  deè  végé« 
tations»  les  veines  sont  notablement  dilatées  et  les  té- 
gumens offrent  çà  et  là  quelques  marbrures  ainsi 
qu'une  teinte  violacée. 

Les  ganglions  axillaires  ne  sont  pas  engorgés.  Les 
douleurs  dont  la  tumeur  est  le  si^e  sont  presque 
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eontiaaes;  la  malade  les  compare  à  des  aiguilles 
qu'on  enfoneerait  dans  son  épaisseur;  quelquefois 
c'est  une  sensation  de  broiement  ou  d'arrachement 
qu'elle  «éprouve.  Outre  ces  douleurs  il  existe  de  l'in- 
somnie, de  l'inappétence,  parfois  de  la  diarrhée  et 
un  état  d'amaigrissement  très  prononcé.  Dans  ces  con- 
ditions la  malade  est  préparée  à  l'opération,  et  Je  la 
pratique,  le  2  février,  de  la  manière  suivante  t 

La  tumeur  est  circonscrite  à  sa  base  par  deux  inci- 
sions semi-lunaires  et  transversales ,  intéressant  la 
peau  et  le  tissu  cellulaire  sous-cutané.  Elle  est  en- 
suite saisie  avec  une  érygne  et  disséquée  de  haut  en 
bas  d'une  manière  prompte  et  facile.  Les  tissus  sous* 
jacens  se  trouvant  parfaitement  sains,  on  procède  & 
la  ligature  de  tous  les  vaisseaux  qui  fournissent  du 
sang  et  qui  sont  en  très  grand  nombre,  une  vingtaine 
au  moins. 

Cela  fait,  malgré  la  perte  de  substance  qui  est  con* 
sidérable,  je  parviens  néanmoins,  aveo  asseï  de  faci- 
lité, à  rapprocher  et  i  réunir  les  bords  de  la  plaie. 
J'applique  ainsi  cinq  points  de  suture  entortillée.  La 
plaie  est  recouverte  d'un  linge  cératé,  de  plusieurs 
plumasseaux  dé  charpie,  de  compresses  longuettes  et 
carrées,  et  l'on  maintient  le  tout  à  l'aide  d'un  ban- 
dage de  corps.  Cette  opération ,  qui  a  été  pratiquée 
sous  l'influence  de  l'hihalation  de  la  vapeur  d'éther, 
n'a  détwminé  aucune  douleur.  L'insensibilité  la  plus 
complète  a  été  obtenue  au  bout  de  dix  minutes.  La 
malade  n'a  fait  aucun  mouvement  pendant  repéra* 
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tion ,  et  a  affirmé  ensuite  qu  elle  arait  eu  un  sommeil 
calme  et  tranquille ,  qu'elle  n'avait  rien  senti  et  qu*elle 
ignorait  entièrement  ce  qui  s'était  passé. 

La  tumeur,  examinée  et  disséquée  dans  toutes  ses 
partie,  est  divisée  en  plusieurs  lobes;  chacun  d'eux 
présente  un  aspect  grisâtre  et  une  dureté  remar- 
quable. Le  bistouri  ne  les  divise  qu'avec  peine  et  fait 
enlendre  un  certain  bruit.  Aucun  de  ces  lobes  n'offre 
de  points  de  ramollissement.  Ils  sont  entourés  pour 
la  plupart  d'une  membrane  fibreuse  distincte  et  dé- 
pourvus  de  vaisseaux  sanguins.  Les  vaisseaux  galac- 
tophores  ont  également  disparu.  Les  végétations 
disposées  à  la  surface  de  la  tumeur  sont  rouges  et 
vasculaires;  elles  ne  paraissent  pas  se  confondre  avec 
les  parties  squirrheuses  sous-jacentes  y  et  sont  toutes 
superficielles.  Autour  de  la  tumeur  existe  une  at- 
mosphère épaisse  du  tissu  adipeux  dans  lequel  on  ne 
trouve  pas  trace  d'altération  cancéreuse. 

Les  deux  premiers  jours  après  l'opération  la  ma- 
lade n'éprouve  que  peu  de  souffrance;  il  existe  à  peine 
de  la  fièvre.  Au  bout  de  vingt-quatre  heui^es,  on  lève 
le  premier  appareil ,  et  Ton  trouve  les  bords  de  la 
plaie  dans  un  contact  parfait  et  dans  de  bonnes  con- 
ditions de  réunion  (pansement  à  plat). 

Le  4  février^  il  existe  un  peu  de  tiraillement  du 
bord  inférieur  et  externe  de  la  plaie,  que  je  relâche 
à  l'aide  d'une  petite  incision  de  la  peau,  faite  pa- 
rallèlement, et  i\  2  centimètres  de  la  plaie  princi- 
pale. 
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Le  5  et  le  6,  la  malade  continue  d'aller  parfaite- 
meni,  la  fièvre  est  modérée,  le  sommeil  calme  et  la 
plaie  offre  un  bon  aspect. 

Le  7,  il  existe  un  peu  de  rougeur  et  de  tuméfac- 
tion sur  les  bords  de  la  plaie.  J'enlève  deux  épin- 
gles» et  je  panse  avec  Teau-^-vie  camphrée  (eau  de 
Sedlitz). 

Le  8 ,  il  y  a  un  léger  écartement  là  où  les  épingles 
ont  été  enlevées.  Du  reste,  la  plaie  est  moins  rouge 
et  moins  tuméfiée. 

Le  9j  je  retire  les  dernières  épingles  ;  la  réunion 
est  obtenue  dans  ce  point,  et  Técartement  qui  s'est 
(produit  vers  Fangle  interne  de  la  plaie  est  peu 
considérable.  On  panse  avec  de  Teau-de-vie  cam- 
phrée. 

Le  40  et  les  jours  suivans,  il  ne  survient  rien  de 
particulier;  une  partie  de  la  plaie  suppure;  l'autre 
est  réunie.  On  la  panse  à  plat  deux  fois  par  jour. 
L'appétit  et  les  forces  renaissent  (  une  portion  ). 

Le  16,  la  plaie  est  couverte  de  bourgeons  vermeils 
et  d'un  bon  aspect.  L'état  général  est  très  satisfaisant 
(  deux  porUons). 

Le  20,  le  travail  de  cicatrisation  s'opère;  la  plaie 
diminue  d'étendue  (eau ter.  avec  le  nitrate  d'argent). 

Le  2  mars ,  la  plaie  n'offre  plus  que  2  centimètres 
de  diamètre;  elle  est  rose  et  vermeille  (caut.  nit. 
argent  ). 

Le  25,  la  cicatrisation  est  presque  complète.  Quel- 
ques douleurs  fugaces  s'y  font  sentir  de  loin  en  loin, 

H.  2 
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et  le  bord  supérieur  est  le  siège  de  points  indurés, 
sur  lesquels  on  fait  journellement  une  onction  avec 
Tonguent  napolitain. 

Le  89 ,  la  malade  quitte  ThôpitaL  La  cicatrice  est 
linéaire  et  complète.  Les  noyaux  d'induration ,  qui 
ont  semblé  se  former  depuis  quelques  jours,  dispa- 
raissent. Les  douleurs  perdent  leur  intensité,  et  la 
malade  se  trouvé  dans  uti  état  de  forces  et  d'embon- 
point bien  supérieur  à  celui  qu'elle  présentait  avant 
l'opération. 

50*  Obêervaiion.  —  Tunteur  encéphalaîde  du  sein. — 
Extirpation.  —  Autoplastie  par  déplacement. — Guériêm. 
-^  La  nommée  Gossa,  âgée  de  48  ans,  journalière, 
vint  des  environs  de  Chartres  à  Paris  vers  la  Un  de 
f été  dernier,  et  se  fit  admettre  à  l'hôpital  Saint-Louis 
le  8  octobre  suivant.  Née  de  parens  sains  ^  d'une  tou- 
stitution  sèche  et  nerveuse,  elle  a  toujours  joUi  d'une 
bonne  santé ,  malgré  des  irrégularités  fréquentes  dans 
le  cours  de  la  menstruation.  Elle  s'est  mariée  à  24 
ans  et  a  eu  neuf  enfans.  Les  aceouchemeus  otit  été 
naturels,  et  les  suites  de  couches  heureuses.  Elle  â 
allaité  tous  ses  enfans,  et  n'a  point  eU  de  mal  aux 
seins,  sauf  quelques  gerçures  au  mamelon  pendant 
l'allaitement  du  dernier.  Ce  n'est  que  six  mois  plus 
tard,  qu'une  petite  tumeur  ou  glande  du  volume 
d'une  noisette,  survenue  sans  cause  connue^  et  à 
l'insu  de  la  malade,  se  montre  à  la  mamelle  du  côté 
droit.  Un  coup  de  poing  qu'elle  reçoit  sur  la  poitrine, 
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irbis  tneis  après  Tapparilion  dé  celte  tumeur  i  denne 
lieu  à  un  engorgement  du  sein.  Cet  engorgement  oède 
aiséz  tité  à  Tutegu  de  quelques  topiques  émolliens. 
Mais  i  partir  de  là  4  la  petite  tùméur  prend  un  dé#6* 
leppement  rapide  et  né  tarde  pas  à  détenir  le  siège 
d'élancemens  douloureui,  qui  Tont  toujours  en 
augmentant  d'intensité  et  finislent  par  troubler  le 
leçM,  aind  que  les  ftmctions  digestives.  La  ina* 
lade  maigriti  En  même  temps  la  tumeur  ^dtiilue  ft 
fiiire  des  progrès,  et  son  tolume  dépasse  bientôt  eelui 
d'un  gi^s  œuf  de  poute^  C'est  alors  que  la  malade  se 
déeidé  à  Tenir  à  l'hôpital. 

Le. sein  droit  est  le  siège  d'une  tumeur  ayant  au 
moins  le  volume  du  poing  d'un  adultet 

Cette  tumeur  n'est  pas  talcérée  ;  mais  elle  est  dure» 
inégale,  bosselée  et  douloureuse  à  la  pression.  Elle 
est  très  mobile  »  bien  isolée  et  sans  adhérencel  avec 
les  parois  thoraoiquei.  La  peau  qui  la  recouvre  est 
luisante >  violacée  au  centré,  et  les  veines  eirëonvoi<> 
aines  notablement  dilatées*  Les  ganglions  axillaires 
ne  sent  pas  eëgorgés.  Des  élaneemens  presque  eon- 
linuels  se  font  sentir  dans  le  sein.  Il  eibie  aussi 
de  Tinsemnie^  un  état  d'amaigrissement  très  pro* 
nonce  et  quelques  troubles  du  odté  des  organes  di-» 
gestife.  Les  règles  ne  sont  pas  encore  supprimées. 

Après  avoir  fott  subir  à  la  malade  uù  traitement 
préparatoire  de  quelques  jours,  je  l'opère  le  15  oc- 
tobre de  k  manière  suivante  t 

Deux  incisioils  semi-ellipiiqiies  embrassant  toute 
2. 
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la  portion  de  peau  altérée  sont  pratiquées  verticale- 
ment  sur  la  tumeur.  Celle-ci  est  ensuite  saisie  avec 
une  érigne  et  disséquée  rapidement  de  haut  en  bas; 
elle  se  trouve  ainsi  séparée  du  tissu  sain ,  avec  une 
grande  facilité.  Toutes  les  veines  et  artères  qui  four- 
nissent du  sang  sont  liées  successivement  avec  un 
grand  soin.  La  perte  de  substance  qui  résulte  de  l'extir- 
pation de  la  tumeur  étant  assez  considérable ,  et  les 
bords  de  la  plaie  ne  pouvant  être  ramenés  au  contact, 
je  les  isole  des  parties  sous-jaccntes  dans  l'étendue 
de  plusieurs  centimètres,  et  je  procède  ensuite  à  la 
réunion.  Cette  réunion  ne  peut  être  encore  obtenue 
qu'avec  peine ,  à  cause  de  Técartement  trop  consi- 
dérable des  lèvres  de  la  plaie.  Pour  obvier  à  cet  incon- 
vénient, on  pratique  de  chaque  côté  à  une  distance 
de  3  centimètres  environ  deux  incisions  verticales  et 
parallèles  d'une  longueur  presque  égale  à  celle  de  la 
plaie  principale.  Cette  espèce  de  débridement  permet 
aussitôt  de  rapprocher  les  lèvres  de  la  surface  sai- 
gnante, et  d'en  opérer  la  réunion  immédiate  au  moyen 
de  cinq  points  de  suture  entortillée.  A  l'aide  de  ces 
deux  incisions  supplémentaires,  les  lèvres  de  la  plaie 
ne  sont  plus  tendues  ni  tiraillées.  Un  linge  fenêtre 
enduit  de  cérat,  de  la  charpie  et  des  compresses  main  • 
tenues  par  un  bandage  de  corps,  constituent  tout  le 
pansement  (infusion ^  de  tilleul;  potion  calmante; 
diète). 

En  examinant  la  tumeur  après  l'opération  on  la 
trouve  composée  de  plusieurs  lobes,  d'une  consistance 
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inégale,  les  uns  durs ,  les  autres  un  peu  ramollis.  Les 

premiers  ont  un  aspect  blanchâtre  on  d'un  gris  sale , 

homogène  et  non  yasculaire.  Les  autres  offrent  a  ne 

'  teinte  rougeàtre  et  une  grande  vascuiarité ,  surtout  à 

la  périphérie.    Quelques   petits  noyaux  rougeàtres 

existent  dans  leur  épaisseur.  La  consistance  du  tissu 

morbide  est  plus  ferme  au  centre  qu'à  la  circon* 

férence.  La  transformation  du  produit  de  la  glande 

est  complète,  au  point  qu'il    n'en   reste   plus   de 

trace. 

Durant  les  quarante-huit  heures  qui  suivent  l'o- 
pération, la  malade  ne  se  plaint  que  d'un  peu  de 
gène,  déterminée  par  la  compression  de  Tappareil. 
H  existe  à  peine  de  la  fièvre  et  de  la  réaction. 

Le  deuxième  jour  on  lève  le  premier  appareil ,  et 
on  le  remplace  par  un  autre  tout-à-fait  semblable.  Les 
lèvres  de  la  plaie  sont  dans  un  rapport  et  un  contact 
parfait. 

Le  i8 ,  la  fièvre  est  à  peine  marquée.  L'état  de 
la  plaie  n'est  pas  changé  (  même  pansement  que  la 
veille). 

Le  i  9,  les  bords  de  la  plaie  sont  légèrement  tumé* 
fiés  et  se  maintiennent  en  conlact.  Une  petite  quan- 
tité de  sérosité  sanguinolente  s'écoule  de  la  4>artie 
la  plus  déclive;  j'enlève  deux  épingles  (pansement 
simple  avec  de  la  charpie  trempée  dans  l'eau  de  gui- 
mauve). 

Le  20)  un  peu  d'écartement  des  lèvres  de  la  plaie 
s'est  produit  à  l'endroit  où  étaient  les  épingles  qui 
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(ml  été  retirées  la  veille;  j'ea  6t^  Meore  uae  nouvelle 
et  6B  fait  le  raêne  paasemeat. 

Le  ai,  il  eiiste  un  commeneement  de  suppuration; 
j'eolài^  les  deux  dernières  épingles.  H  n^  a  pas  de 
fièvre. 

Le  S9,  je  trouve  les  bords  de  la  plaie  décollés  dans 
URO  certaine  étendue  et  une  assex  grande  quan- 
tité de  pus  à  sa  surface.  Bu  reste ,  le  sommeil  est 
oalmei  çt  Tappétit  commence  à  renaître  (pc^nsemeal 
à  plat). 

Les  jours  suivans,  la  suppuration  est  de  bonne 
nature.  Bientôt  des  bourgeons  charnus  apparais-x 
sent  et  la  fièvre  cesse  complètement  (deux  porr 
tiens  d'alimens  solides;  pansement  deux  fois  pat 
jour). 

Le  37  y  on  voit  le  travail  de  cicatrisation  se  faire 
rapidement  sur  les  deux  petites  plaies  latérales,  et 
commencer  à  la  circonférence  de  la  plaie  principale; 
mais  bientôt  un  érysipèlese  déclare  autour  de  celle- 
ei  et  se  propage  dès  le  lendemain  le  long  du  bra^  du 
même  câté.  On  Tatlaque  aussitôt  par  des  onctions 
faites  avee  la  pommade  au  nitrate  d'argent  et  au  bout 
de  cinq  jours,  on  parvint  à  l'arrêter  ocMnpIétement. 

Cependant,  la  cicatrisation,  momentanément  retar- 
dée par  U  présence  de  l'érysipèle,  reparatt  bientôt 
de  nouveau.  En  mente  temps ,  l'appétit  et  les  forées 
de  la  malade  reviennent  et  se  relèvent.  On  cautérise 
les  )k>urgeoBS  charnus  avec  le  nitrate  d'argent. 

Le  10  octobre,  les  deux  petites  incisions  latérales 


Digitized  by 


Google 


AUTOPLASTIE  FBCTMiLE  OU  TH0IUG0PLAST1E.      23 

sont  entièreineBt  oiealrisées.  La  plaie  du  aein  dimi- 
nue d'éttfidue  (  cautéf isalions  jouroaliéres  avee  le 
nitrate  d'argent;  pansement  avec  la  décoction  aroma^ 
tique). 

Le  travail  de  eioatrisation  continue  de  s'opérer 
d'une  manière  graduelle  sans  offrir  aueune  partieu^ 
larité.  Au  bout  d'un  mois  enYir(>n,  il  est  complet,  et 
Aa  malade,  entièrement  guérie,  sort  de  l'hôpital,  le 
49  no^mbre,  dans  un  état  tirés  satis&isant.  On  voit 
aJora  à  Ja  pince  du  sein  trois  petites  cicatrices  verti-» 
ticales  parallèles  et  linéaires  au-dessous  desquelles  on 
sent  une  assez  grande  épaisseur  de  parties  molles , 
souples  et  élastiques,  indolentes  à  la  pression.  L'ap- 
pétit est  excellent  et  toutes  les  fonctions  s'exécutent 
d'une  manière  normale.  Tout  semble  indiquer,  en  un 
mot,  ehes  cette  femme,  une  guérison  radicale  et  com- 
plète. 

54*  Oburwitwn.  ~  Cancer  du  $ein,  —  ÀmfmWiott, 
—  Auioplastie  par  déphoemenL  -^  Guérison.  —  Au 
n"*  7i  de  la  salle  Saint-Augustin,  est  couchée  la 
nommée  Molena,  âgée  de  36  ans,  brodeuse.  Cette 
femme,  dans  sa  jeunesse,  a  toujours  joui  d'qne  bonne 
aanté;  réglée  de  bonne  heure,  elle  n'a  jamais  eu  d*en- 
fims.  Les  menstrues  ont  toujours  été  régulières.  Ses 
parena  n'ont  pas  eu  de  tumeurs  analogues ,  exoepté 
son  père  qui,  au  dire  de  la  malade,  portait  à  l'abdo- 
men un  tumeur  pour  laquelle  A.  Dubois  et  Dupuy tren 
refusèrent  de  [uratiquer  l'opération. 
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Il  y  a  quinze  ans  que  celle  femine  se  heurla  forle* 
ment  le  sein  contre  un  bois  de  lit,  il  en  résulta  une 
douleur  vive  qui  disparut  bientôt.  Ce  ne  fui  que  quel* 
ques  mois  plus  tard  que  Ton  vit  apparaître  au-dessous 
du  mamelon  une  petite  grosseur  du  volume  d'une 
noix  environ;  elle  était  dure,  mobile,  indolore  au 
toucher.  Mais  à  Tépoqué  des  règles  et  pendant  toute 
leur  durée,  la  malade  éprouvait  dans  cette  tumeur 
des  douleurs  qu'elle  compare  à  des  coups  d'aiguille. 
Au  mois  d'avril  dernier,  la  tumeur,  qui  pendant 
quinze  ans,  était  restée  staiionnaire,  augmenta  tout* 
à-coup  de  volume  et  devint  bosselée;  des  douleurs 
s'y  firent  sentir  au  point  d'empêcher  le  travail.  C'est 
alors  que  la  malade  entra  à  l'hôpital,  le 29  mai  4845. 

Le  sein  droit  tout  entier  est  dur  et  bosselé, 
indolore  à  la  pression,  il  présente  vers  son  centre, 
un  peu  au-dessous  du  mamelon  une  tumeur  qui 
dépasse  le  reste  de  la  glande  et  qui  a  le  volume 
d'un  gros  œuf.  Cette  tumeur,  dont  le  grand  diamètre 
est  vertical,  est  très  dure,  indolore  à  la  pression,  et 
cependant,  dans  toute  la  région  mammaire,  cette 
femme  ressent  des  douleurs  lancinantes  spontanées. 
La  peau  qui  recouvre  la  tumeur  ne  présente  aucune 
altération,  mais  lui  adhère  fortement.  Il  n'y  a  pas  de 
veines  variqueuses  autour  de  la  tumeur,  et  l'on  ne 
trouve  aucun  ganglion  engorgé  dans  l'aisselle.  Quanta 
l'état  général,  il  est  satisfaisant. 

Ne  doutant  pas  que  j'avais  affaire  à  une  tumeur 
cancéreuse,  je  pratiquai  l'ablation  le  14  juin:  jecir- 
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oonscris  la  lumeur  et  la  peau  qui  la  recouvre  par  deux 
incisbiis  semi-lunaires  se  r^ardant  par  leur  concavité; 
la  tumeur  saisie  avec  des  érignes  est  enievàe  avec 
une  zone  de  tissus  sains  et  quelques-unes  des  fibres  du 
grand  pectoral,  afin  de  dépasser  les  limites  du  mal. 

L*ablaiion  terminée,  je  lie  tous  les  vaisseaux  et  je 
tente  la  réunion  immédiate  de  la  plaie  ;  nais  il  n*y 
avait  pas  asan  de  peau  pour  recouvrir  cette  vaste 
perte  de  substance  et  je  fus  forcé  de  recourir  à 
i  aulopiastie.  Aussitôt  je  pratique  à  chaque  extré- 
mité de  la  plaie  dans  le  sens  de  sa  longueur,  une 
incision,  après  quoi  je  dissèque  la  peau  d*un  côté  et 
de  l'autre,  dans  une  assez  grande  étendue  pour  avoir 
deux  lambeaux  à  large  base.  De  cette  manière,  la  peau 
est  rendue  mobile  et  les  bords  de  la  plaie  peuvent 
être  mis  en  contact  au  moyen  de  cinq  points  de  suture 
entortillée.  Mais  les  tégumens  de  la  moitié  droite  du 
thorax  étaient,  par  suite  de  cette  opération,  dans  un 
état  de  tension  tel,  que  je  dus  pratiquer  sur  le  côté 
externe  de  la  plaie,  et  parallèlement  à  sa  longueur, 
une  incision  longue  de  5  centimètres  environ  (panse- 
ment avec  des  rondelles  d'agaric,  bandage  de  corps, 
compression  légère). 

16  juin.  Levée  du  premier  appareil.  L'incision 
pratiquée  sur  le  côté  forme  une  plaie  presque  circu* 
laîre;  les  bords  de  la  grande  plaie  restent  en  contact 
(pansement  ordinaire;  bouillons). 

Le  20,  pas  d'accidens;  les  fils  à  ligature  tombent; 
je  laisse  les  épingles  (une  portion). 
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Le  38|  kis  dernières  ligatures  se  détaohent)  les 
épingles  sont  retirées  les  26,  38  et  30  juin.  Les  livres 
de  la  plaie  adhèrent  entre  elles  et  forment  une  eica« 
trice  presque  liaésire. 

3  juillet.  La  oiealrisatiofi  s'étend  de  plus  en  plus; 
je  ptf  mets  à  la  malade  de  se  lever  ;  je  lui  accorde  deux 
portions.  On  ne  voit  plus  qu'une  longue  cicatrice. 

Le  10,  cette  femme  demande  son  êssmt^  eepsndant 
je  la  garde  encore  quelques  jours. 

62*  Oéêêrvaiion.  -^  Camper  du  $ein  gauche.  —  ExHr^ 
patUm.  —  Récidi»e.  —  Nouvelle  opération.  —  ÀblaHon 
de  h  Malilé  du  ieim.  —  Àuioplaêtie.  —  Guérison.  *—  La 
nomHiée  Lyon,  âgée  de  86  ans,  fabricante  de  limes, 
entra ,  pour  la  première  fois ,  à  Thôpital  Saint-Louis 
dans  le  mois  de  septembre  4847;  elle  fut  opérée  le 
24  du  même  mois, et  aortil  de  Thôpital  un  mois  après, 
c'est-à-dire  le  31  octobre  de  la  même  année.  Cette 
femme,  d'un  tempérament  sangqin  et  athlétique, 
d'un  forte  constitution ,  née  e(  élevée  à  la  campagne, 
habite  Paris  depuis  sept  ans.  Mariée  à  vingt4iuitans, 
elle  n'a  jamais  eu  d*enfiins.  Son  père  est  mort  du 
choléra ,  et  sa  mère  a  succombé  à  une  pustule  mali^ 
gne)  une  soBur  de  sa  mère  est  morte  d'une  afiTeotion 
du  sein  après  avoir  subi  plusieurs  opérationa.  Ses 
frères  et  scaurs  jouissent  tous  d'une  excellente  santé. 

Il  y  a  à-peu-près  seise  mois,  la  malade  s'aperçut 
qu'il  existait  dans  le  sein  gauche  une  petite  grosseur 
qui,  sans  être  le  siège  d'aucune  douleur,  ne  fit  d'abord 
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que  des  progrés  très  knls.  Malgré  cda  elle  erawltâ 
phititurs  ehîrurgietts  qui  tout  canaeiUèrent  repéra-» 
lion.  La  naïade  voulut  attendre  Mcere;  quais  bientAl 
la  tumeur  fit  des  progrès  rapides ,  devint  dura,  bee* 
selée,  adhérente  à  la  peau,  et  ftit  le  aîége  de  douleors 
lanoînantes.  C'est  dans  cet  état  que  la  nommée  Lyon 
Mitra  pour  la  premiéi^  fois  à  TlràpUal^inl-Louis,  où 
ettefuiepéféelaJH  septombre.Lorsqu'ellesortitderhô* 
{ttlal,  le  Si  octobre,  elle  était  à-»peu-prés  oompléte* 
ment  guérie)  il  ne  restait  plus  qu'une  petite  plaie  qni 
fut  entièrement  cicatrisée  quelques  jours  après.  La 
malade  dit  s'être  aperçue,  quelques  jours  après  sa 
sortie,  de  Texi^tence  d^une  petite  induration  ayant 
son  siège  autour  de  la  cieatrioe,  et  qui  ne  fit  que  peu 
de  progrès  jusqu^à  la  fin  de  février  iiéS  ;  mais  à  date» 
de  ce  moment ,  elle  s'est  accrue  avec  une  telle  rapidité 
que,  de  limitée  qu'elle  était  i  la  cicatrice,  le  46  mars 
elle  avait  envahi  la  totalité  du  sdn,  et  aela  sans  que 
la  malade  ^it  jamais  ressenti  d'autre  douleur  que  de 
légers  picotemens. 

Le  45  mars  4848,  elle  entre  à  Thèplul  8atnt-Lo«s 
peut  la  seconde  fois.  L'état  général  est  tr^  bon, 
l'embonpoint  assez  pronopcé,  l'appétit  est  parfaite* 
ment  conservé.  Il  n'eJÛste  aucune  trace  de  caeheiie 
cancéreuse. 

Le  s^n  gauche  est  entièrement  converti  en  une 
tumeur  dure,  uniformément  mate  partout  et  qui  ne 
présente  aucune  mollesse.  Elle  est  indolente  et  n'ad<- 
bère  pas  aux  parties  sous«jaeentes}  elle  est  parfeit#^ 
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ment  libre ,  et  si  on  lui  imprime  quelques  secousses 
en  faisant  contracter  le  grand  pectoral,  on  s'assure 
facilement  qu*elle  ne  lui  est  pas  adhérente.  Le  sein  est 
lourd  et  compacte. 

Sur  le  milieu  de  la  tumeur,  on  voit  la  cicatrice 
résultant  de  la  première  opération  qui  a  été  pratiquée. 
Cette  cicatrice,  qui  était  toujours  restée  un  peu 
iH>uge,  a  commencé  à  augmenter  de  coloration  au 
moment  où  la  maladie  empira ,  et  à  Ventrée  de  la  ma- 
lade à  l'hôpital  celte  cicatrice  est  bleuâtre.  Toute  la 
peau  environnante,  dans  une  grande  étendue,  parti* 
cipait  à  cette  coloration  et  présentait  çk  et  là  des  tu* 
hercules.  A  la  place  du  mamelon,  qui  n'existe  plus 
depuis  l'opération ,  est  un  espace  recouvert  d'une 
pellicule,  qui,  chaque  fois  que  la  malade  prend  un 
bain ,  se  convertit  en  plaie  qui  laisse  suinter  quelques 
gouttes  de  sang  très  noir.  Cette  plaie  se  ferme  dans 
l'intervalle  des  bains  que  prend  la  malade. 

Le  28  mars ,  je  procédai  à  l'ablation  de  la  tumeur; 
mais  cette  fois  je  compris  que,  pour  réussir,  il  fallait 
enlever  la  totalité  du  sein  et  réparer  la  perte  de  sub- 
stance par  l'autoplastie.  Voici  comment  je  pratiquai 
cette  double  opération  :  je  circonscrivis  la  tumeur 
par  deux  incisions  semi-elliptiques,  dirigées  dans  le 
sens  du  grand  diamètre  de  la  tumeur,  et  disposées 
de  telle  sorte  que  les  deux  lèvres  de  la  plaie  étaient 
dirigées  en  haut  et  en  bas  et  les  deux  extrémités, 
l'une  vers  le  sternum  et  l'autre  vers  l'aisselle.  La  tu- 
meur étant  disséquée  et  enlevée ,  il  demeura  une  vaste 
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plaie  que  je  fis  disparaître  en  décollanl  la  pean  et 
soD  tissu  cellulaire  largement  en  haut,  en  bas  el 
dans  toute  la  longueur  de  la  plaie  jusqu'à  ses  angles. 
Ce  décollement  se  fit  sans  de  très  grandes  difficultés 
avec  des  pinces  et  le  bistouri.  La  quantité  de  sang  qui 
s'écoula  fut  modérée.  Ce  fut  après  avoir  obtenu  un 
décollement  de  plusieurs  pouces,  en  haut  et  en  bas, 
%nc  je  pus  mettre  en  contact  les  lèvres  de  la  plaie  qui 
furent  maintenues  par  des  points  de  suture  entor- 
tillée  au  nombre  de  cinq  à  six.  Mais  comme  il  exis- 
tait encore  de  la  distension  dans  les  lèvres  de  la  plaie, 
je  fis  au-dessus  et  au-dessous  de  la  suture  deux  lon- 
gues incisions  parallèles  de  retendue  de  42  à  14 
centimètres.  Le  tout  fut  soutenu  par  des  mor* 
ceaux  d*agaric  qui  servaient  à  comprimer  les  lam- 
beaux ,  afin  «d'en  obtenir  le  recollement  eî  d'empê- 
cher Taccumulation  des  liquides.  Deux  rondelles  d^a- 
garic  recouvrirent  les  deux  autres  plaies  faites  dans 
l'intention  de  relâcher  la  suture. 

Le  lendemain  29,  la  malade  se  trouve  très  bien, 
a  bien  dormi.  L'appareil  du  pansement  est  levé,  il 
n'existe  pas  de  tension  inflammatoire  des  lèvres  de  la 
plaie  ni  de  sensibilité  très  grande  (  pansement  avec 
de  l'agaric  enduit  de  cérat  ). 

Le  30,  la  malade  va  très  bien  (même  pansement 
que  la  veille). 

Le  31,  état  satisfaisant  (  pansement  avec  un  linge 
troué  enduit  de  cérat). 

Le  4*'  avril,  on  enlève  quelques  épingles,  et  les 
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jours  suÎYans  celles  qui  demeurent  soiil  retirëes.  Les 
lèvres  de  la  plaie  sont  réunies,  excepté  dans  quel* 
quto  points  qui  suppurent  et  où  elles  sont  légère*^ 
ment  éoftrtéés* 

A  dater  de  ce  jour^  Il  n'y  a  pas  eu  le  moindre  ac« 
oideiit.  La  plaie  a  marché  rapidement  yers  la  cicatri- 
sation « 

Le  94  avril,  les  deut  incisions  faites  pour  obtenir 
le  relâdiement  de  la  suturé  sont  cicatrisées.  Gommé 
il  existe  un  peu  d'engorgement  autour  de  la  plaie 
principale,  on  applique  des  catapls^mes  que  Ton  cdn^ 
tinbe  leS  jours  suivaits. 

Le  S7,  Tengorgemenl  a  disphru  ;  il  ne  reste  plus 
qu'une  plaie  très  étroite.  Les  ^  lissUs  qui  entou- 
rent les  cicatrices  sont  mous  pi  ne  présentent  au^- 
eune  trace  d'induration.  La  malade  peut  être  consi- 
dérée comme  complètement  guérie. 

Pour  donner  une  juste  idée  de  l'étendue  de  la  plaie 
résultant  de  l'afirontemetit  des  lèvres  dd  la  perte  dé 
substance,  ainsi  que  dès  deux  sutrtss  plateë  fbiles  bu- 
dessus  et  au-dessous  de  la  suture  ^  ûous  dirons  que 
tes  cicatrices  mesurées  le  98  ^  c'est^^dihe  après  la  ré- 
traction du  (issu  inoduiairci  nous  ont  offert  les  chif- 
fres suivans  : 

Cicatrice  médiane  résultant  de  la  suturé  dei  lèVres 
de  la  plaie,  i5  centimètresi 

Cicatrice  supérieure,  10 

Cicatrice  inférieure,   12 

Tous  les  tissus  sont  dans  un  état  de  moll^se  re- 
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marquaUe  el  n'offrent  aueune  trace  d'inflammation 
et  d'induration. 

N'est-il  pas  remarquable  de  voir  une  opération 
aussi  grave  se  pratiquer  sans  qu'il  ait  existé  de  trau- 
matisme grkve  ;  car,  o'est  A  peibe  s'il  a  Misté  un  peu 
d'éréthysme  et  un  peu  dtt  flétrê.  Le  trouble  fbMtton- 
nel  a  donc  été  à  peine  sedsiUo}  M  le  Irâvail  local  a 
4té  pou^  ainai  dire  nul. 

PamAl  attribuer  cet  hetireux  résultat  à  l'emploi  du 
ebJoroforme?  Certainement  ton  ibfluence  y  a  été  poWr 
quelque  chose  9  et  il  m'est  démontré  mainténani^  en 
effet,  que  c'est  un  puissant  antiphlogistique.  Pourtant, 
il  but  avouer  que  le  chloroforme  ne  fiiit  que  diminuer 
le  mouvement  circulatoire^  et  il  eht  évidetlt  que  si  la 
plaie  était  demedrée  telle  qu'elle  était  aprèè  l'ablation 
du  sein,  el  par  conséquent  abandonnée  à  la  suppu- 
ration, il  fût  survenu  de  la  fièvre^  du  traumatisme  et 
une  suppuratidti  abondante  qui  àurail  beaucoup  re- 
tardé la  guérisoâ.  C'est  donc  à  TaUtoplastie  qu'est  dû, 
en  grande  partie,  ce  remarquable  résultat.  Le  décol- 
lement des  légumens  et  l'application  de  deui(«cl  sur 
la  suri^ce  de  la  plaie^  ont  donc  mis  la  malade  dans  les 
meilleures  conditions  pour  prévenir  des  accidens  qui, 
sans  cela  sont  toujours  sérieux  et  graves. 

Reste  maintenant  à  savoir  si  la  récidive  sera  plus  à 
fedotiter  après  une  autoplastie  immédiate  qu'après 
une  anaplastie  secondaireé  Je  crois  peu  que  la  sup* 
puration  convienne  à  la  cure  du  cancer,  et  je  suis  même 
convaincu  du  contraire.  Voilà  pourquoi  je  n'hésite 
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pas  à  préférer  Tautoplastie  primitiTe  à  rautoplastie 
pratiquée  après  la  suppuration  com  mêle  faisait  M.  Mar- 
tinet. 


53'  Obêervaiion.  —  Omcer  encéphaUnde  du  sebu  drcii. 
— Ablation.  — In^iraiicm  de  vapeurs  de  chloroforme*  — 
Àuioplastie  par  déplaeemenU  —  Guérison.  —  La  nommée 
Mallet  (Marguerite),  âgée  de  54  ans,  oooturière,  entra 
à  rbôpitai  Saint-Louis,  le  i4  avril  1848.  Cette  femme, 
d'un  tempérament  lymphatico-nerveux  et  d'une  bonne 
constitution,  habite  Paris  depuis  trois  ans.  Jusqu'à 
cette  époque,  elle  est  restée  à  la  campagne  où  elle  a 
toujours  vécu  heureuse  et  faisant  usage  d'une  nour- 
riture substantielle.  Depuis  qu'elle  est  à  Paris,  elle 
n'a  rien  changé  à  sa  vie  habituelle.  Sa  mère  est  morte 
à  un  âge  très  avancé,  74  ans;  son  père  a  succombé, 
jeune  encore,  à  une  affection  de  poitrine  ;  elle  a  perdu 
une  de  ses  sœurs  de  la  même  maladie  ;  quant  à  ses 
enfans,  il  jouissent  tous  d'une  excellente  santé. 

Réglée  à  l'âge  de  12  ans  sans  avoir  éprouvé  la 
moindre  indisposition,  cette  malade  se  maria  à  26  ans. 
Elle  eut  plusieurs  enfans;  jamais  elle  n'eut  d'engor^ 
gement  aux  seins.  A  différentes  reprises,  elle  fut 
affectée  de  gerçures  qui  se  sont  toujours  guéries  avec 
la  plus  grande  facilité.  A  40  ans,  elle  cessa  d'être 
réglée,  ce  qui  s'accomplit  sans  amener  aucun  déran- 
gement notable  dans  sa  santé. 

Il  y  a  à-peu-près  trois  ans  qu'il  se  dévebppa  dans 
le  sein  droit  une  petite  grosseur,  sans  cause  connue  ; 
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elle  était  mobile,  indolente.  La  malade  vint  alors  â 
Paris  consulter  un  médecin  qui  lui  conseilla  de  se 
faire  opérer  immédiatement.  Elle  n'y  consentit  pas 
et  s'en  retourna  dans  son  pays  où  elle  resta  pendant 
long-temps  sans  que  cette  tumeur  itt  des  progrés  sen* 
sibles.  Tout-à-coup,  elle  prit  un  volume  si  considé- 
rable, que  la  malade  dut  revenir  à  Paria  consulter  son 
médecin,  qui  persista  pkis  que  jamais  dans  sa  pre- 
mière opinion.  Ce  fut  alors  que  la  femme  Mallet  entra 
à  J'bôpitâl  Saint-Louis,  au  mois  d'avril. 

L'état  général  est  satisfaisant,  l'appétit  est  bon  et 
les  digestions  se  font  régulièrement.  Bien  que  la  peau 
offre  une  teinte  jaune  ictérique,  il  n'y  a  pas  trace  de 
cachexie  cancéreuse. 

Le  sein  droit  est  le  siège  d'une  tumeur  énorme 
développée  sur  le  même  côté  du  mamdon,  qui,  plus 
vasculaire  que  dans  son  état  normal,  ne  paraît  pas 
participer  à  l'altération.  Cette  tumeur,  qui  se  pro- 
longe jusque  sur  le  côté  droit  du  thorax  à  4  ou  5  cen- 
timètres au-dessous  du  creux  axillaire,  est  mobile  et 
ne  parait  pas  avoir  contracté  de  grandes  adhérences 
avec  les  parties  sous-jacentes;  il  est  cependant  facile 
de  voir  que ,  pendant  la  contraction  du  grand  pec- 
toral, la  mobilité  n'est  pas  complète.  Elle  est  bos- 
selée, irrégulière,  dure,  et  ne  présente  de  fluctuation 
dans  aucun  point  de  son  étendue.  La  peau  qui  la 
recouvre  est  rouge,  violacée,  ulcérée  dans  plusieurs 
endroits.  Sur  sa  partie  médiane ,  en  particulier,  il 
existe  un  large  et  profond  ulcère  dont  les  bords  sont 
n.  3 
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fongueux  et  saignans,  tandis  que  le  fond  présente  une 
matière  blanchâtre  analogue  à  de  la  matière  cérébri- 
forme.  Dans  le  reste  de  son  étendue,  la  peau  offre  de 
petits  mamelons  tuberculeux  dont  la  couleur  blanche 
contraste  avec  la  coloration  violacée  des  parties  envi- 
ronnantes. Mesurée  dans  ses  différentes  dimensions, 
la  tumeur  présente  dans  tous  les  sens  19  centimètres 
de  diamètre  et  39  centimètres  de  circonféi^ce.  De 
la  surface  des  ulcères,  il  s'écoule  un  liquide  ichoreux, 
fétide.  La  pression  ne  détermine  pas  de  douleur,  ex- 
cepté dans  un  point  circonscrit  voisin  du  mamelon. 
La  malade,  du  reste,  dit  n'éprouver  aucun  élance- 
ment; mais  elle  se  plaint  de  douleurs  dans  le  dos. 

Les  ganglions  axillaire  et  claviculaire  ne  sont  nul- 
lement engorgés.  Rien  ne  contre-indique  donc  Topé- 
ration  qui  est  pratiquée  le  29  avril  1848,  après  avoir 
été  préparée  par  des  bains,  des  dérivatifs  sur  le  canal 
intestinal,  etc.  Toutefois,  la  malade  fut  soumise  à 
Tinfluence  des  vapeurs  de  chloroforme  ;  la  sensibilité 
ne  tarda  pas  à  être  abolie,  et  Tinfluence  chlorofor- 
mique  se  prolongea  jusqu'à  la  fin  de  l'opération  que 
.je  pratiquai  de  la  manière  suivante  :  1""  une  incision 
demi  circulaire,  comprenant  la  plus  grande  partie  du 
sein  et  le  mamelon,  cerna  en  partie  la  base  de  la  tu- 
meur en  commençant  put  en  bas,  au  ci'eux  de  l'aisselle 
et  se  terminant  en  dehors  à  l'endroit  où  la  seconde 
incision  commençait,  pour  longer  toute  la  base  eti  haut 
jusqu'au  point  de  départ  delà  première.  Imtilédiate- 
ment  après,  elle  fut  disséquée  et  enlevée.  Cette  dis- 
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section  permit  de  constater  qu'en  dehors,  le  produit 
morbide  qui  reposait  sur  le  grand  pectoral  avait  oon^ 
tfacté  aTeo  ce  muscle  une  telle  adhérence,  que  je  fui 
obligé  d'en  enlever  une  partie  qui  évidemment  parti* 
cipail  à  TaUération.  Cette  dernière  se  prolongeait  tël<- 
lement  dans  le  creux  axillair^  qu'elle  ne  put  être 
enlevée  entièrement  du  premier  coup;  elle  le  fut  au 
mo^en  d'une  ëeeonde  dissection  délicate.  Pendant 
cette  opération^  il  s'écoula  une  grande  quantité  de 
8Bng  en  rapport  avec  l'énorme  vascularité  des  parties 
malades,  d'où  la  nécessité  d'appliquer  dn  t^és  grand 
nombt^e  de  ligatures.  Pendant  tout  oe  temps,  la  ma- 
lade ne  cessa  de  dormir  profondément  et  ne  manifesta 
pas  la  moindre  douleur.  Elle  se  réveilla  lorsque  l'o- 
pération Ait  achevée. 

La  tumeur,  une  fois  enleVée,  il  resta  à  sa  plaoe  «ne 
énorme  perte  de  substance  plus  étendue  transversa- 
lement que  dans  le  sens  vertical.  Cette  perte  de  sub- 
stance était  telle  qu'il  étnit  impossible  de  réunir  les 
lèvres  de  la  plaie  pour  les  faire  adhérer  par  première 
intention.  Je  ne  désespérai  cependant  pas  d'y  parvenir 
par  l'autoplastie.  Je  décollai  supérieurement  et  infé- 
rieurement  la  peau  et  son  tissu  cellulaire  dans  une 
étendue  de  4  à  5  centimètres  environ,  et  j'obtins,  de 
cette  manière,  deux  lambeaux,  l'iin  supérieur,  faotre 
inft^rieurqui  pUreiit  être  alors  affrontés  et  maintenus 
réunis  au  moyen  de  six  points  de  suture  entortillée. 
Gomme  le  lambeau  inférieur  était  encore  notablement 
tiraillé,  ce  qui  pouvait  faîlre  craindre  la  déchirure 

3. 
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des  points  de  suture,  je  pratiquai  au-dessous  de 
cette  dernière  et  parallèlement  à  elle,  une  incision 
longue  d'environ  16  centimètres  et  assez  profonde 
pour  intéresser  toute  l'épaisseur  de  la  peau.  A  Tin- 
stant  même,  les  lèvres  de  cette  incision  s'écartèrent 
Tune  de  Tautre  et  tout  tiraillement  cessa. 

Lorsque  l'opération  fut  achevée,  il  resta  :  l"*  une 
incision  résultant  de  la  réunion  des  deux  lèvres  de  la 
perte  de  substance,  légèrement  oblique  en  haut ,  di- 
rigée transversalement  vers  le  creux  axillaire,  et 
longue  de  20  centimètres;  2''  l'incision  accessoire 
ayant  16  centimètres  et  étant  parallèle  à  la  pre- 
mière. 

Dans  le  but  de  faciliter  le  recollement  des  lam- 
beaux, j'exerçai  une  assez  forte  pression  au  moyen  de 
rondelles  d'agaric^  de  charpie,  de  compresses  car- 
rées, longuettes  et  d'une  bande  suffisamment  serrée. 
Cette  compression  a  encore  pour  résultat  d'empêcher 
Taccumulation  sous  les  lambeaux  d'une  certaine 
quantité  de  sang,  inévitable,  qui ,  par  sa  présence, 
nuirait  à  la  réunion,  quoique  je  mette  un  grand  soin 
à  lier  les  plus  petits  vaisseaux. 

Anataniie  paihologique.  —  La  dissection  de  la  tu- 
meur permit  de  constater  d'une  manière  évidente  sa 
nature  encéphaloîde.  Elle  présentait  à  la  coupe  un 
produit  parfaitement  analogue  à  la  matière  cérébri- 
forme.  Ce  produit,  ramolli  dans  quelques  points  et 
presque  diffluent,  était  parsemé  de  petits  épanche- 
mens  de  sang  ressemblant  assez  bien  à  des  foyers  apo* 


Digitized  by 


Google 


ACJTOPLASTIB  NCTOftALB  OU  TIOftACOPLASTlE.      87 

pleciiques.  Dans  qoelqiies  endr<Ht8,  cependant  elpliis 
partiealièrement  au  centre  de  la  tumeur,  le  produit 
morbide  a^ait  Tapparence  d'un  tissu  lardaoé,  squir- 
rheux.  Parla  pression,  on  fait  suinter  une  bouillie 
semblable  à  la  substance  nerveuse  en  deiriiui.  Exa* 
minée  ao  microscope  par  un  interne  fort  distingué , 
M.  Sagot,  cette  bouillie  présente  un  nombre  considé* 
table  de  cellules  grandes,  ovales,  translucides,  offrant 
à  \eurs  centres  plusieurs  noyaux.  Quant  i  la  sub- 
stance gélatinifbrme,  elle  se  montre  sous  la  forme 
d'un  kyste  rempli  d'une  sérosité  visqueuse  dans  la- 
quelle on  ne  découvre  au  microscope  aucune  cellule 
ni  globule;  mais  seulement  un  liquide  transparent. 

La  journée  qui  suivit  Topération  fut  assez  bonne; 
il  s'écoula  par  la  plaie  un  peu  de  sérosité  sanguino- 
lente (tilleul  édulcoré). 

Le  30,  Tétat  de  la  malade  est  salisfoisanl  ;  elle  a 
dormi  pendant  quatre  i  cinq  heures  d'un  sommeil 
tranquille  ;  la  plaie  va  parfaitement  bien ,  les  lèvres 
sont  toujours  réunies  par  la  suture.  La  réaction  in- 
flammatoire est  à  peine  sensible  (  pansement  avec 
Tagaric,  enduit  de  cérat). 

Le  i'^,  même  état  et  même  pansement. 

Le  2,  j'enlève  l'épingle  la  plus  rapprochée  du  bras; 
les  lèvres  de  la  plaie  paraissait  réunies. 

Le  3  9  même  état* 

Le  5,  je  retire  un  assez  grand  nombre  de  ligatures 
et  j'enlève  en  même  temps  les  derniers  points  de  su- 
ture. Il  m'est  permis  de  constater  alors  que  les  lèvres 
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de  la  plaie  sont  réunies  par  première  intenUeii.  La 
suppuration  assez  abondante  est  fournie  par  la  pré- 
sence des  (ils;  car  partout  ailleurs  la  réunion  est  parr 
faite.  Le  malade  demande  à  manger  (bouilloss, 
soupes;  pansement  à  plat). 

Les  jours  suivans  les  dernières  ligatures  tombent, 
la  suppuration  diminue ,  est  de  bonne  nature,  et 
les  lèvres  de  la  solution  de  eontinoité  toujours  acco- 
lées commencent  à  se  recouvrir  de  bourgeons  char- 
nus. En  un  mot,  la  cicatrisation  commence  à  s'opé- 
rer. La  malade  mange  une  portion. 

Le  9 ,  les  plaies  sont  en  pleine  voie  de  cicatrisa- 
tion, elles  sont  déjà  moins  étendues,  car,  la  supé- 
rieure n'a  plus  que  18  centimètres  et  Tinférieure  14. 

Le  14,  on  cautérise  légèrement  la  surface  des 
plaies.  La  malade  peut  être  considérée  nnaintenant 
comme  guérie. 

2^  Auioplasiie  for  toruion  du  tombeau.  -^  M.  Martinet 
de  la  Creuse  (')  parle  de  plusieurs  femmes  qui  ont 
été  opérées  de  cette  manière  et  chez  lesquelles  la 
méthode  indienne  a  réussi  complètement.  La  récidive 
n'a  pas  eu  lieu.  Cette  autoplastiedont  je  me  suis  servi 
avec  avantage  en  taillant  un  lambeau  aux  dépens  de 
la  peau  des  parois  abdominales,  pour  réparer  une 
perte  de  substance  après  l'ablation  d'un  cancer  du 
sein,  a  cté  encore  mise  en  pratique  par  moi  pour  ré- 
parer une  perte  de  substance  dans  une  brûlure  en 

(  ')  Gazette  médicale  de  Paris ,  4S34  ,  p.  657. 
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laillani  cette  fois  la  greffe  aux  dépens  de  la  poitrine. 

Dans  les  cas  où  la  méthode  française  n*est  pas 
applicable,  comme,  par  exemple,  lorsque  les  tégumens 
$ont  adhérens  aux  parties  environnantes  après  les 
longues  suppurations  par  brûlure  ou  autrement,  oi| 
est  bien  forcé,  si  Ton  veut  prévenir  des  aostdens 
graves,  d'emprunter  un  laml^eav  k  une  autre  partie 
du  corps,  et  ce  n'est  certainement  que  par  la  méthode 
indienne  que  Ton  peut  réparer  la  perte  de  sub« 
staoce. 

Il  en  est  de  même  lorsqu'une  bride  s'est  établie; 
car,  on  ne  peut  emprunter  au  tissu  inodul^îre  les 
moyens  de  réparation. 

En  ayant  recours  à  la  méthode  indienne  on  évite, 
dans  ces  circonstances,  des  dissections  douloureuses, 
des  inOammations  violentes,  et  on  assure  le  résultat 
en  prenant  un  lambeau  vasculaire  dans  une  région  où 
il  n'y  a  pas  eu  de  suppuration. 

Je  vais  rapporter  une  observation  d'autoplastie 
pratiquée  par  la  méthode  indienne. 

54*  Observation.  —  Auioptastie  indietme.  —  Thoraco* 
ptastie  pour  détruire  une  difformité  par  bride,  —  Un 
bomme  âgé  de  45  ans,  nommé  Boutard ,  entra  dans 
mon  service  le  3  décembre  1840.  Dix-huit  mois  au- 
paravant, il  avait  eu  le  côté  gauche  du  tronc  et  le  bras 
correspondant  horriblement  brûlés.  Après  une  longue 
suppuration,  des  cicatrices  vicieuses  s'établirent,  et 
soudèrent  les  tégumens  du  bras  k  la  partie  corres- 
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pondante  de  la  poitrine  dans  l'étendue  de  3  pouces 
environ. 

Les  mouvemens  du  membre  étaient  impossibles. 

Le  17  décembre ,  je  coupai  la  bride  épaisse  qui 
unissait  le  bras  au  tronc  ;  je  taillai  un  lambeau  sur  la 
poitrine  au-dessus  du  sein,  et  le  renversant  sur  son 
pédicule,  je  le  fixai  entre  les  deux  lèvres  de  la  plaie. 
Un  érysîpèle  survint  et  envahit  le  lambeau  vers  le 
milieu  de  janvier.  La  réunion  fut  lente  à  s'effectuer, 
et  pendant  ce  temps  la  sensibilité,  qui  était  obscure 
dans  le  reste  du  lambeau,  avait  peuà-peu  reparu  dans 
le  pédicule. 

A  la  fin  de  janvier,  Térysipèle  ayant  disparu,  la 
sensibilité,  à  peine  appréciable  dans  le  lambeau,  de- 
vint très  manifeste  dans  le  pédicule. 

Je  coupai  le  pédicule  le  22  février.  Trois  jours 
après,  il  existait  entre  les  lèvres  de  cette  nouvelle  di« 
vision  un  intervolle  de  plus  d'un  pouce,  et  le  malade 
portait  le  bras  à  la  tète. 

En  ce  moment ,  la  sensibilité  était  presque  nulle 
dans  le  lambeau,  surtout  vers  le  centre.  Elle  demeura 
très  vague  pendant  le  mois  de  mars. 

Le  2i  juillet  4843,  deux  ans  et  demi  environ  après 
l'opération ,  les  mouvemens  du  bras  gauche  étaient 
presque  aussi  étendus  et  aussi  faciles  que  ceux  du 
bras  droit.  Le  lambeau  qui  formait  la  paroi  anté- 
rieure du  creux  axillaire  conservait  tous  les  caractères 
de  la  peau  de  la  poitrine. 

Sous  l'impression  du  froid,  on  voyait  le  phénomène 
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comiQ  SOU8  le  nom  de  chair  de  poule  s'y  produire,  et 
la  sensibilité  y  était  à-peu-près  aussi  développée  que 
dans  les  parties  environnantes. 

Tai  revu  ce  malade  le  48  juillet  1847,  et  j'ai  pu 
alors  apprécier  tous  les  avantages  de  Tautoplastie 
pratiquée  en  de  semblables  circonslances.  N'est-il 
pas  remarquable  de  voir  ce  malade  élever  le  bras  au 
niveau  de  l'épaule  lorsqu  il  ne  pouvait  pas  l'écarter 
de  quelques  lignes  du  tronc  avant  qu'il  eût  eu  re* 
cours  à  la  chirurgie  plastique?  N'est*il  pas  curieux 
de  voir  ce  tissu  inodulaire  que  je  n'ai  point  enlevé  et 
que  j'ai  respecté  lors  de  mon  opération  autoplastique, 
prendre  la  souplesse  des  tissus  normaux  et  n'exercer 
aucun  tiraillement  sur  les  parties  environnantes  et 
no  mettre  aucune  borne  aux  mouvemens  de  la  peau  ? 
Voici  dans  quel  état  se  trouvent  les  parties  :  il  est 
important  de  les  examiner  pendant  que  le  bras  est 
rapproché  du  tronc  et  lorsqu'il  en  est  éloigné. 

i"*  Pendant  que  le  bras  est  écarté  du  corps,  on  re* 
marque  sur  le  côté  gauche  de  la  poitrine  et  en  avant, 
une  cicatrice  qui  a  13  centimètres  de  long  dont  3 
ou  4  offrent  une  cicatrice  linéaire  et  dont  le  reste  a 
5  centimètres  de  large.  Cette  cicatrice  est  dirigée  de 
haut  en  bas,  obliquement  et  de  dedans  en  dehors.  On 
observe  dans  différentes  directions  des  saillies  qui 
représentent  comme  les  nervures  d'une  feuille  ;  elles 
s^étendent  de  la  circonférence  vers  le  centre.  Le  lam* 
beau ,  dans  cette  position  du  bras ,  tapisse  le  creux 
de  l'aisselle  et  concourt  à  en  former  le  bord  antérieur 
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sans  être  ea  aucune  maaière  roulé  «ur  lui-^mème.  Il 
a  la  forme  assez  régulîèreiueul  carrée  ;  transversale? 
ment  il  a  12  centimètres  de  diamètre,  et  verticale*- 
p^eut  il  a  des  dimenw>n$  moins  étendues,  et  il  n'a 
que  6  centimètres,  Le  premier  sens  est  celui  de  la 
longueur  et  le  second  celui  de  la  largeur.  Sa  position 
est  pendant  celte  situation  horizontale,  et  son  pédi- 
cule est  éloigné  de  son  point  d'insertion  primitif  de 
5a  6  centimètres» 

ST  En  eiaminant  le  lambeau  pendant  le  rapproche- 
ment  du  bras  du  corps,  on  voit  qu'il  forme  un  relief 
^s/^9  saillant  en  avant  de  Taisselle,  parfaitement 
souple,  mou  et  doué  d'une  grande  vitalité. 

Comme  ce  large  lambeau  est  placé  au  milieu  d'un 
fissu  cicatriciel,  il  contraste  avec  lui  par  sa  colora- 
tion. 

Il  existe  encore  en  arrière  du  creux  de  l'aisselle 
une  bride  qui  empêche  les  mouvemens  d'être  aussi 
étendus  qu'ils  pourraient  être  sans  oela. 

Hé^ezîonf  for  rantoplasUe  pectorale. 

Lors  mèiDe  que  l'autc^lasiie  n'aurait  pas  loua  ks 
avantages  que  les  faits  permettent  de  lui  attribuer; 
lors  m^nie  que  pour  le  cas  de  cancer  mammaire  elle 
n'empêcherait  pas  les  récidives;  quand  elle  n'aurait 
que  l'immense  avantage  de  procurer  une  réunion  par 
première  intention  ;  quand  elle  ne  corrigerait  que 
des  difformités  qui  portent  préjudice  au  mouvement 
des  parois  pectorales;  quand  elle  se  bornerait  à  rendre 
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les  mouvQiD^os  d68  membres  $iipériears  deyequs  îm* 
possibles  ^  certes  la  tboracopia^Ue  n'en  serait  pa^ 
meins  «ne  opération  utile  et  iadispepsable. 

GoQtraîr0m#i)(  i  l'opinîori  de  M-  Martinet  de  I4 
Creuse,  je  pense  que  Tautoplaslie  n'empôche  pas  le 
eanoer  de  se  reproduire.  J'admets  qu'elle  retarde  ce- 
pendant, en  gén^ral^  1^  récidîvq  on  empècbe  le  cancer 
de  se  développer  dans  Fendroit  même  d'où  on  Ta 
eiitîrpé ,  quoique  j'aie  observé  quelques  faits  qui  dé»- 
aïontrent  le  contrfiire,  et  que  récemment  encore  j'aie 
va  laffeetioo  carcinomateuse  se  développer  dans  la 
cicatrice  elle-même. 

Pour  cette  opération,  les  méthodes  indienne  et 
française  ont  été  tour-4-tour  mises  en  {isage. 

Dans  le  cas  de  bride,  la  méthode  indienne  peut 
seule  convenir  pour  réparer  une  perie  de  substance, 
soit  que  Ton  décolle  les  lèvres  de  la  plaie  §euli&ment, 
doit  que  Ton  taille  un  lambeau  à  la  manière  de  Cbo- 
part  ou  de  M.  Bout,  de  $ainl*Maximin.  Il  faut  éviter 
par  conséquent  de  formuler  des  principes  tropexclu- 
mfe  quttat  à  la  méthode  et  quapt  au  procédé  qui  con- 
tiennent. 

fians  doute,  Tautoplastie  a  rincopvénient  4'ètre 
douloureuse ,  et  d'exposer  p^t-être  plu^  les  malades 
i  rétysipèie,  que  si  on  avait  pu  réunir  simplen^ept 
par  la  suture.  Toufcefpis  il  faut  observer  que  Térypi- 
pèb-ast  produit à^peuprès  toujours  fous  Tinfluence 
d'une  cause  épidémique.  En  faisant  la  part  4e  l*au- 
t^lastie  ooflune  cause  occasionneUet  j^  croif  qve  la 
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fnéthode  indienne  expose  davantage  les  malades  à 
Térysipèie  que  la  méthode  française;  Tautoplastie 
faite  après  Tablation  d'un  cancer,  prolonge  Topera- 
tion;  mais  aussi,  en  évitant  la  suppuration,  elle  rend 
la  guérison  plus  prompte. 

Entrons  dans  quelques  explications  au  sujet  de  la 
thoracoplastie  que  j'ai  pratiquée  dans  des  cas  de  can<- 
cerdu  sein ,  en  décollant  les  tégumens  des  parties  en- 
vironnantes. Ces  faits  sont  d'autant  plus  curieux, 
qu'ils  sont  la  contre-partie  de  ceUx  que  notre  hono- 
rable confrère,  M.  Martinet  a  publiés  dans  la  Gazette 
médicale.  On  sait  qu'il  n'a  eu  recours  à  l'autopiastie 
pectorale ,  qu'à  la  période  de  suppuration  et  de  bour- 
geonnement. Je  ne  manquerai  pas  du  reste  de  rappe- 
ler à  la  fin  de  ce  chapitre ,  1^  propres  réflexions  de 
notre  confrère.  Gomment  se  fait-il  que  nous  ayons 
observé  plusieurs  fois  la  récidive  du  cancer  après 
l'autopiastie  et  que  le  chirurgien  distingué ,  dont  je 
viens  de  parler,  ne  l'ait  jamais  observée?  Ces  résul- 
tats différons  seraientils  dus  au  tem^$  fadendi  ? 
Cette  question  me  parait  difficile  à  résoudre.  Sur 
deux  de  mes  malades,  j'ai  extirpé  une  tumeur  carci- 
nomateuse  qui  laissait  une  perte  de  substance  assez 
considérable;  néanmoins,  par  la  dissection  et  le 
décollement  des  lèvres  de  la  plaie,  j'ai  facilement 
obtenu  la  réunion  qui  a  été  rendue  encore  plus  facile 
par  des  incisions  latérales  et  parallèles  à  Tincision 
primitive. 

Chez  la  troisième  malade,  pour  donner  à  la  plaie 
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la  forme  la  plus  favorable  à  la  rétioion  et  obtenir  uo 
décollement  plus  étendu ,  j'ai  agrandi  les  angles  de 
rincision  primitive,  puis  bientôt  la  dissection  par 
décollement  a  été  pratiquée ,  et  les  lèvres  de  jla  plaie , 
ont  été  mises  en  contact  et  maintenues  par  des  points 
de  suture.  Ck>mme  il  existait  chez  cette  malade  une  len* 
sion  d'un  côté  de  la  suture,  il  a  suffi  d'une  incision  pa- 
rallèle pour  obtenir  le  relâchement.  On  a  même  vu 
que  bien  qu'il  y  eût  une  assez  grande  perte  de  sub- 
stance chez  la  malade  qui  fait  le  sujet  de  la  46*  ob- 
servation, j'ai  pu  réunir  sans  décollement  des  lèvres 
delà  plaie,  et  qu'un  étranglement  inflammatoire  étant 
survenu  dans  les  premiers  jours ,  j'ai  été  assez  heu<- 
reux  pour  faire  cesser  les  accidens  par  un  débride- 
ment  pratiqué  au  moyen  d'une  seule  incision. 

Enfin,  dans  la  ÂV  observation ,  on  a  vu  l'exemple 
d'un  décollement  des  lèvres  de  la  plaie,  sans  agran- 
dissement de  l'incision  primitive.  Deux  incisions  la- 
térales destinées  à  relâcher  les  lèvres  de  la  plaie  et 
à  éviter  leur  déchirure  ont  été  pratiquées. 

Dans  des  parties  où  la  peau  prête  si  facilement,  dans 
une  région  où  elle  a  des  plis  en  réserve  et  où  elle  est 
unie  d'une  manière  lâche  avec  les  parties  environ- 
nantes ,  on  répare  même  les  plus  grandes  pertes  de 
substance ,  lorsque  les  incisions  ont  la  forme  ellipti- 
que, sans  avoir  besoin  de  dissection;  mais  alors  la 
suture  a  besoin  de  ne  pas  être  tiraillée,  et  c'est  pour 
cela  que  nous  pratiquons  une  ou  plusieurs  incisions 
sur  les  côtés  de  la  plaie.  Lorsque  par  des  incisions 
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régulières  et  assez  vives,  on  ne  peut  mettre  en  con- 
tact les  lèvres  de  la  plaie  sans  douleur  et  sans  de  vio- 
lens  tiraillemens,  il  faut  de  suite  décoller  à  droite  et 
à  gauche,  de  manière  à  en  faire  detix  lambeaux  c|ui 
puissent  être  rapprochés.  S'il  existait  encore,  après 
Topératiob ,  du  tiraillement  dans  les  lèvres  de  la 
plliie,  on  pratiquerait  suivant  le  degré  de  distensioh, 
une  ou  plusieurs  incisiolis  latérales  «  et  on  leur  don- 
nerait une  étendue  plus  ou  moins  considérable.  Toutes 
les  fois  que  j'ai  eu  recours  à  celte  autoplastie  par  dé- 
collement, qui  offre  un  degré  de  simplicité  extrême, 
j'ai  soutenu  les  lèvres  de  la  plaie  par  une  doUce  com- 
pression, exercée  avec  des  rondelles  d'agaric,  afln  dis 
favoriser  le  recollement  des  lambeaux  entre  lesquels  il 
pourrait  Sans  cela  s'acciimùler  du  sang  qui  empêëhe- 
rait  U  réunion,  la  rendrait  iricoolplète,  ou  e^tpos^rait 
à  des  accidens  inflammatoires  que  Ton  remarque 
assez  fréquemment  toutes  les  fois  que  ce  liquide  bu 
de  là  sérosité  se  sont  accumulés  en  foyer. 

Il  est  des  circonstances  dans  lesquelles  la  petio  de 
substance  est  si  considérable,  que  nbn-seulenient , 
on  est  forée  d'avoir  recours  au  décollement  et  aux 
incisions  latérales;  mais  encore  à  un  agrandissement 
plus  ou  moins  marqué  des  angles  de  la  plaie.  Cet 
agrandissement  permet  de  donner  aux  lambeaux  toute 
la  longueur  désirable  pour  recouvrir  une  vaste  perle 
de  subsiance ,  lorsque  toutetbis  il  a  été  possible  de 
ftireles  incisions  dans  la  ditectitin  voulue. 

La  dompression  est  ici  pluft  indispensable  que 
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jamais  pour  faToriser  le  recollement  âeb  lambeaux. 

Malheureusemenl on  ne peutpas  toujours manœu* 
trer  d'une  maBÎère  aussi  h#ureUse,  et  soutent  on  tie 
peut  dontier  à  la  plaie  iâ  fbrtne  elliptique ,  à  cause 
des  dispositions  et  de  la  direction  variée  de  l'altéra- 
tion; c'est  alors  qu'on  doit  faire  usage  du  procédé 
de  M.  Roux,  de  Saidt-Maximin,  en  enlevant  la  tu- 
meur par  des  incisions  oMiques  et  à  angle,  de  ma- 
nière à  pouvoir  décoller  un  lambeau  des  parties  en- 
vironnantes et  des  parois  de  l'abdomen. 

Enfin,  on  peut  être  Torcé  d'emprunter  dans  le  voi- 
sinage un  lambeau  par  la  méthode  indieniie,  et  c'est 
ce  que  j'ai  fait  dans  plusieurs  circonstances  avec  ub 
succès  mmplet.  Tantôt  le  lambeau  a  élë  emprunté 
aux  parois  de  la  poitrine,  tantôt  aux  dépens  de  celles 
dd  l'abdomen  « 

le  n'ai  point  vu  à  la  suite  de  la  torsion  du  pédicule 
la  gangrène  tant  redoutée,  ni  des  accidens  inflamma- 
toires extrêmement  sérieux,  quoique  très  Souvent 
j'aie  été  forcé  de  disséquer  des  lambeaui  dans  d'é- 
normes étendues. 

Pour  teritoiner  ce  qui  a  rapport  à  Tautoplastie 
pectorale,  je  mentionnerai  les  réflexions  <j[ue  M.  Mar- 
tinet de  la  Creuse  a  faites  à  la  fin  de  cet  article  sur 
Tautoplastie  employée  tomme  moyen  de  prévehîr  !a 
récidive  des  cancers.  Voici  ce  passage  t  «  Ces  quatre 
succès  obtenus  consécutivement  m'ont  donné,  dit 
H.  liartinet,  une  telle  confiance  dans  le  nouveau 
procédé,  que  je  n'késîtô  pas  à  avancer  qu'on  réussira 
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médecin^  M.  Morel-Layallée,  a  publié  un  mémoire  in* 
téressant  ('). 

On  comprend  que  dans  un  état  de  choses  pareil , 
la  tboracoplastie  par  Camponneihent  immédiat  ou  se^ 
coodaire,  c'est-à-dire  après  Taccident  ou  à  Tépoque 
du  bourgeonnement,  deviendrait  d'une  nécessité 
absolue,  pour  éviter  une  fistule  Ihoracique  ou  le  vice 
de  conformation  en  question. 

Il  est  Inutile  de  dire  qu'ici  Tautoplastie  par  dépla- 
cement el  TaUtoplastie  indienne  pourraient  servir  à 
réparer  la  perte  de  substance. 


GUA.PITRE   IIL 

kUTOPLASTlE  DES  MEMBRES  SUPÉRIEURS. 

Les  membres  supérieurs  sont  sujets  à  des  diffor- 
mités congéniales  et  accidentelles,  et  parmi  ces  deut 
basses  de  difformités,  il  en  est  qui  exigent  le  secoure 
dé  la  lehirurgie  plastique. 

!•  Vices  de  conformation  dcdâenieU.  —  Il  n'y  â  guère 
djue  les  brAliires  qui  déterminent  des  brides ,  les- 
quelles déforment  les  doigts,  le  poignet  et  même  les 
girosses  articulation^. 

En  ce  qui  a  rapport  â  ce  vice  de  conPormatioti 
accidentel ,  nous  exposerons  les  fhits  qui  tiendront 
presque  lieu  de  description  générale.  Nous  devons 

< ')  Mémoim  de  la  SooiéU  de  chirurgie.  PaHs ,  4S4T,  in-i«. 
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rappeler  au  lecfear  que  dans  des  gén^litéB  sur  lei 
YÎees  de  conformation  par  brides,  nous  avons  dooBé 
âvee  détail  tout  ce  qui  a  rapport  aux  doctrines  et  à 
Tautoplastie.  Ici  il  sera  donc  question  des  apf^cationa 
particulières  de  Tautoplast^  aux  yices  de  conforma^ 
tiao  accidentels  des  membres. 

Trois  obaerrations  de  vicei  de  conformation  aoei*^ 
denieb  des  doigts,  vont  Être  mises  sous  les  yeux  du 
teeteur.  Dans  deux  on  terra  que  la  bride  a  été  trâHA* 
formée  eh  lambeau,  et  dans  une  qu'un  lambeau  a  élé 
mis  à  la  place  de  la  bride  primitivement  détachée 
sous  celte  forme. 

8S*  Ob$er9aiim.  —  BétractUm  du  doifi  médius^  proi- 
d»A(e  p»  une  bride  résultant  d'une  cicatrice.  -^  Landmau 
—  EaUemim  coiuinue.  —  La  noifomée  Gire ,  âgée  de  M 
ans  >  cuisinière,  vint  me  consulter,  t  Thôpital  Saint* 
Louis,  le 6  janvier  l<46. 

Cette  femme,  d*une  bonne  constitution ,  se  piqua  à 
la  ftice  palmaire  du  doigt  médius  droit ,  att  niveau  de 
rarliculalion  de  la  phalangine  avec  la  phalangette.  U 
86  développa  bientôt  un  abcès  sous^cutané,  qui  s'é*- 
tendit  supérieurement  jusqu'au  niveau  de  Tarticula^ 
tion  de  fa  phalange  avec  la  phalangine.  Il  s'ouvrit 
spontanément  dans  le  point  primitivebient  affecté  ^  et 
Be  donna  issue  qu'à  une  petite  quantité  de  pus.  La 
peau  qui  avoisinait  rouverture  se  gangrena  dans  une 
petite  étendue.  Le  médecin,  qui  fut  appelé,  pratiqua 
une  incisiou  longitudinale  dans  toute  retendue  de 

4. 
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Tabcès.  Ld  plaie  qui  en  résulta  suppura  pendant  long- 
temps et  finit  cependant  par  se  cicatriser.  A  mesure 
que  la  cicatrice  devient  complète,  le  doigt  se  rétracte 
et  la  rétraction  se  prononce  d'autant  plus  que  la  ci- 
catrice se  consolide  davantage  ;  elle  fut  portée  au 
point  que  Tusage  du  doigt  fut  complètement  impos- 
sible. La  malade  cependant  resta  trois  ans  sans  même 
essayer  de  faire  disparaître  la  gène  qui  résulte  de  h 
difformité.  Le  6  janvier  seulement  elle  se  décida  à 
réclamer  mes  soins.  Elle  était  alors  dans  l'état  sui- 
vant: 

Le  doigt  médius  présente  à  sa  face  palmaire  une 
bride  cutanée  qui ,  s'étendant  de  Tarliculation  de  la 
phalange  avec  la  phalangine  jusqu'à  40  millimètres 
environ  au-dessous  de  l'articulation  de  la  phalangine 
avec  la  phalangette,  le  tient  dans  un  état  de  flexion 
tel  que  la  seconde  phalange  fait  avec  la  première  un 
angle  de  45  degrés,  c'est  à -dire  un  angle  droit,  tandis 
que  la  phalange  unguéale  fait  avec  la  phalangine  un 
angle  de  40  degrés  environ,  de  sorte  que,  considéré 
dans  son  ensemble,  le  doigt  forme  un  crochet.  Cette 
bride  est  dure,  flbreuse,  résistante,  peu  extensible. 
Le  doigt  cependant  s'étend  un  peu  ,  et  ce  mouve- 
ment d'extension  fait  saillir  la  bride  qui  est  comme 
une  corde  tendue;  elle  est  mobile,  évidemment  in- 
dépendante du  tendon  sous-jacent  et  entièrement 
formée  par  la  peau  et  le  tissu  cellulaire  sous-cutané. 
Les  surfaces  articulaires,  sans  être  déformées  d'une 
manière  notable,  ne  sont  cependant  pas  dans  un  état 
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d'iQlégrité  parfait;  ceqoi  fait  préaumer  que  le  doigt 
Base  redressera  qu'incomplètement*  Quoi  qu'il  ensoit, 
je  procède  à  Topèration  de  la  manière  suivante  : 

Après  avoir,  avec  la  main  gauche,  étencki  le  doigt 
de  manière  k  faire  saillir  la  bride  le  plus  posoble , 
avec  un  bistouri  droit  tenu  horizontalement,  le  plat 
de  rinstrument  dirigé  vers  la  face  palmaire,  le 
Itanchant  étant  tourné  vers  l'eUrémité  digitale,  je 
transperse  les  tissus  situés  au-dessus  de  la  bride, 
au  niveau  de  Tarticulation  de  la  phalange  avec  la 
phalangine,  en  ayant  soin  que  le  bistouri  soit  placé 
entre  le  tendon  fléchisseur  et  la  bride.  Cela  fait, 
je  ramène  i  moi  l'instrument  qui,  dans  ce  mo« 
ment,  continue  à  cheminer.  Arrivé  au  niv^u  du 
point  où  elle  se  termine,  le  tranchant  est  dirigé  lé* 
gèrement  en  avant  et  contre  les  tégumens;  le  bistouri 
sort  obliquement,  de  telle  sorte  qu'on  a  un  lam* 
beau  à* peu-près  triangulaire,  dont  la  base  est  supé- 
rieure et  le  sommet  se  trouve  à  l'extrémité  unguéalc. 
Ce  lambeau  est  presque  entièrement  constitué  par  la 
bride. 

L'opération  terminée ,  le  doigt  est  immédiatement 
étendu,  et  le  lambeau,  rétracté  vers  sa  base,  est 
appliqué  sur  la  plaie  qui  s'est  allongée,  aussi  ne 
reoouvre-t-il  que  la  moitié  supérieure  de  la  surface 
saignante.  La  moitié  inférieure  restée  à  mi,est  aban- 
donnée à  la  suppuration. 

L'extension  du  doigt  fut  incomplète.  Le  pansement 
fut  fait  avec  un  linge  troué,  enduit  de  cérat,  et  Tor- 
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gane  e^t  placé  sor  une  attelle  droite,  en  bois  qui  m 
prolonge  supérieurement  jusqu'au  poignet.  Le  tout 
fut  maintenu  au  moyen  d'une  bande  suffisamment 
serrée  pour  contribuer  à  redresser  le  doigt. 

Quinze  jours  seulement  après  Topéraiion ,  Tappa* 
reH  eàt  changé.  On  constate  alors  que  le  doigt  s'est 
beaucoup  allongé  et  est  presque  droit.  Le  lambeau 
s'est  recollé  avec  les  parties  sous-jaeentes,  et  la 
plaie  laissée  à  la  suppuration  est  en  voie  de  eicatri* 
sation.  On  continue  l'extension  au  moyen  de  l'at-* 
telle. 

Quinze  jours  après,  l'attelle  est  retirée.  Le  doigt 
est  dans  un  état  satisraisant  d'allongement. 

Le  30  mars  4846,  le  doigt  s'est  légèrement  recourbé 
de  nouveau,  mais  pas  assez  cependant  pour  en  em- 
pêcher Tusage.  La  femme  Gire  s'en  sert  facilement 
pour  coudre,  ce  qu'elle  ne  pouvait  feire  aupara- 
vant. 

L'extrémité  inférieure  du  lambeau  qui  était  d'à* 
bord  distante,  de  l'extrémité  infôrieurd  de  la  plaie,  de 
i  centimètre  environ,  n'en  est  plus  éloignée  que  d'un 
deiDFoeiitimètre. 

Depnis  sa  sortie.de  l'hôpital,  cette  femme  a  été 
examinée  de  nouveau,  et  je  dois  avouer  que  le  doîgl 
avi|U  repris  sa  courbure  anormale,  non  aussi  com- 
plètement qu'avant  l'opération  ;  mais  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  que  la  bride  avait  reparu  e^  partie.  L'état 
de  b  malade  avait  été  amélioré  par  l'opération.  Cette 
femme  aurail-elle  traTaillé  trop  tôt  après  sa  guérison 
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et  86  serail-eiie  par  là  expo^  à  là  formation  du  iImi 
inodalaire,  oo  bien  le  tî$m  qui  a  suppuré  aurait4l 
levl  appelé  au  bout  d*uâ  certain  tempe  l'état  rétrae- 
tile  et  fibreux  des  parties  en  suppuration?  Ces  éemu, 
causes  peuvent  bien  être  chacune  pour  quelque  ebose 
dans  cette  demi-récidiYe. 

W  ObêimmÊiM. — Brûlure  profmde  de  h  nuândrol$ê. 
€katrkes  éifforme$.  ^  Mridê$.  —  Ànioploêtie.  —  Guéri- 
son. — La  nommée  Ghamerois  (Estelle),  âgée  de  11  ans, 
entra  à  Thôpital  Saint-Louis  le  10  norembre  1847  ^ 
pour  y  recevoir  nos  soins.  On  me  raconta  qu'à  Tâge 
de  iO  mois,  cette  jeune  personne  avait  été  brûlée,  et 
qu'une  suppuration  abondante  et  prolongée  avait 
amené  une  grave  difformité  que  je  vais  décrire  en 
quelques  mots.  La  brûlure  avait  porté  principale^ 
ment  sar  la  paume,  sur  les  espaoes  interdigitaux , 
et  même  elle  avait  envahi  un  peu  le  dos  de  la  main. 
Ces  plaies  suppurantes,  qui  étaient  la  suiio  de  la 
chute  d'eschares,  avaient  Uni  par  produire  des  ci* 
catrices  et  des  brides  qui  étaient  disposées  de  la  ma* 
nière  suivante  :  d'abord  il  en  existait  une  profonde 
qui  s'étendait  de  l'extrémité  digitale  de  Téminence 
tfiénar  au  côté  radiaC  de  Téminence  hypothénar  ;  elle 
traversait  obliquement  la  paume  de  la  main  qn'ellé 
remplissait  en  formant  une  grosse  bride  on  un  gros 
cordon  dor,  résistant,  blanc,  et  qui  s'étendait  jus- 
qu'à l'extrémité  inférieure  des  premières  phalanges. 
Je  dois  noter  une  seconde  bride  inodulaire  qui  s'éten- 
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dait  de  rextrémité  de  TéiiiiBeiice  hypotbénar  i  la  pre- 
mière phalange  du  petit  doigt,  en  envoyant  toutefois 
des  prolongemens  0breux  au  médius  et  à  l'annulaire; 
00  un  mot,  la  main  était  remplie  par  un  tissu  ino* 
dulaire  cicatriciel  dur,  et  profond,  qui  avait  déter* 
miné  la  rétraction  des  phalanges,  des  doigts  et  leur 
flexion  permanente;  si  bien  que  les  extrémités 
digitales  étaient  couchées  dans  la  pattme,  et  c€fh 
était  surtout  extrêmement  prononcé  pour  le  petit 
doigt,  dont  les  phalanges  étaient  couchées  parallè* 
lement  au  bord  cubital.  La  petite  malade  pouvait 
seulement  introduire  une  plume  sous  les  pha- 
langes. 

Les  brides  étaient  donc  épaisses,  dures,  et  sem- 
blaient avoir  confondu  tous  les  tissus  de  la  main  entre 
eux  ;  et  cependant  elles  jouissaient  encore  d'une  cer* 
taioe  mobilité  qui  faisait  penser  qu'elles  n'étaient  pas 
entièrement  identifiées  avec  les  os. 

Au  reste,  les  doigts  étaient  réunis  entre  eux  par 
leurs  côtés,  de  manière  à  imiter  l'état  fœtal  ou  l'état 
pernianent  des  oiseaux  palmipèdes. 

Des  tètes  des  phalanges  étaient  saillantes  sur  le  dos 
de  la  main,  et  quoique  la  difformité  existât  depuis 
long-temps,  les  surfaces  articulaires  ne  s'étaient  ce* 
pendant  pas  déformées,  sans  doute  parce  que  le  tissu 
inodulaire  n'avait  pas  encore  eu  le  temps  de  produire 
des  pressions  assez  fortes. 

Comme  la  main  était  devenue  apeu-près  inutile, 
cette  jeune  fille  se  décida  à  se  laisser  opérer.  Plu*- 
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sieurs  procédés  s'offraient  pour  combattre  cette  dif- 
formité. 

Il  n'y  avait  pas  à  songer  à  des  moyens  Hiécaniqnes; 
anssi  ne  fais-je  que  mentionner  ici  cette  idée.  Restait 
à  empbyer  le  procédé  ingénieux  de  M.  le  docteur 
Jutes  Guérin,  ou  Tautoplastie. 

D'abord  je  commençai  par  enfoncer  profondément 
derritt'e  la  bride  un  bistouri,  et  par  tailler  avec  elle 
un  lambeau  des  éminences  thénar  vers  la  racine  des 
doigts.  Bientôt  je  m'aperçus  que  je  n'avais  pu  com- 
prendre tout  dans  le  lambeau ,  ainsi  que  le  recom- 
mande M.  Jules  Guérin;  et  d'ailleurs  il  était  impos- 
sible d'aller  plus  profondément ,  sous  peine  de  léser 
des  parties  importantes  et  d'estropier  la  malade.  Je 
me  bornai  donc  à  inciser  à  coups  de  bistouri  les  restes 
du  tissu  inodulaire  adhérent. 

Je  fus  frappé  du  retrait  qu'éprouva  ce  grand  lam- 
beau sur  lui-même  et  de  la  petite  quantité  ée  sang 
qu'il  fournissait  à  la  coupe.  Gela  me  fit  craindre  que 
le  lambeau  ne  se  gangrenât,  et  c'est  ce  qui  eut 
lieu. 

Pour  procédera  cette  opération,  j'avais  eu  soin  de 
faire  étendre  les  doigts  de  la  petite  malade^  par  un 
aide,  afin  de  faire  saillir  davantage  la  corde  inodulaire. 
Cette  saillie  plus  apparente  permit  de  glisser  plus 
facilement  le  bistouri  dont  le  tranchant  était  dirigé 
vers  l'extrémité  digitale  de  la  bride.  L'instrument 
fut  ainsi  promené  de  haut  en  bas,  et  tout  d'un  coup 
il  fut  retourné  vers  la  peau  qui  fut  à  son  tour  divi« 
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4ée.  C'est  akire  que  les  deîgU  purent  Mre  redressés 
et  qu'une  vaste  plaie  se  présenta  à  nos  yeux.  Il  étak 
ioDpf^sible  dans  cet  état  de  dioses  d'espérer  un  ré- 
sultat satigfiiisaDt,  et  en  supposant  ipôoie  que  le  lam- 
beau ne  se  gangrenât  pas,  il  était  évident  qu'une  sup- 
puration abondante  s'établirait  et  déterminerait  ainsi 
une  difformité  plus  Moquante  et  plus  nuisible  que 
la  première.  Je  me  décidai  i  réparer  la  perte  de 
substance  en  taillant  un  lambeau  oblique  aux  dé- 
pens de  la  foee  dorsale  et  du  côté  interne  de  la  main  : 
sa  dissection  étant  terminée ,  je  le  couchai  dans  la 
paume  de  la  main  où  il  fut  maintenu  par  une  douoe 
compression.  A  la  faveur  d'une  palette»  en  bois  oon- 
venableraent  matelassée,  les  doigts  furent  maintenus 
redressés. 

Tous  les  jours,  la  malade  fut  pansée  avec  un  linge 
troué  enduit  de  cérat  et  de  la  charpie  trempée  dans 
de  l'eau  froide. 

Tout  le  tissu  inodulaire  qui  avait  été  d^ché,  as 
gangrena,  et  le  lambeau  oouçhé  dans  la  paume  de  k 
main  prit  admirablement  racine  dans  sa  nouvelle 
région,  et  e^est  ^insi  que  la  perte  de  substance  fut 
réparée. 

Le  fl7  janvier  1848,  la  malade  sortit  de  l'hôpital 
guérie,  c'est-à-dire  deux  moie  et  demi  après  y  être 
entrée. 

Les  doigts  étaient  redressés  et  les  difformités  avaient 
disparu.  Ils  avaient  repris  leur  rectitude  normale,  et 
cela  était  surtout  remarquable  pour  le  petit  doigt 
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qoi  airail  subi  uoe  déformation  coMidérabla.  D'ail* 
l6ur9,  ils  avaient  repris  tous  des  nouTemens  de  totSH 
Kté,  de  flexion  et  d'extension;  mi^is  ils  ne  pouvaient 
tous  agir  isotémeet  à  cause  de  oertainei  adbérenee» 
mutuelles  que  la  malade  n'avait  pas  i^ulu  laisser 
détruire. 

Avant  de  subir  cette  opération,  la  malade  avait  été 
soonâse  à  Tinfluenee  du  ohlorolSi^^me. 

57*  ObservcOim.  —  Rétraction  deê  doigts  de  h  motit 
àroiîe  è  ta  suite  (tune  brûlure.  — Décollement  de  la  bride. 
—  Bésuliat  fresque  nul.  —  Le  80  mars  4846,  entra  à 
Thôpital  Saint-Louis  le  qommé  Bilbert  (Charles),  âgé 
de  S4  ans ,  journalier.  Cet  homme,  d'une  forte  con-» 
stitution  et  d'une  santé  parfaite ,  tomba  dana  le  feu  à 
Vàge  de  six  mois,  et  eut  toute  la  fiice  postérieure  de 
l'avant-bras,  brûlé«  La  plaie,  qui  résulta  de  cette  brû- 
lure, se  cicatrisa  en  laissant  des  brides  très  résis- 
tantes, qui  tenaient  l'avant-bras  fortement  fléchi  sur 
le  bras,  au  point  que  la  main  se  trouvait  située  dans 
le  creux  axUlaire.  La  main  elle*méme  était  éteiidve 
sur  l'avapt-bras,  retenue  dans  cette  position  par  nne 
forte  bride  qui  ne  permettait  pas  de  la  fléchir.  A  l'âge 
de  sept  ans,  le  malade  entra  i  rii6tel-Dieu,  o4  il  ftit 
placé  dans  le  service  de  Dupujtren.  Ce  chirurgien 
incisa  transversalement  les  différentes  brides  qui  eau* 
salent  la  difformité  du  membre.  Une  première  incision 
Ait  pratiquée  au  niveau  du  pli  du  coude^  puis  une 
secon<feà  deux  travers  de  doigt  environ  au-dessus  de 
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l'articulation  radio-carpicnne;  une  troisième  au  ni- 
veau de  l'articulation  métacarpo-phalangiennedu  petit 
doigt;  enfin,  une  quatrième  au  niveau  de  {'articula- 
tion mètacarpo-phalangiennedu  doigt  indicateur.  Gela 
fait,  on  maintint  le  membre  dans  un  appareil  qui  avait 
pour  but  de  produire  l'extension  des  parties  défor- 
mées, en  maintenant  écartées  les  lèvres  des  différentes 
incisions  pratiquées  par  le  chirurgien  do  l'Hôtel-Dieo. 
Malgré  toutes  les  précautions  qui  furent  prises ,  les 
plaies  en  se  cicatrisant  recommencèrent  à  former  des 
brides;  Tavant-bras  seul  fut  un  peu  moins  fléchi 
qu'avant  l'opération.  Au  bout  de  six  mois  de  séjour 
à  l'Hôtel-Dieu,  il  quitta  l'hôpital,  et  depuis  il  ne  fit 
plus  rien  pour  guérir  la  difformité  jusqu'au  30  mars 
i846,  époque  à  laquelle  il  se  présenta  pour  être  ad- 
mis à  l'hôpital  Saint-Louis. 

Nous  constatons  alors  l'état  suivant  : 

Toute  la  face  externe  et  postérieure  de  l'avant-bras 
et  du  bias  gauche,  présente  les  cicatrices  d'une  brû- 
lure ancienne.  Au  pli  du  coude  commence  une  bride 
cutanée,  épaisse  qui,  supérieurement,  offre  une  ci- 
catrice transversale,  résultant  de  l'incision  pratiquée 
dans  cet  endroit  par  Dupuy  tren.  Cette  bride  se  conti- 
nue inférieurement  en  suivant  la  face  postérieure  de 
l'avant-bras  jusqu'au  niveau  de  la  face  dorsale  du 
carpe;  à  3  centimètres  environ  au-dessus  de  cette  ré- 
gion, on  aperçoit  une  seconde  cicatrice  transversale, 
résultant  de  la  seconde  incision  transversale  dont  nous 
avons  parié  plus  haut.  Arrivée  au  niveau  de  la  face 
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dorsale  da  carpe,  la  bride  se  divise  en  trois  autres 
brides,  dont  Tune  se  dirige  en  dedans  et  va  s'insérer 
au  niveau  de  l'articulation  de  la  phalange  avec  la 
phalangine  du  petit  doigt;  la  seconde  se  dirige  en 
dehors  et  vient  s'insérer  au  niveau  de  rariiculaiion 
data  première  phalange  du  pouce  avec  (a  SMonde; 
la  troisième,  enfin,  qui  senble  continuer  la  bride 
prîiKipale  se  trouve  située  sur  le  milieu  du  carpe  el 
do  métacarpe.  Cette  dernière  bride ,  après  un  trajet 
de  3  centimètres  environ,  se  bifurque  elle-même  pour 
donner  naissance  à  deux  nouvelles  brides,  dont  Tune 
va  s'insérer  presque  au  niveau  du  point  correspondant 
à  l'articulation  métacarpo-phalangienne  du  doigt  an- 
nulaire, tandis  que  l'autre  s'insère  au  niveau  de  l'arti- 
culation de  la  phalange  avec  la  phalangine  du  doigt 
indicateur.  Toutes  ces  brides  sont  cutanées  ei  pro- 
duisent une  déformation  plus  ou  moins  considérable. 
Ainsi,  le  coude  est  fléchi  presque  à  angle  droit  sur  le 
bras.  La  main  est  fortement  étendue  sur  Tavant-bras, 
et  tout  mouvement  de  flexion  est  impossible.  Le  petU 
doigt  est  fortement  tiré  en  arrière  et  en  dehors ,  de 
telle  sorte  que  la  phalange  est  presque  complètement 
couchée  sur  la  face  dorsale  du  métacarpe ,  et  l'extré- 
mité articulaire  supérieure  de  la  phalange  est  dirigée 
en  bas,  et  ne  se  trouve  plus  en  rapport  avec  la  sur- 
face articulaire  correspondante  du  dernier  méta- 
carpien. 

Le  pouce  est  porté  en  arrière  et  en  dedans,  et  l'ar- 
ticulation carpo-métacarpienne  parait  légèremrat  dé- 
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formée  y  de  manière  i  cotastituâr  une  saillie  aaaez 
coâaidérable  en  dehors. 

Le  doigl  annulaire  qui  est  le  moins  déformé,  est 
cependant  également  porté  en  arrière ,  de  mnatèire  à 
former  avec  la  face  dorsale  du  carpe  Un  angle  de  35 
à  30  digrés. 

Eaûn,  le  doigt  indiwieur  est  fortement  tiré  en  ar- 
rière et  en  dedans,  et  sa  phalange  est  couchée  sur  la 
face  dorsale  du  carpe;  il  paraît  atrophié,  et  sa  sur^ 
face  articulaire  supérieure  qui  ne  se  trouTë  plue  en 
rapport  avec  la  surfbce  articulaire  du  second  métà* 
earpien  est  située  sur  le  même  plan  et  en  arrière  de 
cette  detrnièf  e. 

Gomme  on  le  voit,  toutes  ces  brides  sont  Kées  les 
unes  aux  autres,  de  telle  sorte  qu'en  réalité,  on  peut 
dire  qu'il  n'eliste  qu'une  seule  bride  qui  se  divise  et 
se  subdivise  inférieurement  pour  aller  s'insérer  isUr 
lès  doigts  qui  se  troui^nt  ainsi  tous  déformés  par  la 
même  cause.  Le  doigt  médius  est  le  seul  qui  he  soit 
pas  déformé. 

Le  7  avril,  je  pratiquai  ropératioii  de  la  ma* 
oière  suivante  :  la  main  étant  tépuë  d|ms  une  j[)o- 
sition  transversale,  de  manière  que  sa  face  ddrsale 
rei^rdât  en  haut,  je  pris  un  bietouri  assez  long  et 
i  lame  étroite»  je  Tenfonçai  horizontaleotent  un  peu 
au-dessus  de  rarticuktion  radio -carpieone  au  ni- 
veau du  bord  interne  de  Tavant-bras,  et  je  fis  res- 
sortir la  pointe  de  Tinstrumeot  au  niveau  du  bord 
externe  de  Tavant-bras  ea  ayant  soin  de  le  faire 
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cheminer  etitre  ia  peaa  ei  raponéfrose ,  pour  4|m 
toute  la  bride  se  troilvât  placée  ao-desaiid  de  Tinstro- 
ment  dont  le  tranchant  est  dirigé  vers  les  extré* 
mités  digitales.  Cela  feit^  promedaiit  rinscrilmént 
toujours  entre  la  peau  et  Taponétrose  vers  les  doigts, 
après  avoir  décollé  la  bride  pHncipale,  je  fiétaehal 
toutes  les  brides  digitales,  des  parties  sous-jaceutes, 
et  arrivé  vers  les  articulations  méta^rpo-phalan^ 
giennes,  dirigeant  le  tranchant  du  bistouri  ett  haut, 
je  coupai  toutes  les  parties  cutâilées  qui  se  ir^bvent 
placées  au-dévls^iit  de  lui.  Il  résulte  de  là  un  vaste 
lambeau,  de  forme  ^adrilatére,  rétréci  veirs  sa  partie 
supérieure,  rc^éé  adhérente  au  reste  des  tégumeds  ; 
ce  lambeau  se  porte  immédiatement  en  haut,  et 
cette  rétraction  est  d'autant  plus  considérable  que 
rallongement  des  pairties  rétractées  a  été  lui-même 
plAs  sensible. 

De  plus,  deux  incisions  kssez  profondes  furent 
pratiquées  sur  deUx  brides,  Tuile  aU  niveau  de  Tkr- 
ticulation  métacarpe *phalangiènne  du  petit  doigt, 
l'aultre  V6rs  l'articulation  mëtàcarpo-phÀlangiobne  éé 
Tindex.  A  l'aide  de  ces  incisions,  on  obtint  un  re<^ 
dressement  fisses  marqué  de  ces  éeûx  doigts. 

L'opératioh  termibée,  la  main  et  favailt^brââ  fui^eit 
placés  sur  une  palette  suffisamment  matelassée,  et  att 
moyen  de  bandés,  on  maintint  aussi  bien  Ique  possible 
le  redressemeht  des  parties  déformées*.  Une  légère 
compression  est  exercée  sur  le  lambeau  et  la  plaie  de 
la  face  dorsale  de  la  main,  résultant  de  la  rétractIoA 
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du  lambeau  y  est  pansée  avec  un  linge  enduit  de  cérat 
et  de  la  charpie  trempée  dans  de  l'eau  de  guimauve 
froide. 

Le  lendemain,  le  pansement  est  renouvelé  en  ayant 
soin  de  maintenir  les  doigts  aussi  étendus  que  pos- 
sible. La  main  et  le  doigt  annulaire  sont  dans  une 
position  convenable;  le^petit  doigt  et  Tindex,  au  con- 
traire, ne  peuvent  qu  être  très  peu  étendus  à  caine 
du  défaut  de  rapport  entre  les  surfaces  articulaires. 
Une  chose  importante  à  noter,  c'est  que  la  bride  du 
pli  du  coude  est  beaucoup  moins  tendue  et  permet 
d'étendre  davantage  Tavant-brassur  le  bras. 

Le  10,  on  maintient  toujours  les  doigts  dans  le  plus 
grand  redressement  possible.  Le  lambeau  est  violacé, 
livide;  je  le  fais  arroser  avec  des  compresses  trem- 
pées dans  de  Teau-de-vie  camphrée. 

Le  12,  le  lambeau  est  complètement  gangrené.  Du 
reste,  rien  autre  chose  à  noter. 

Le  14,  le  lambeau  qui  s'est  gangrené  jusqu'à  son 
pédicule  commence  à  se  détacher.  Les  jours  sui- 
vans,  j'en  pratique  l'excision  avec  des  ciseaux.  Il  en 
résulte  une  énorme  plaie  superficielle  qui  occupe 
toute  la  région  dorsale  du  carpe  et  du  métacarpe 
(pansement  avec  de  la  charpie  trempée  dans  de  l'eau 
de  guimauve). 

La  plaie  ne  tarde  pas  à  se  déterger  et  à  se  recou- 
vrir de  bourgeons  de  bonne  nature  ;  la  suppuration 
est  abondante;  le  malade  est  pansé  deux  fois  par 
jour. 


Digitized  by 


Google 


AUTOPLASTtB  BES]  MEMBRES  SUPÉRIEURS*  65 

Le  30  avril ,  la  suppuration  est  beaucoup  moins 
abondante;  la  dcalrisation  commence  à  s*opérer;  on 
continue  à  maintenir  le  membre  étendu  sur  une  pa- 
lette. 

Au  bout  de  deux  mois,  le  malade  est  renvoyé  pour 
insubordination.  La  plaie  n'est  pas  encore  cicatrisés 
entièrement;  les  doigts  ne  sont  que  bien  légèrement 
fedressés. 

Bepnis  cette  époque,  nous  avons  revu  ce  malade, 
et  nous  avons  pn  constater  que  la  difformité  était  re- 
venue  ce  qu'elle  était  avant  Topération. 


Il  est  bon  de  faire  quelques  remarques  sur  les  pré- 
cédentes observations  qui  toutes  ont  rapport  à  des 
déformations  des  doigts  par  brides. 

Quoique  deux  de  ces  opérations  n'aient  pas  précisé- 
ment rapport  à  Tautoplastie,  puisque  la  pièce  répara- 
Xnce  n'a  pas  été  empruntée  dans  le  voisinage  ou  dans 
nn  point  éloigné,  et  que  partant  il  n'y  a  pas  eu  pro- 
prement dit  de  réparation ,  il  est  cependant  évident 
qu'il  était  difficile  de  placer  ailleurs  ces  faits  qui  si- 
mulent jusqu'à  un  certain  point  une  réparation  par- 
tielle par  le  retrait  de  la  bride  qui  représente  une 
espèce  de  diminutif  d'anaplastie  appliquée.  Il  s'agit 
donc  dans  deux  de  nos  faits  d'une  demi-^cMaplcatie^ 
si  je  puis  m'exprimer  ainsi,  et  c'est  sans  doute  là  la 
raison  pour  laquelle  les  résultats  ont  été  incomplets. 
On  comprend,  en  effet,  qu'en  détachant  une  bride  et 
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eu  formant  avec  elle  un  lambeau  qui  se  rétracte  à 
l'instant  même  vers  le  pédicule,  on  fait  cesser  tout 
tiraillement  momentanément;  mais  aussitôt  que  la 
suppuration  s'empare  des  parties  dépourvues  de  tissu 
cellulaire  et  que  le  travail  inflammatoire  s'est  établi, 
un  nouveau  tissu  inodulaire  se  formant,  la  difformité 
réparait  avec  le  tempe,  aussitôt  que  les  efforts  méca- 
niques ont  cessé.  C'est  ce  que  l'observation  journa- 
lière m'a  démontré. 

Le  procédé  ingénieux  dont  je  me  suis  servi  appar- 
tient à  M.Jules  Guérin,  qui  recommande  d'intéresser 
avec  le  bistouri  le  tissu  sain  et  de  détacher  la  bride 
dans  toute  son  étendue  et  tnéme  au-delà  de  ses 
limites.  En  se  comportant  ainsi,  le  retrait  de  la  bride 
ou  du  lambeau  est  moins  considérable  )  mais  il  n'en 
existe  pas  moins  à  un  très  haut  degré.  D'ailleurs , 
c'est  une  recommandation  toujours  bonne  à  suivre 
en  elle-même;  mais  qui  n'est  pas  toujours  pra  ticable, 
parce  qu'il  est  sfouvent  difficile  d'atteindre  la  profon* 
deur  du  tissu  inodulaire ,  et  parce  qu'ensuite  sans 
parvenir  au-delà  de  ses  limites,  on  s'exposerait  à 
léser  des  organes  importans  et  même  à  estropier  le 
malade.  C'est  ce  qui  ne  manquerait  pas  d'arriver  si  on 
suivait  les  préceptes  de  M.  J.  Guérin,  quand  il  s'agît 
des  brides  inodulaires  de  la  main,  si  on  ouvrait  les 
gaines,  et  si  on  intéressait  les  tendons,  les  gros  nerfs 
et  les  artères. 

Nos  observations  ont  confirmé  mes  recherches  d'a- 
natottie  pathologique  sur  Iqs  brides,  qui  démontrent 
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pour  la  plupart  leur  peu  de  vusculariié»  N'aije  pas  vu 
le  lambeau  élre  complétemeat  frappé  de  mort  stns 
qu'aucune  cause  puisse  servir  à  expliquer  cet  acci- 
dent que  nous  signalons. 

2''  Vices  de  conformation  cong^moMx.  —  Les  Tiees  d£$ 
conrormation  de  naissance  qui  exigent  l'application 
de  Fautoplastie ,  s'observent  surtout  aux  doigts  qui 
se  trouvent  réunis  entre  eux  de  manière  à  donner  à 
la  main  une  apparence  palmée.  C'est,  en  un  mot,  un 
état  embryonnaire  ou  passager  qui  devient  quelque- 
£>is  permanent  chez  l'homme,  comme  cela  a  lieu 
normalement  chez  certains  animaux  qui  se  servent  de 
leurs  extrémités  digitiformes  comme  d'une  rame  pqur 
avancer  dans  l'eau. 

58*  ObservaiUon.  —  Réunion  anormale  de  Cannult^re 
et  du  peiit  doigt  de  la  main  droite.  —  Vice  de  conforma-^ 
tàon  congéniaL  —  Première  incision ,  insuccès.  —  ÀMo^ 
plostie.  —  Vice  de  conformation  congémal  de  l'orteil  drfit. 
— Bxtirpalion  dans  l'articulation  métatarso-phalangimne. 
—  Conservation  delà  tête  du  premier  métatarsien  qui  s'est 
arrondie.— Guérison.—  La  nommée  Loubinoux  (Fran- 
çoise), domestique i  âgée  de  i9  ans,  mtrée  le  27  mai. 
Cette  femme,  d'unebonne  constitution,  vientà  Thôpilal 
pour  s'y  faire  traiter  d'une  déformation  partieuUére 
que  présente  son  orteil  droit,  ainsi  que  les  deux  doigts 
annulaire  et  auriculaire  du  même  côlé.  Aucun  de  ses 
parens  n'est  affecté  de  nmladies  semblables  ;  un  de  ses 
oncles  maternels  seulement  a  eu  un  pied-boL  Le.  viee 
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de  conformation  des  doigts  nous  occupera  seul  ici. 

Les  deux  doigts  annulaire  et  auriculaire  sont  réunis 
par  un  prolongement  cutané  qui  les  maintient  dans  une 
demi-flexion  permanente  :  l'extension  de  ces  doigts  est 
io^possible;  leur  flexion  s'exécute  complètement  en 
totalité.  Cette  réunion  anormale  existe  depuis  sa  nais- 
sance. Elle  commence  à  un  centimètre  environ  au-des- 
sous de  la  ligne  articulaire  de  la  première  phalange 
avec  la  seconde,  el  se  prolonge  jusqu'à  la  racine  des 
doigts.  Sa  longueur  est  de  A  centimètres  et  demi;  sa 
largeur  d'un  centimètre  lorsqu'on  écarte  les  deux 
doigts,  son  bord  inférieur  est  libre  et  concave  ,  son 
bord  supérieur  se  confond  avec  la  racine  des  doigts. 
Ce  vice  de  conformation  se  trouve  sur  le  même  plan 
que  la  paume  de  la  main ,  et  eiface  de  ce  côté  l'inter- 
ligne digitale;  vers  la  région  dorsale,  cette  interligne 
se  manifeste  par  la  dépression  habituelle  lorsque  les 
doigts  sont  en  contact. 

Elle  a  subi  vers  l'âge  de  4  ans,  une  opération  pour  re- 
médier à  cette  déformation.  On  aperçoit  une  cicatrice 
linéaire  qui  commence  sur  les  côtés  des  deux  doigts  et 
vers  leur  extrémité  inférieure,  en  se  perdant  dans  l'é- 
paisseur de  cette  expansion  membraneuse  tégumen- 
taire  j  elle  se  montre  ensuite  sur  ses  faces  dorsale  et 
palmaire. 

Le  9  juin,  celte  malade  est  soumise  à  l'élher  avant 
d'être  opérée  ;  l'élhérisalion  se  fait  d'une  manière  in- 
complète, et  elle  ressent  de  la  douleur  pendant  que 
j'incise  l'expansion  membraneuse  dans  toute  sa  Ion- 
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gueur  d'un  coup  de  ciseaux.  On  obtient  ainsi  deux 
plaies  très  distinctes  ;  Tune  existant  sur  le  côté  du 
doigt  annulaire,  Tautre  sur  le  côté  du  petit  doigt»  à 
cet  endroit  de  la  réunion  des  deux  plaies,  c  est-à- 
dire  à  la  racine  des  doigts  ;  je  fais  de  petitas  inci- 
sions obliques,  en  avant,  en  arrière,  afin  de  pou- 
yw  pratiquer  isolément  la  suture  sur  chaque  lèvre, 
de  produire  un  écartement  bien  complet  et  de  mode- 
ler le  lieu  naturel  de  la  réunion  des  deux  doigts.  Les 
lèrres  de  chaque  plaie  .sont  exactement  affrontées  au 
moyen  des  points  de  suture  entrecoupée,  après  avoir 
renversé  le  bord  palmaire  sur  le  bord  tégumentaire 
dorsal  qui  venait  de  subir  une  perte  de  substance.  On 
enveloppe  la  main  avec  des  compresses  imbibéesd'eau- 
de- vie  camphrée,  et  un  linge  troué  enduit  de  cérat, 
est  immédiatement  appliqué  sur  les  plaies. 

Il  n'y  a  aucune  réaction  bien  appréciable;  la  ma» 
lade  se  plaint  seulement  de  douleurs  à  la  main. 

Les  troisième  et  quatrième  jours  après  Topération» 
on  enlève  les  fils ,  et  la  réunion  semble  partout  s'ef- 
fectuer ,  par  première  intention.  Les  jours  suivans , 
les  lèvres  se  sont  légèrement  rétractées ,  et  ont  laissé 
à  nu  une  surface  très  étroite  qui  fournit  du  pus.  On 
supprime  l'eau-de-vie  camphrée,  et  on  panse  à  sec  avec 
un  linge  cératé,  interposé  entre  les  doigts.  Desbour* 
geons  charnus  se  développent  sur  les  surfaces  suppu- 
rantes et  la  cicatrisation  des  plaies  s'obtient  séparé- 
ment. 

Aujourd'hui,  20  juillet ,  les  deux  doigts  sont  tout* 
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à-fait  séparés,  le  vice  de  conformation  est  détruit,  là 
racine  interdigitale  est  bien  dessinée,  et  la  malade 
peut  les  mouvoir  séparément  tous  les  deux. 

Voici  ce  qu'a  présenté  de  remarquable  le  vice  de 
conformation  du  gros  orteil  et  le  traitement  que  j'ai 
mis  en  usage.  Cet  orteil  est  dans  un  état  d'atrophie 
assez  prononcé,  la  phalange  unguéate  surtout  est  très 
peu  développée,  elle  est  surmontée  d'un  petit  tuber- 
cule coi^né  qui  remplace  l'ongle.  La  première  pha- 
lange est  également  très  réduite  dans  toutes  ses  di- 
mensions ,  et  son  voisinage  du  premier  métatarsien 
qui  a  sa  grosseur  ordinaire ,  rend  très  frappant  cet 
arrêt  de  développement.  L'articulation  métatarso-pha- 
anglenne,  est  conséquemment  incomplète  et  très  ir- 
régulière  ;  rexlrémilé  de  la  phalange  n'est  contiguê  à 
la  tète  articulaire  du  métatarsien  très  forte,  très  vo- 
lumineuse, faisant  saillie,  que  par  son  côté  interne. 
Les  deux  phalanges  de  Tortéil  soiit  légèrement  flé- 
chies ,  et  notablement  déviées  en  dedans  du  méta- 
tarsieil.  Au  lieu  d'être  sur  la  même  ligne  que  lui, 
ell€fs  (but  un  anglel  obtus  dans  ce  sens,  et  un  second 
angle  éigu  en  dehors  de  30  à  35^ 

La  malade  peut  à  peine  faire  exécuter  à  ces  parties 
quelqueë  légers  mouvemens  de  flexion.  Le  sinus  de 
l'angfe  obtus  dont  nous  venons  de  parler,  est  occupe 
en  grande  partie  par  un  dédoublement  de  peau  ana- 
logue à  ce  qui  s'observe  chez  les  animaux  palmipèdes, 
et  sous  ce  rapport,  c'est  un  prolongement  anormal, 
semblable  à  celui  que  nous  avons  décrit  plus  haut. 
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La  malade  veut  être  débarrassée  de  cet  orteil  qui  la 
gène  considérablement  pendant  la  marche  et  qui  Tem- 
pèche  de  mettre  toute  espèce  de  chaussure.  Cette 
opération  donc  qui  aurait  pu  être  regardée  comme 
une  opération  de  luxe  et  de  complaisance,  était  loin 
d'être  considérée  ainsi  par  moi ,  et  je  finis  par  con- 
iMcendre  aux  ardcns  désirs  de  cette  jeune  fille,  après 
toutefois  lui  avoir  fait  entrevoir  les  dangers  qui 
pouvaient  survenir. 

Le  22  joillet,  je  pratique  la  désarticulation  du  gros 
orteil.  La  tète  du  métatarsien  est  recouverte  à  Taide 
de  deux  lambeaux  latéraux  qui  s'ajustent  de  la  ma- 
nière la  plus  exacte  y  en  donnant  lieu  à  une  plaie 
régulière,  oblique  d'arrière  en  avant  et  de  dehors 
en  dedans.  Les  lèvres  sont  réunies  par  trois  points 
de  suture  entortillée. 

Lorsque  je  taillai  le  Iftrobeau  interne,  le  bistouri 
a  été  arrêté  soudain  par  un  petit  corps  dur,  résis- 
tant ,  cylindrique,  de  3  à  4  millimètres  de  diamètre 
qui  s'est  présenté  sous  son  tranchant.  L'examen 
de  cette  partie  dure,  fait  reconnaître  en  elle  un  petit 
os;  son  tissu  n'est,  en  effet,  autre  chose  qu'une 
véritable  trame  osseuse  qui  se  termine  par  une 
pointe  cartilaginiforme  au  Sommet  et  sur  le  côté  in- 
terne de  Torteil.  L'autre  extrémité  se  perd  sur  le 
côté  du  métatarsien  dans  les  parties  molles,  &  2  ou 
8  centimètres  de  sa  tète.  Gomment  expliquer  l'exis- 
tence de  cet  ostéide  dans  le  repli  cutané  que  nous 
avons  indiqué?  C'est  une  phalange  surnuméraire  ar- 
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rètée  dans  son  développement  qui  servait  de  soutien 
au  gros  orteil  subluxé,  et  faisant  office  d'arc-boutant. 

Le  23,  la  malade  a  un  peu  dormi  pendant  la  nuit; 
elle  se  plaint  cependant  de  douleurs  au  pied,  de  cha- 
leur acre  à  la  peau;  le  pouls  fort,  plein,  très  déve* 
loppé  est  à  90-92.  On  ne  touche  pas  au  pansement. 

Le  24,  une  légère  rougeur  existe  autour  des  lèvses 
de  la  plaie;  la  peau  voisine  offre  la  tension  inflam- 
matoire à  un  degré  prononcé;  il  y  a  un  peu  de  tumé- 
faction; il  suinte  quelques  gouttes  d'un  liquide  séro- 
sanguinolent  ;  la  chaleur  de  la  peau  est  acre  et  élevée; 
le  pouls  très  développé ,  est  à  96-100.  Le  sommeil 
est  assez  bon. 

Le  25,  la  tuméfaction  a  augmenté  ainsi  que  la  ten- 
sion inflammatoire;  l'épingle  du  milieu  est  enlevée  et 
les  lèvres  de  la  plaie  ne  s'écartent  pas  ;  la  malade  va 
toujours  bien  quoique  la  fièvre  soit  intense;  le  pouls 
est  à  104-108;  la  langue  est  sèche,  blanchâtre  au 
milieu  et  rouge  sur  les  bords  ;  il  n'y  a  pas  d'appétit 
(pansement  simple). 

Le  26,  il  y  a  encore  plus  de  tumé&ction;  les  der- 
nières épingles  sont  retirées  et  la  plaie  paraît  devoir  se 
réunir  par  première  intention;  à  peine  fournit-elle 
quelques  gouttelettes  de  pus;  la  chaleur  de  la  peau 
est  moins  élevée;  le  pouls  moins  tendu,  est  à  100-104. 

Le  27,  les  lèvres  de  la  plaie  se  sont  légèrement  ré- 
tractées vers  le  milieu  ;  elle  a  fourni  un  peu  plus  de 
pus  qu'hier;  lu  malade  demande  à  manger.  La  fièvre 
a  diminué  très  notablement;  la  chaleur  de  la  peau 
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est  médiocre.  La  nuit  dernière^  le  sommeil  a  été  bon. 

Le  28,  la  rétraction  des  lèvres  de  la  plaie»  vers  son 
milieu,  est  encore  plus  sensible  qu  hier;  elle  offre 
en  cet  endroit  un  centimètre  de  diamètre;  aux  deux 
extrémités,  elle  s'effectue  par  première  intentiott  ;  des 
bourgeons  charnus  s'observMt  à  son  centre  et  donnent 
dA  pus  ;  la  tuméfaction  et  le  gonflement  ont  beaucoup 
timinué;  la  chaleur  est  normale  ;  le  pouls,  à  73-76, 
est  peu  développé. 

Les  jours  suivans,  le  mieux  continue  ;  la  réaction 
inflammatoire  a  complètement  cessé;  la  plaie  suppure 
peu  et  est  toujours  fort  belle;  Tappétit  est  bon  ainsi 
que  le  sommeil. 

La  cicatrisation  mardie  d*une  manière  asses  rapide. 

Elle  est  complète  le  30  août. 

Le  48  septembre,  la  malade  sort  de  l'hépital  pré- 
sentant une  cicatrice  très  régulière,  fort  blanche,  qui 
coupe  obliquement  le  métatarsien  à  2  centimètres  en 
arrière  de  son  extrémité,  de  sorte  que  cette  dernière 
est  enveloppée  d'une  portion  de  peau  très  unie  qui 
n'a  pas  à  craindre  le  frottement  des  vètemens  et  chaus- 
sures, si  redoutable  pour  les  parties  cicatrisées. 

La  saillie  du  métatarsien  s'est,  en  outre,  considéra- 
blement affaissée. 

Ce  vice  de  conformation  du  pied  ressemble  donc 
beaucoup  à  celui  des  doigts  de  la  main.  N'existait-il 
pas  une  large  plicature  qui,  au  lieu  de  réunir  les 
orteils ,  s'étendait  du  côté  interne  du  pied  ?  La  na- 
ture a  donc  ses  lois  anormales  ei  ses  ressemblances. 
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C'est,  en  effet,  aux  deux  membres  du  même  côtéi  que 
ee  vice  de  conformation  a  eu  lieu,  et  il  s'est  présenté» 
à  quelque  chose  près,  sous  la  même  forme. 

Cette  observation  démontre  qu'une  simple  incision 
ne  peut  suffire  pour  arriver  à  la  guérison,  lorsqu'il 
existe  uiie  union  congéftiale  cfôs  doigts,  et  qu'il  feut 
f  eeourir  à  un  autre  moyen  pour  obtenir  une  cure  ra* 
dicale,  c' est-Mire  à  la  méthode  par  ourlet. 

Ici  l'incision  simple  est  donc  aussi  insuffisante  pour 
parvenir  au  rétablissement  organique  et  fonctionnel 
de  ceêi  vices  de  conformation  que  pour  les  brides 
inddulaires,  et  il  convient  par  conséquent  de  s'op- 
poser au  rapport  des  surfaces  et  à  la  suppuration^  a« 
moyen  de  la  simple  autoplastie  que  je  viens  d'indi- 
quer. 

Les  vices  dé  conformation  accidentels  et  congé- 
niaux,  lorsqu'ils  sont  accompagnés  d'un  feible  dépla* 
cemetit  entre  leé  surfaces  articulaires,  peuvent  encore 
guérir  par  l'aotoplastie  aidée  des  moyens  mécaniques; 
mais  lôhsqu'il  f  a  des  suMuxations  avec  usure,  dé- 
formation à  un  haut  degré  dès  surfaces  articulaires, 
les  effets  mécatiiques  ne  peuvent  plus  être  d'aucune 
utilité,  et  dans  ces  cas,  l'opération  autoplastique  ne 
pouvant  rendre  la  conformation  normale  aux  os  et 
aux  ligamens,  devient  inutile  et  ne  doit  pas  être  en- 
treprise. 

D'après  lés  observations  déjà  citées,  on  peut  voir 
tout  de  suite  les  différences  qui  existent  entre  les 
brides  embryonnaires  ou  congéniales  et  celles  qui  soni 
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le  produit  <f  un  accident,  d^unè  lirflture  par  exemple. 

Les  premières  ont  la  structure  de  la  membrdhe  té- 
gumentaire  de  tout  le  corps. 

Les  secondée  èh  diffiirent  esséntiélletneÊlt  par  leur 
structure,  leur  forme  irrégulière  que  la  nature  repousse 
dans  son  développement  primitif.  Le  tissu  cicatriciel 
est  dur  et  plus  blanc  que  les  tégumens  naturels. 

CttAPITRE  IV. 

GASTÉROPUiSTIJS. 

I 

Dans  aucun  auteur,  il  n'est  feit  mention  de  la  gué-* 
fison  des  fistules  et  des  pertes  de  substances  stomacales 
par  Tautoplastie.  Il  est  cependadt  de  feit  que  des  cas 
qui  nécessitaient  Tapplicâtion  de  Fautoplastie  be  sont 
présentés  et  pourraient  encore  se  présenter  au  chirur- 
gien. Cest  une  lacune  que  nous  devons  remplir. 

Si  Taiitoplastie  intestinale  directe  ou  indirecte  a  ét^ 
indispensable  et  jugée  impartante  pour  combattre  une 
infirmité  dégoûtante  et  cruelle ,  à  plus  forte  raison 
l'anaplastie  devient-elle  précieuse  contre  les  infirmités 
dont  l'estomac  peut  être  le  siège.  G«s  testons  n'expo- 
sënt-eBes  pas  la  vie  des  malades  en  les  forçant  à  suc^ 
comber  par  défaut  d'alimentation  dt  par  conséquent 
par  épuisement  général. 

Hâtons-nous  de  dire,  ainsi  que  nous  f avons  écrit 
ailleurs,  que  dans  les  plaies  de  l-escomac,  la  suture 
par  inflexion  et  par  aéossement  des  séreuses;  peut  suf- 
fire. Notls  devons  ajouter  pourtans  qtie,  si  la  perte  de 
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substance  était  trop  grande»  on  devrait  la  combler 
avec  une  lame  d'épiploon  qui  ici  n'aurait  aucun  in- 
convénient. C'est  ainsi  que  pourra  se  conduire  le 
médecin,  quand  il  s'agit  d'autoplastie  directe  à  propos 
de  plaies  récentes  de  Testomac. 

Mais  la  conduite  du  chirurgien  doit  être  toute  autre 
lorsqu'il  s'agit  de  fistules,  de  trous  existant  à  Testo* 
mac  et  aboutissant  sur  la  peau  où  le  chyme  et  les 
liquides  sont  versés  en  abondance  variable,  suivant 
l'état  de  réplétion  ou  de  vacuité  du  viscère. 

On  sait  que  les  fistules  de  l'estomac  peuvent  sur- 
venir à  la  suite  de  plaies,  de  contusions,  de  phleg- 
mons ou  de  corps  étrangers  qui,  par  leur  séjour  dans 
l'estomac,  peuvent  déterminer  son  ulcération,  sa  per- 
foration ,  un  abcès  et  ensuite  une  fistule. 

L'observation  que  nous  allons  rapporter  est  em- 
pruntée à  l'ouvrage  de  Thabile  écrivain  notre  maître, 
le  célèbre  Richerand.  Elle  montre  toute  la  gravité  de 
ces  fistules,  et  elle  fait  connaître  l'effrayant  dépéris- 
sement qui  les  accompagne. 

69*  Observatàon.  * — <  Une  ouverture  fistuleuse  ova- 
laire,  longue  de  18  lignes  et  large  de  plus  d'un  pouce, 
située  au  bas  de  la  poitrine,  à  la  partie  supérieure  et 
gauche  de  la  région  épigastrique  permettait  de  voir 
l'intérieur  de  l'estomac,  qui,  vide  d'alimens,  paraissait 
d'un  rouge  vermeil,  enduit  de  mucosités,  hérissé  de 
rides  ou  de  replis  élevés  de  5  à  tf  lignes,  et  de  distin- 
guer les  ondulations  vermiculaires  qui  agitaient  ces 
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replis  et  toutes  les  parties  de  l'organe  accessibles  k  la 
vae.  La  malade,  âgée  alors  de  47  ans,  portait  cette  fis- 
tule depuis  sa  trente-huitième  année.  Dix-huit  ans  au- 
paravant, elle  était  tombée  sur  le  seuil  d*une  porte; 
le  coup  avait  porté  sur  Tépigastre  ;  Tendroit  frappé 
resta  douloureux,  et  la  malade  dès-lors  ne  put  se 
tenir  et  marcher  que  eourbée  en  avant  et  sur  le  côté 
gauche.  A  la  (in  de  ce  long  intervalle,  une  tumeur 
phlegmoneuse ,  oblongue ,  se  manifesta  sur  le  point 
lésé  :  au  milieu  des  nausées  et  des  vomissemens  qui 
survinrent,  cette  tumeur  s'abcéda,  et  par  la  plaie  qui 
résulta  de  sa  rupture,  s'échappèrent  deux  pintes  d'un 
liquide  que  la  malade  venait  de  boire  pour  se  procu- 
rer quelque  soulagement.  Depuis  lors,  la  fistule,  qui 
d'abord  eut  à  peine  admis  le  bout  du  petit  doigt, 
s*élargit  chaque  jour;  elle  donnait  seulement  issue 
aux  boissons;  mais  au  huitième  mois,  les  alimens 
eux-mêmes  commencèrent  à  passer,  et  continuèrent 
ainsi  jusqu'à  la  mort.  A  son  entrée  à  Thospice ,  elle 
mangeait  autant  que  trois  femmes  du  même  âge,  ren- 
dait par  jour  une  pinte  d'urine,  et  n'allait  à  la  selle 
qu'une  seule  fois  tous  les  trois  jours.  Les  matières  fé* 
cales  étaient  jaunâtres,  sèches,  arrondies,  et  pesaient 
plus  d'une  livre;  le  pouls  était  à-la-fois  faible  et  d'une 
lenteur  extrême ,  puisqu'on  ne  comptait  guère  plus  de 
45  à  4(5  pulsations  par  minutes;  trois  ou  quatre  heures 
après  le  repas,  un  besoin  irrésistible  la  forçait  d'en- 
lever la  charpie  et  les  compresses  dont  elle  couvrait 
sa  fistule,  et  de  donner  issue  aux  alimens  que  l'es- 
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tomac  pouvait  contenir.  Ils  soruient  promptement  ^ 
et  Ton  voyait  en  même  temps  des  gaz  s'échapper  avee 
bruit  et  en  plus  ou  moins  grande  quapUt^,  l^  ali* 
mens  rendus  de  cette  manière  exhalaient  une  odeur 
fede,  n  avaient  rien  d'acide  ni  d'alcalin  ;  car  la  pâte 
chymeuse  et  grisâtre  en  laquelle  ils  étaient  réduits , 
étendue  d'une  certaine  i|uantité  d'eau  distillée,  n'al- 
térait point  les  couleurs  bleues  végétales  :  il  s'en  fal- 
lait de  beaucoup  que  la  digestion  des  substances  ali- 
mentaires fût  toujours  complète  ;  quelquefois  cepen^ 
dànt  on  n'y  reconnaissait  pas  l'odeur  du  vin ,  et  îa 
totalité  du  pain  formait  une  matière  yisqueu^e,  moUCf 
épaisse^  assez  semblable  à  ^e  la  fibrine  Bouvellemc^nt 
précipitée  de  l'acide  acét^uxi  et  nageait  dans  un  li- 
quide fdant,  lie  la  couleur  di|  bouillon  ordinaire. 

c  11  résulterait  des  expériences  faites  à  l'École  de 
médecine  sur  ces  alimcjns  i  (}^mi  digérés/et  sur  les 
ipémes  alimens  avant  leur  entrée  dans  l'estomac,  quQ 
l^schangemens  qu'ils  y  éprouvent  durant  leur  séjour 
se  réduisent  à  l'augmentation  de  la  gélatine,  à  la  for<* 
mation  d'qne  matière  qui  a  Tapp^rçpçe  de  la  (i|)rinft 
sans  en  avoir  toutes  les  propriétés,  e^  à  une  propor- 
tion plus  considérable  de  muriate  et  de  phosphate  de 
chaux. 

<  Ce  n'est  qu'après  avoir  vidé  son  estomac,  qu'elle 
lavait  ensuite  en  y  faisant  passer  une  pf  nte  d'infusion 
de  camomille,  que  la  malade  pouvait  se  livrer  au 
sommeil.  Le  matin,  on  voyait  dans  l'estomac  vide  une 
petite  quantité  de  liquide  filant  et  mousseux  analogue 
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à  la  8aUv6  ;  il  ne  roogissait  ni  ûe  verdissait  les  cou-» 
leors  bleues  végétales,  n'était  point  homogène,  maié 
présentait  des  parties  plus  consistantes  môlées  4  la 
partie  liquide,  et  même  des  flocons  albumiaeux  ea^ 
tiôrement  opaques.  Les  eipériences  Êiites  sur  ce  ti<^ 
quide,  qu'on  ne  peut  regarder  comme  du  suc  gastri- 
que, l'ont  montré  fort  analogue  à  la  salive,  qui 
cependant  est  un  peu  plus  putréfiaUe  que  lui. 

«  Le  mouvement  vermiculaire ,  au  moyen  duquel 
l'estomac  se  débarrassait  des  matières  contenues  dans 
sa  cavité,  se  iaisait  dans  deux  directions  non  poiM 
opposées,  mais  diffiérentes,  et  telles  que  l'une  pous- 
sait led  alimens  vers  l'ouverture  fistuleuse,  tandis  que 
l'autre  les  chassait  du  côté  du  pylore,  qui  livrait  pas- 
sage à  la  plus  petite  quantité. 

€  A  l'ouverture  du  cadavre,  on  trouva  que  la  fistule 
s'étendait  du  cartilage  de  la  septième  cùta  gauche  jus- 
qu'à la  hauteur  de  l'extrémité  osseuse  de  la  sl^^iôme; 
ses  bords  étaient  arrondis,  épais  de  3  i  4  lignes;  la 
peau  lel  recouvrait  d'une  pellicule  rougs  et  humide, 
semblable  à  celle  des  lèvres.  La  membrane  périto- 
néale  de  restomac  avait  contracté  une  adhérence  si 
intime  avec  le  péritoine  qui  tapissait  la  paroi  ant^ 
rieure  de  l'abdomen  autour  de  l'ouverture»  qu'on  n'a- 
percevait aucune  trace  d'union  ;  l'ouverture  était  à  la 
face  antérieure  de  l'estomac,  à  l'union  des  deux  tiers 
gauches  ^vec  le  tiars  droit  de  ce  viscère,  c'est-à-dire 
à  huit  travers  de  doigt  de  $a  grosse  e:|^trémité,  et  à 
quatre  seulement  du  pylore.  Elle  s'étendait  de  la  pa- 
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tite  à  la  grande  courbure.  C'était,  au  reste,  la  seule 
lésion  que  présentât  ce  viscère.  » 

Le  dépérissement  progressif  survenu  chez  cette 
malade  s'explique  donc  par  le  défaut  de  nmnriture, 
lannatière  chymeuse  s'échappant  en  presque  totalité 
par  l'ouvwture  accidentelle.  La  malade  n'a  pu  suc- 
comber autrement,  car,  il  n'existait  aucune  lésion  or* 
ganique  de  mauvaise  nature.  Il  nous  semble  que  si  on 
avait  tenté  de  boucher  la  fistule  par  un  tampon  organi- 
que, on  aurait  pu  prévenir  cette  terminaison  fatale. 
Mais  alors  l'autoplastie  était  pour  ainsi  dire  à  son  ber- 
ceau, en  tant  qu'application  spéciale  des  méthodes. 

De  quelle  manière  réparera-t-on  la  perte  de  sub- 
stance, et  par  quel  procédé  remédiera-t-on  à  une  si 
grave  lésion? 

Comme  ici  la  peau  est  partout  lâchement  unie  aux 
parties  environnantes,  on  peut  aussi  bien  employer  la 
méthode  par  déplacement  que  la  méthode  indienne. 
Cependant  comme  la  peau  est  ici  doublée  de  peu  de 
tissu  cellulaire  sur  les  côtés  de  la  ligne  blanche,  si  la 
peHe  de  substance  n'est  pas  par  trop  considérable, 
je  préférerais  la  méthode  par  déplacement  avec  in- 
flexion des  lèvres  de  la  plaie,  après  avoir  enlevé  la 
peau  dans  toute  la  longueur,  et  à  une  ligne  en  dehors 
de  son  bord  libre.  Le  procédé  que  nous  avons  mis  en 
usage  contre  les  anus  accidentels  est  donc  ici  par- 
faitement admissible  et  tout-à-fait  applicable. 

La  méthode  par  torsion  deviendrait  née6i8Alr#>  si 
la  perte  de  substance  était  trop  considéraM^- 
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En  4823,  j'avais  déjà  fait  des  expériaaces  sur  des 
animaux  pour  obtenir  la  guérison  des  plaies  des  in- 
testins au  moyen  de  Tautoplastie.  Dans  un  mémoire 
que  je  publiai  en  1826,  je  fis  connaître  mes  idées  à 
ce  sujet  (*);  je  démontrai  que  Ton  pouvait  boucher 
une  ouverture  faite  à  l'intestin  avec  une  lame  d'épi- 
ploon  qui  se  confond  avec  l'épaisseur  des  lèvres  de  la 
plaie  intestinale,  en  formant  ensuite  un  petit  tampon 
recouvert  à  l'intérieur  d'une  membrane  cicatricielle, 
laquelle  membrane  muqueuse  nouvelle  imparfaite, 
supporte  très  bien  le  contact  des  matières  fécales. 
Tons  les  jours  la  nature  emploie  un  mécanisme  ana- 
k^ue  pour  boucher  les  perforations  de  l'estomac,  des 
intestins,  de  la  vessie. 

Je  diviserai  l'autoplastie  intestinale  l""  en  eniéroplastie 
(Brecte  au  par  iamponnemerUy  2^  en  entéroplasiie  indirecte 
ùu  iégumtnHnre. 

La  première  s'exécute  avec  une  lame  d'épiploon , 
et  la  seconde  avec  les  tégumens. 

L'entéroplastie  directe  se  pratique  pour  les  plaies 
intestinales,  l'indirecte  pour  les  anus  contre  nature 
ou  les  fistules  stercorales. 

(*)  Mémoire  sur  les  plaies  du  canal  inUsUnal.  Paris,  4826,  in-S*. 
n.  6 


Digitized  by 


Google 


83  AUTOPTiASTlE    APPLIQUÉE. 

S  I*'.  —EntérofloitU  par  tamponnement. 

On  emploie  Tautoplastie  directe  pour  les  plaies 
intesCiDsles.  Voici  ce  que  je  disais  sur  ce  point 
en  1826j  dans  mon  mémoire  auquel  sont  annexées 
plusieurs  flg»ra«  qui  représentent  le  procédé  opéra- 
toire et  ce  que  Ton  remarque  à  l'extérieur  et  à  Tin- 
térieur  de  Tintestin  après  la  guérison.  Quand  Tin* 
testin  grêle  a  éprouvé  une  section  presque  complète, 
disâis-je,  on  doit  encore  avoir  recours  à  la  suture  ; 
mais  alors  il  ne  faut  pas  renverser  une  trop  grande 
étendue  des  bords,  de  manière  à  laisser  pleine  liberté 
au  cours  du  bol  alimentaire.  Mais  il  me  semblait  que 
si  Tépiploon  se  présentait  au  -  devant  de  l'intestin 
ainsi  lésé ,  il  serait  mieux  d'avoir  recours  à  Tauto- 
plastic,  qui  a  réussi  constamment  dans  les  expériences 
que  j'ai  tentées. 

Ce  procédé  consiste  à  saisir  l'épiploon,  à  en  inter« 
poser  une  lame  mince  entre  les  bords  de  la  division, 
sans  la  détacher  du  reste  du  feuillet,  &  rapprocher  les 
lèvres  de  la  plaie  ^  et  à  les  maintenir  réunies  par  la 
suture  de  Ledran.  Il  n'en  résulte  ni  vomissemens,  ni 
irritation  ,  parce  que  Ton  n'étreint  pas  Tépiploon 
comme  cela  arrivait  au  rapport  de  Piplet,  Ponteau 
de  Lyon,  et  Louis  dans  les  circonstances  relatées  par 
ces  hommes  illustres. 

Expérience  faite  le  23  mars  4825,  sur  un  jeune  chien. 
—  L'intestin  grêle  mis  à  découvert,  fut  coupé  pres- 
qu'en  totalité  :  il  y  eut  un  écoulement  de  sang  abon- 
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dant;  les  bords  furent  renversés,  une  lame  mince 
d'épiploon  fut  interposée  entre  eux,  et  je  les  traversai 
avec  des  fils,  au  moyen  desquels  ils  furent  rapprochés 
et  maintenus. 

Après  l'opération ,  il  y  eut  un  abattement  géné- 
ral, résultant  de  Técoulement  du  Mng  et  de  la  dou- 
leur. 

A  l'autopsie  faite  dix-sept  jours  après  en  présence 
de  M.  Alphée  Gazenave,  médecin  de  l'hôpital  Saint- 
Louis,  je  trouvai,  à  l'extérieur,  une  adhérence  de  l'épi- 
ploon  qui  se  continuait  avec  Tintestin;  à  l'intérieur, 
une  portion  flottante  en  forme  de  petit  tampon,  libre 
et  mou,  adhérait  à  la  muqueuse  :  du  reste,  la 
cicatrisation  était  parfaite  ;  le  calibre  de  l'intestin 
n'était  pas  rétréci  ;  il  n'y  avait  pas  d'inflammation 
et  de  suppuration. 

De  nouvelles  expériences  faites  depuis  m'ont  amené 
aux  mêmes  résultats. 

Pour  donner  une  idée  de  l'autoplastie  intestinale, 
j'ai  cru  qu'il  était  convenable  d'intercaler,  dans  le 
texte,  des  (igures  représentant  le  mode  opératoire  et 
ce  qui  se  passe  après  l'opération. 

La  flg.  1  représente  l'épiploon  placé  entre  les 
lèvres  d'une  plaie  intestinale  et  les  anses  de  fil  qui 
les  traversent.  Un  simple  tiraillement  exercé  sur  ces 
fils,  eiface  tout  intervalle  entre  l'épiploon  et  l'intestin 
qui  bientôt  se  confondent  ensemble. 

L'épiploon  est  représenté  par  B. 

La  plaie  de  l'intestin  par  A. 

6. 
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Les  (ils  par  C,  C,  G. 


La  fig.  2  représente  une  section  transversale  de  Tin- 
testin  avec  une  lamecVépipioon  située  entre  ses  lèvres. 

Ftp.  2. 
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La  fig.  3  représente  la  face  interne  de  Tinteslin 
grêle  offrant  une  portion  d'épiploon  cicatrisée  avec 
les  bords  de  la  plaie  entre  lesquels  elle  forme  une 
espèce  de  bouchon  ou  de  tampon  obturateur  repré- 
senté par  la  lettre  A. 

Fig.  3. 


J'ai  donc  été  conduit  à  conseiller  l'autoplastie  in- 
testinale directe  par  des  expériences  faites  sur  les 
animaux  qui  m'avaient  démontré  avec  quelle  facilité 
les  diverses  régions  de  la  séreuse  abdominale  se  con- 
fondent par  un  merveilleux  travail  adhésif,  par  l'ob- 
servation pathologique  sur  Thomme  et  par  des  re- 
cherches anatomo- pathologiques  qui  sont  d'une 
immense  ressource  pour  conclure  en  dernier  ressort 
à  l'adoption  ou  au  rejet  d'une  idée,  d'un  procédé 
opéraloire. 
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N'était-il  pas  démontré ,  d'après  cela ,  que  Tauto- 
platiie  pouvait  se  pratiquer  avec  tous  les  organes  re- 
vêtus de  la  membrane  péritonéale.  Tous,  en  effet , 
soit  par  leurs  rapports,  soit  par  leur  contact,  soit 
par  leur  mobilité,  sont  susceptibles  de  servir  de  lam- 
beau, de  tampon  obturateur,  et  par  conséquent,  de 
moyen  de  guérison. 

L'expérience  est  venue  démontrer  l'exactitude  de 
cette  opinion ,  la  ranger  au  nombre  des  vérités  bien 
établies  et  que  rien  ne  peut  détruire.  On  sait  que , 
pour  résoudre  ce  problème,  j'avais  fait  des  pertes  de 
substance  au  canal  intestinal,  tantôt  en  en  retran- 
chant une  petite  portion  avec  le  bistouri,  et  tantôt  en 
déterminant  une  gangrène  partielle  avec  des  fers  de 
différons  diamètres,  rougis  à  blanc.  On  sait  que  dans 
le  premier  cas,  l'épiploon  fit  l'office  de  lambeau, 
et  que,  dans  le  second,  ce  fut  cette  membrane  qui 
vint  se  mettre  à  la  place  de  l'eschare  qui  tombait 
dans  rintestin,  ou  bien  une  anse  intestinale  qui  ve- 
nait s'accoler  et  remplir  les  mêmes  usages  que  la  pre- 
mière. C'est  le  mode  de  guérison  que  suit  la,  nature 
médicatrice,  lorsqu'elle  veut  prévenir  un  épanchement 
abdominal ,  lorsque  l'estomac ,  la  vésicule  biliaire,  la 
vessie,  et  les  intestins  se  perforent  spontanément, ou 
sont  désorganisés  par  une  cause  mécanique. 

Avant  d'établir  un  point  de  comparaison  entre  la 
suture  intestinale  proprement  dite,  et  l'autoplastie 
directe,  il  est  convenable  d'aborder  en  quelques 
mots  la  question  de  savoir  si  cette  dernière  est  pos- 
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gible,  et  par  couéquettt  de  se  demander  si  en  pmt 
remployer  sur  l'homine  :  nous  expliquerons  par  là 
jusqu'à  un  certain  point  son  degré  d'utilité,  deeon- 
Yenanee  el  d'opportunité. 

Quoique  je  n'aie  pas  fait  sur  Thomme ,  d'autopUa-* 
tie  intestinale  directei  je  ne  balance  pas  à  en  adaseitre 
la  possilnlité  et  à  la  pfftpagtr  non  comme  un  moyen 
extrême ,  mais  comme  une  mélbode  qui  pourra  rendre 
des  serTiees  véritables  à  la  chirurgie  et  à  l'humanité. 
Tout  me  fait  un  devoir  de  la  regarder  comme  impor- 
tante, puisque  l'anatomie  pathologique,  la  physio- 
logie, l'anatomie  de  texture,  et  puisque  enfin  les 
expériences  faites  sur  les  animaux^  ne  la  repoussent 
d'aucune  manière  et  l'admettent,  au  contraire, 
presque  sans  contestation*  Ainsi  donc,  ce  que  la 
raison  et  la  spéculation  avaient  indiqué,  la  démon- 
stration matérielle  en  a  prouvé  incontestablement 
toute  la  valeur. 

L'argumentation  et  la  discussion  ne  peuvent  rien 
contre  des  théories  qui  ne  sont  que  l'expression  des 
faits. 

Il  n'y  a  qu'une  objection  qui,  au  premier  abord, 
semblerait  avoir  quelque  valeur  ;  c'est  la  crainte  de 
voir  une  inflammation  d'abord  limitée  devenir  diffuse* 
Eh  bien!  cette  objection  tombe  d'elle-même;  car, 
lorsque  les  parties  sont  mises  en  contact  par  une  su- 
ture sans  constriction,  le  travail  inflammatoire  adhé» 
sifse  limite  tout-à-fait  au  point  malade.  Voilà  pour^ 
quoi  l'intestin  et  l'épiploon  n'ont  jamais  offert  au-delà 
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do  point  sur  lequel  ropéralion  avait  été  faite,  de  lé< 
sioD  palpable. 

Il  n'est  pas  sans  un  certain  intérêt  de  comparer 
Tautoplastie  intestinale  directe  avec  la  suture.  Il  est 
bien  entendu  qu'ici,  il  n'est  question  que  des  plaies 
étendues  ou  des  eschares  qui  offrent  des  dimen- 
sions assez  considérables.  Gneore  faut-il  que  Tépi- 
ploon  soit  sous  la  main  du  chirurgien,  ou  qu'une 
circonvolution  intestinale  puisse  être  mise  en  contact 
avec  le  point  malade,  sans  être  forcé  d'avoir  recours  à 
des  tàtonnemens  et  à  des  recherches  dangereuses. 

Dans  une  plaie  transversale  de  l'intestin  grêle, 
lorsque  celle-ci  est  complète  ou  à -peu «prés,  on 
ne  peut  espérer  obtenir  la  guérison  que  par  la  suture 
avec  inflexion,  et  renversement  des  bords  de  la  solu- 
tion de  continuité  vers  le  canal  intestinal,  aiin  de 
pouvoir  mettre  les  séreuses  en  contact,  soit  que  Ton 
renverse  un  bout  de  l'intestin  très  peu,  en  invaginant 
l'autre,  soit,  ce  qui  est  plus  dangereux,  en  renver- 
sant les  deux  extrémités  que  l'on  adosse.  Eh  bien! 
dans  ces  cas,  comme  je  l'ai  écrit,  il  y  a  toujours 
une  valvule  à  l'intérieur  du  canal  intestinal  qui 
n'apporte  aucun  obstacle  au  cours  des  maliéres, 
ainsi  que  je  l'ai  établi  dans  un  mémoire  inséré 
parmi  ceux  de  l'Académie  de  chirurgie,  lorsque 
l'opération  a  été  pratiquée  par  mon  dernier  pro- 
cédé d'invagination,  et  qui,  au  contraire,  nuit  au 
cours  du  bol  fécal  quand  le  renversement  des  plaies 
intestinales  est  opéré  par  la  suture  de  M.  Gely. 
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L'autoplastie  intestinale  exécutée  avec  un  lambeau 
d'épiploon  ne  peut  avoir  aucun  de  ces  inconvéniens , 
car  il  sert  à  coller  les  lèvres  de  la  plaie  intestinale» 
et  toute  la  partie  libre  et  flottante  dans  le  tube  se 
ramollit  par  Tinflammation  et  est  emportée  par  les 
liquides  et  les  matières  solides  qui  parcourent  les 
intestins.  11  ne  demeure  plus  qu'un  point  cicatriciel 
rond,  qui  bouche  l'endroit  où  il  a  été  introduit.  Au 
reste  ^  il  est  recouvert  par  Une  membrane  muqueuse 
de  nouvelle  formation. 

Ici  je  rapporterai  une  observation  favorable  à  l'an- 
toplastie  intestinale  directe. 

Cette  observation  est  une  preuve  des  efforts  inouïs 
que  la  nature  peut  faire  pour  enlever  à  la  mort  un  in- 
dividu qui  en  est  menacé  prochainement.  Ce  fait  d'ail- 
leurs, tout  en  prouvant  que  l'épiploon  peut  boucher 
même  spontanément  l'intestin  et  amener  une  cure 
radicale,  prouve  aussi  que  la  tympanite  péritonéale 
instantanée,  survenue  à  la  suite  d*une  cause  trauma- 
tique,  est  un  signe  certain  de  plaie  pénétrante  de  ce 
.viscère.  Dans  un  autre  ouvrage,  nous  avons  dit  pour- 
quoi ce  signe  était  caractéristique  et  pathognomoni- 
que.  Ce  phénomène  peut  s'expliquer  en  deux  mots. 

Si  on  réfléchit ,  que  des  gaz  sont  continuellement 
en  circulaiion  dans  le  canal  intestinal  et  qu'ils  sont 
sans  cesse  exhalés  par  la  membrane  muqueuse  elle- 
même,  on  trouvera  la  raison  de  leur  pénétration  in- 
stantanée dans  la  cavité  péritonéale  par  la  plaie  in- 
testinale. 
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60*  Obêervëihm.  **^  Cmfuêim  du  venirê  par  mie  roue 
éê  v&iiure.  —  Rupture  ^une  porihn  (CifOestin.  —  IVmf^ 
maMe  péritiméde  diffû$ê^  instanianéê.  -^  Gnériêon  par 
fin(0rfoêiUon  êpankmée  de  tépipl0on.  -^  Péri^nkê  trou*- 
matique.  —  Hémêphfsiê.  —  Mari.  —  Autopsie.  —  N***, 
âgé  de  Sa  ans,  fut  renversé  pir  une  Toiture,  4oDt  une 
roue  lui  passa  sur  le  ventre  sans  léser  d'aucune  ma- 
nière apparente,  la  paroi  antérieure  de  l'abdonoen. 

Transporté  de  suite  à  Thôpital  Saint-Louis ,  il  pré* 
senta  les  symptômes  suivans  : 

Douleur  diffuse,  ventre  ballonné,  tendu  et  retour- 
nant comme  un  tambour. 

Il  fut  saigné  plusieurs  fois  :  on  appliqua  sur  le 
ventre  un  grand  nombre  de  sangsues,  et  des  cata- 
plasmes émoUiens. 

Lia  tjmpaniie  disparut,  et  le  malade,  soumis  i  une 
diète  sévère  et  à  des  boissons  adoucissantes ,  marcha, 
sous  le  rapport  de  cette  lésion  du  ventre ,  vers  une  ra- 
pide convalescence.  Resté  à  Thôpital  pour  rétablir  ses 
forces^  il  fut  pris  tout^^ioup  d'une  hémoptysie,  à 
laquelle  il  succomba ,  malgré  tous  les  secours  médi* 
caui,  deux  mois  après  son  entrée. 

A  l'autopsie,  outre  les  lésions  qu'on  trouva  dans  les 
poumons,  nous  observâmes  dans  le  ventre  les  altéra- 
tions suivantes  : 

L'intestin  grêle  était,  dans  un  de  ses  points,  adhé- 
rent au  péritoine  de  la  face  interne  de  la  dernière  fausse 
côte;  Tépiploon  était  au-devant  de  lui  et  lui  adhérait 
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iotimen)6&t«  En  emnioant  ât«c  sdili  rintérimr  éè 
rintesliO)  on  trouva  vb«  espéw  d%  lâiapoti  sailtent 
dans  sa  cavité,  qui  n'était  a«tra  ahose  qm  répl** 
ploon^  Mgagé  dans  una  onvertura  Mtê  4  cet  organe', 
rottYarture  noua  t)arQt  avoir  eu  À  lignes  de  diamètre 
i-peu^près. 

De  c#Ua  Oàaniére,  on  put  se  rendre  eômpte  éêê 
phénomènes  qui  avaient  été  observés ,  de  Tabsence 
de  Vépancheoient  et  da  la  plaie  reconnue  pendant 
la  vie. 

J  II.  ^  Entéroplattie  indirecte  ou  tégumentair$. 

Cette  autoplastie  s'applique,  je  le  répète,  à  la  répa* 
ration  de  Tiatestin  dans  les  anus  contre  nature  et  les 
iislules  stercorales. 

Les  anus  contre  nature,  cooiaie  on  le  aait,  livrent 
passage  à  la  plus  grande  partie  ou  à  la  totalité  des 
matières  fécales»  et  les  fiatulei  stercorales,  au  oon«- 
traire^  ne  donnent  issue  qu'a  une  très  faibk  quantité 
d'excrémens.  Pendant  long-^temps  on  a  confondu  et 
on  ne  distingue  paa  encore  asaex  netiement  ces  deux 
cas  qui  sont,  il  est  vrai,  deux  degrés  de  la  même 
maladie,  car ,  ils  différent  eseentielleoient  quant  à  la 
terminaison  et  i  l'emploi  des  moyens  tbérapeuti* 
ques. 

Il  sera  curieux,  avant  d'entrer  dans  la  description 
de  l'autoplastie  indirecte ,  d'examiner  les  causes  qui 
apportent  un  obstacle  sérieux  à  la  guérisoB* 

Jusqu'à  nos  jours,  le  traitemc»!  des  anus  contre 
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nature  consistait  i  détruire  Téperoii  et  à  oblitérer  l'ou- 
verture extérieure  par  la  compression ,  la  suture»  les 
dérivatifs  et  un  régime  convenable,  etc.  Cela  est  si 
vrai  que  Dupuylren,  après  avoir  détruit  la  cloison 
intestinale,  s'est  trouvé  plusieurs  fois  dans  l'embar- 
ras pour  compléter  une  guérison  qui  n'était  que  com- 
mencée. On  s'occupait  alors  fort  peu  de  généraliser 
l'autoplastie^et  on  peut  dire  que  la  possibilité  d'obli- 
térer l'ouverture  anormale  par  elle  n'était  pas  même 
soupçonnée. 

Aujourd'hui  les  faits  et  Texpérience  ont  prouvé 
que  l'autoplastie  peut  être  employée  avec  succès 
dans  tous  .les  cas  où  l'anus  contre  nature  ne  se  sera 
pas  fermé  de  lui-même  et  par  les  efforts  du  chirur- 
gien. 

Je  suis  heureux  d'avoir  le  premier  démontré  par 
l'expérimentation  qu'on  peut  fermer  une  plaie  intesti- 
nale comme  on  bouche  une  ouverture  anormale  sur 
d'autres  parties  du  corps.  Il  n'y  a  pas  en  réalité  plus 
de  difficulté  à  réparer  une  perte  de  substance,  faite 
au  canal  intestinal  par  une  cause  quelconque,  qu'à 
remédier  k  une  semblable  lésion  placée  dans  une 
autre  r^ion  de  notre  organisme.  Pourvu  que  l'auto- 
plastie soit  pratiquée  ici  avec  tout  le  soin  désirable , 
on  verra ,  je  n'en  doute  pas ,  les  observalions  de  gué- 
rison se  multiplier.  Il  n'y  a  pas,  je  le  répète,  de  meil- 
leur moyen  pour  rétablir  le  cours  des  matières  par  la 
voie  naturelle. 

Je  commencerai  par  rapporter  une  observation  im- 
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portante ,  prise  dans  mon  service.  Je  la  ferai  suivre 
de  quelques  considérations  thérapeutiques  indispen- 
sables,  sur  les  anus  contre  nature,  et  des  procédés 
autoplastiques. 

64*  Observmion.  —  Beauby,  coelwr,  âgé  de  45  ans, 
est  entf^  à  Ibâj^tel  Saint-Louis,  le  3  juillet  4844, 
pour  y  être  traité  d'un  anus  anormal  siégeant  à  la  ré- 
gion inguinale  gauche,  survenu  à  la  suite  d'une  her- 
nie étranglée.  Interrogé  sur  la  manière  dont  s'est 
développé  l'anus  contre  nature,  le  malade  fournit  les 
renseignemens  suivans;  une  hernie  inguinale  qu'il 
portait  depuis  six  ans  environ ,  s'étrangla  il  y  a  deux 
ans;  des  coliques,  des  vomissemens,  une  douleur 
vive  dans  la  tumeur,  annoncèrent  Taccident  pour 
lequel  on  dut  pratiquer,  le  2  décembre  4842,  une 
opération  à  la  Maison  royale  de  santé*  L'étranglement 
durait  depuis  six  jours.  Au  dire  du  malade,  immé- 
diatement après  Topération ,  les  matières  fécales  s'é- 
chappèrent par  la  plaie  et  continuèrent  depuis  à  salir 
les  pièces  d'appareil.  Six  semaines  après  l'opération, 
il  existait  une  solution  de  continuité  qui  livrait  pas- 
sage aux  matières  fécales,  dont  aucune  partie  ne  s'é- 
chappait par  l'anus  naturel. 

Plus  tard,  on  appliqua  l'entérotome  à  diverses 
reprises;  malgré  l'application  réitérée  de  cet  instru- 
ment, le  malade  n'éprouva  pas  d'amélioration  no- 
table ;  les  matières  ne  passaient  qu'en  petite  quan- 
tité et  à  de  longs  intervalles,  par  l'anus  naturel.  11 
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sortit  de  la  Maison  de  santé  après  y  ayoir  séjourné 
sept  mois. 

Il  entra  ensuite  dans  un  autre  hôpital  :  le  chirur- 
gien du  service,  après  avoir  avivé  les  bords  de  la  solu- 
tion de  continuité  au  moyen  de  cautérisations  faites 
avec  le  nitrate  d^arg«nt,  appliqua  sur  les  lèvres  une 
pince  formée  de  deux  branches  garnies  de  coussinets, 
et  pouvant  être  serrées  avec  force  au  moyen  d'une 
vis.  Ce  traitement  dura  deux  mois  et  produisit  un  lé- 
ger resserrement  dans  Tanus  accidentel,  qui  laissait 
passer  la  totalité  des  matières  fécales.  On  eut  alors 
recours  i  un  autre  mode  de  traitement  :  après  avoir 
avivé  comme  précédemment  les  bords  de  Touverture 
anormale,  on  pratiqua  la  suture  entortillée  ;  mais  au 
bout  (te  vingt»quatre  heures  les  tissus  étaient  coupés; 
l'opération  échoua.  On  tenta  de  nouveau  les  cauté^ 
risations,  pratiquées  à  cinq  ou  six  jours  d'inter- 
valle. ËnBn ,  le  malade  sortit  encore  de  cet  établis^ 
sèment,  le  3  juin  1844,  sans  avoir  éprouvé  d'amélio- 
ration. 

Un  mois  après,  il  eiUra  à  Thôpital  Saint- Louis, 
dans  Tétat  suivant  t  au  pli  de  Taine  gauche,  à  égale 
distance  du  pubis  et  de  Tépine  iliaque  antéro-supé- 
rieure,  au-dessus  de  l'arcade  de  Fallope,  on  voit  une 
ouverture  de  forme  à-peu*près  circulaire  de  9  centi- 
mètres et  demi  de  diamètre  :  les  bords  en  sont  radiés , 
ei  le  fond  rougeâtre,  est  formé  de  la  muqueuse  intes- 
tinale, qui  est  épaisse  et  comme  boursouflée;  une 
ionde  introduite  par  Tanus  anormal,  pénètre  pro- 
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fondéttient,  Mit  en  haut,  soit  en  bas,  dana  lee  portions 
d^inleetiDS  qui  lui  correspondent.  Les  matières  pir 
leur  couleur,  leur  odeur  et  leur  coniistanoe,  àétm^ 
tent  que  la  lésion  correspond  au  gros  intestin.  IHi 
reste,  Tappareil  digestif  ne  présenté  rien  de  p«ticu« 
lier  dans  ses  fonctions,  et  l-^tat  féiiéral  est  très  et* 

Le  48  juillet,  je, pratiquai  l'aotoplastie  par  tor- 
sion pour  remédier  à  cette  infirmité.  Deux  heures 
après,  il  surtint  une  hémorrhagie  qui  nécessita  Tem* 
ploi  de  la  compression  :  celle-ci  dut  être  continuée  le 
lendemain  ;  et  le  troisième  jour,  le  lambeau  était  gan-^ 
gréné  à  sa  base.  Les  jours  suifans,  les  points  de  su- 
ture se  détachèrent ,  et  la  partie  du  lambeau  qui  était 
demeurée  vivante  se  rétracta  peu^-peu  vers  son  pédi- 
cule. Dès'lors,  il  ne  fallait  plus  compter  sur  le  succès 
de  cette  opération.  Le  malade  fut  laissé  en  repos  pea** 
dant  quelque  temps. 

Un  mois  après  cette  opération,  les  parties  étaient 
revenues  à  leur  état  primitif,  sauf  la  région  sur  la-» 
quelle  avait  été  taillé  le  lambeau ,  et  qui  offrait  une 
plaie  en  voie  de  cicatrisation . 

Au  mois  de  septembre  4844 ,  je  tentai  la  cautérisa^» 
tion  des  bords  de  la  plaie  avec  du  nitrate  d'argent 
d*abord ,  puis  avec  le  fer  rouge.  Sous  Tinfluenoe  de  ce 
traitement ,  continué  jusqu'au  mois  d' octobre ,  la  so- 
lution de  continuité  avait  un  peu  diminué  d'étendue. 
Le  8  octobre ,  j'essayai  de  fermer  l'ouveKure  anor- 
male par  l'opération  suivante  : 
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Après  avoir  lait  une  perte  de  su)>stance  sur  les 
côtés  et  à  une  petite  distance  de  Tanus  anormal ,  je 
rapprochai  les  parties  molles  à  droite  et  à  gauche  au- 
devant  de  l'ouverture  accidentelle ,  en  les  infléchis- 
sant en  tledans,  et  les  maintins  en  contact  au  moyen 
de  6  points  de  suture  entortillée.  Les  parties  molles, 
ainsi  réunies,  laissaient  entre  elles  et  aux  extrémités 
du  sillon  longitudinal ,  qu'elles  formaient  par  leur 
adossement ,  deux  angles  rentrans  au  fond  desquels 
on  voyait  la  paroi  abdominale  parfaitement  saine. 

Le  9,  il  n'est  point  sorti  de  matières  fécales,  et  la 
réunion  est  aussi  exacte  que  la  veille. 

Le  10,  l'angle  inférieur  de  la  plaie  laisse  suinter  un 
peu  de  matières  liquides. 

Le  41,  il  en  fut  de  même  pour  l'angle  supérieur. 
J'enlève  alors  les  deux  épingles  qui  avoisinaient  les 
extrémités  de  la  plaie;  je  laisse  en  place  celles  qui  en 
rapprochent  la  partie  moyenne. 

Le  14  octobre,  je  retirai  les  dernières  épingles,  et 
on  put  voir  au-devant  de  la  solution  de  continuité  un 
large  pont  cutané ,  au-dessus  et  au-dessous  duquel 
existent  deux  orifices  qui  livrent  passage  aux  matières 
fécales;  chaque  jour  ce  pont  augmente  d'étendue;  les 
orifices  inférieur  et  supérieur  sont  cautérisés  avec 
la  pierre  infernale  et  diminuent  de  calibre,  de  telle 
sorte  qu'il  ne  s'écoule  plus  par  l'ouverture  acciden- 
telle que  très  peu  de  matières  liquides. 

Le  19  novembre ,  le  malade  se  trouve  dans  l'état 
suivant  :  à  la  région  inguinale  du  côté  gauche,  on  voit  : 
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1*  un  tissu  cicatriciel,  blanchâtre,  ferme  et  résistaol, 
indice  de  la  réunion  de  parties  molles  ;  2^  aux  exlré* 
mités  de  cette  ligne,  deux  enfoncemeng  formés  par  la 
peau  saine  de  la  paroi  abdominale  ;  3*  au  centre  de 
ces  enfoncemens,  deux  trous  inégaux  dont  riafiérieur 
est  plus  étendu  que  le  supérieur,  ei  qui  laissent  suin- 
ter quelques  gouttes  de  matières  fécales  liquides. 

Le  il  août  4845,  Beauby  se  présenta  à  Thôpital 
Saint-Louis,  qu'il  avait  quitté  depuis  plusieurs  mois; 
je  pus  constater  à  cette  époque  que  la  guérison  était 
complète.  La  r^ion  de  l'aine  ne  présente  plus  de  fis- 
tule stercorale,  et  porte  seulement  la  trace  de  diverses 
opérations  pratiquées  :  en  haut,  au  voisinage  de  l'é- 
pine iliaque  antéro-supérieure,  les  restes  d'un  lam- 
beau rétracié  vers  son  pédicule;  au-dessous,  une 
cicatrice  oblique  dans  le  sens  du  cordon  spermatique, 
résultant  de  l'agglutination  de  tégumens  dont  l'ados- 
sement  a  amené  la  guérison  définitive;  cette  cicatrice 
est  déprimée  en  forme  de  rigole,  et  limitée  latérale- 
ment par  deux  replis  cutanés  ;  à  ses  extrémités  infé- 
rieure et  supérieure,  elle  offre  deux  enfoncemens  qui 
sont  pendant  long-temps  demeurés  fistuleux.  Sous 
l'influence  de  la  toux  et  des  eflbrts,  cette  cicatrice  se 
soulève  et  se  déplisse;  la  région  inguinale  est  sur- 
montée  par  une  tumeur  molle,  descendant  jusqu'à  la 
moitié  de  la  hauteur  du  scrotum.  La  tumeur  est  faci- 
lement réductible  par  la  pression  de  la  main  ou  d'un 
bandage,  et  quand  la  réduction  est  opérée,  on  sent 
avec  le  doigt  une  large  ouverture  qui  représente  le 

II.  7 
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dinal  inguinal.  Là  cicatrice  est  partout  complëte  et 
bien  organisée;  il  ne  se  fait  aucun  suintement  sterco- 
ni*  Depuis  trois  mois,  Beauby  a  repris  son  travail  de 
cocher;  ses  digestions  s'eitécutent  bien,  jamais  il 
n'éproùte  de  coliques,  ses  garderobes  sont  régulières. 
Il  soutient  la  région  inguinale  avec  un  bandage. 

Les  symptômes  éprouvés  par  ce  malade,  Tétit  éé 
sa  santé  générale,  les  caractères  des  matières  versées 
par  l'ouverture  anormale ^  indiquaient  bien  que  l6 
gros  intestin  avait  été  gangrené  et  que  Tanus  conire 
nature  était  établi  à  ses  dépens.  On  sait ,  en  effet , 
que ,  dès  que  l'ouverture  est  rapprochée  du  duo-" 
dénum ,  les  matières  sont  liquides,  bilieuses;  que 
leur  sortie  suit  de  près  Tingestion  des  alimens ,  que 
hi  nutrition  devient  languissante,  et  que  les  malades 
maigrissent* 

Quoique  Téperon  ait  été  détruit  diez  notre  ma- 
lade, les  matières  fécales  n'en  étaient  pas  moins  ver- 
sées en  abondance  et  à-peu-près  en  totalité  par  l'ou- 
verture extérieure^  Ceci  démontre,  ainsi  que  Dupuy^ 
troi  l'avait  parfaitmnent  compris  lui-même ,  que  la 
chose  la  plus  difficile  n'est  pas  de  détruire  l'éperon) 
mais  bien  de  fermer  Touterture  extérieure.  Aussi 
voyons-noils  que,  malgré  plusieurs  applications  suc* 
cessives  de  l'entérotome,  l'état  du  mtilade  demeurait 
toujours  le  môme;  c'est  alors  que  là  suture,  la  com-* 
pression,  la  cautérisation  ont  été  successivement  mises 
en  usage  sans  de  grands  avantages ,  si  ce  n'est  und 
fiûble  diminution  dans  le  ctiamètre  de  l'ouverture* 
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Pourquoi  donc,  après  la  destrtiction  de  Tépefon, 
û'a-t-on  pas  vu  les  matières  prendre  leur  cours  natu- 
rel et  Voiivertare  anormale  disparaître?  C'est  qu'ici 
il  ne  s^est  pas  formé  A'tnfundU^ulumf  il  ne  pOiivdH 
pas  même  s'en  former,  les  parties  gangrenées  s'étant 
séparées  dans  ilne  graiide  étendue,  et  Fintestin  étant 
venu  prendre  des  adhérences  sUr  les  parties  molles  d«i 
scrotum  et  de  la  région  ingtiinale.  L'intestiA  ne  s'est 
pas  retiré  dans  le  canal  inguinal^  dont  une  partie  a 
été  eile-tnème  j^rappée  de  gangrène,  si  bien  c)u'U 
n'existe  plus  du  canal  en  question  qu'un  large  trou 
par  lequel  tendent  ft  faire  hernie  d'autres  viscères 
contenus  dans  la  cavité  abdominale;  le  sac^  d'ailleurs^ 
avait  été  en  grande  partie  frappé  de  mortification,  et 
ne  pouvait  plus  servir  &  la  formation  de  YlftfmtdikH'- 
tum.  Ail  reste,  jusqu'à  présent  je  n'ai  pas  encore  ob* 
serve  un  ihfUndibutmn  formé  par  le  sac  herniaire) 
dans  tous  les  cas  où  je  l'ai  rencontré,  il  était  créé  pM 
une  membrane  pyogénique;  quant  à  l'intestin^  il  était 
souvent  adhérent  au  pourtour  de  l'oriticë  abdominal 
par  Tintermédiaire  d'une  feusse  membrane,  sécrétée 
par  la  tunique  péritonéale.  Dans  les  cas  oà  il  existe 
un  trajet  organisé  quelconque,  placé  entre  l'ouverture 
extérieure  et  les  deux  bouts  de  l'intestin,  on  comprend 
que  la  guèrison  puisse  être  obtenue  de  la  manière  sui- 
vante :  V  le  trajet  commence  à  se  rétrécir  de  l'exté* 
rieur  vers  Tintérieur;  2""  il  s'oblitère  dans  le  même 
Seti^.  Il  peut  se  faire  cependant  que  la  guèrison  s'ô^ 
père  de  l'intestin  vers  l'extérieur  à  mesure  que  ce  : 
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eère  rentre  dans  la  cavité  abdominale,  par  suite  des 
tractions  du  mésentère. 

Lorsque  les  matières  fécales  se  répandent  à  Tinté- 
rieur  du  sac  het^niaire,  celui-ci  est  inévitablement 
détruit  en  grande  partie  ou  en  totalité. 

il  est  bien  diflicile^  il  est  vrai^  que  cette  prolongalion 
du  péritoine  résiste  au  contact  des  matières  lorsque 
le  sac  est  conservé;  ce  n*est  que  lorsque  des  adhé- 
rences se  sont  établies  entre  cette  partie  et  Tintestin  ; 
mais  si  ces  adhérences  deviennent  solides,  si  elles  s'é- 
tablissent avec  les  parties  environnantes,  l'intestin  ne 
se  retire  qu'avec  difficulté  ou  pas  du  tout,  et  tinfandi^ 
btdum  ou  le  trajet  organisé  ne  se  crée  pas.  D'ailleurs, 
pour  que  celui-ci  se  forme,  il  faut  plusieurs  condi- 
tions :  l""  un  certain  intervalle  cellulaire  entre  Tintes- 
tin  lésé  et  les  tégumens  (peau) ,  car  dans  les  hernies 
ombilicales,  Touverture  étant  directe,  Tanus  contre 
nature  ne  se  guérit  que  difûcilement  de  lui-même, 
ou  du  moins  les  exemples  de  guérison  sont  peu  nom- 
breux ;  2''  Texistence  du  tissu  cellulaire  qui  unit  le 
péritoine  hernie  aux  parties  environnantes,  est  in- 
dispensable pour  permettre  le  retrait  de  Tintestin 
vers  la  cavité  abdominale,  surtout  lorsque  le   sac 
herniaire  a. été  détruit. 

Lorsqu'il  existe  un  anus  contre  nature  avec  adhé- 
rence de  Tintestin  aux  parties  environnantes ,  il  ne 
faut  pas  en  espérer  la  guérison  sans  le  secours  de  la 

^^  jchirurgie  ;  mais  si,  au  contraire,  les  adhérences  avec 

*^  ^  '-iè»  parties  voisines  sont  faibles  et  permettent  le  retrait 
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de  riniesiin ,  il  y  a  grand  espoir  que  la  guérisoR 
pourra  se  faire  par  les  efforts  de  la  nature,  aidés  d'une 
compression  méthodique. 

Ces  divers  états  pathologiques  permettront  déposer 
en  principe  que  certains  anus  contre  nature  ne  peu* 
▼ent  guérir  que  par  autoplastie,  tandis  que  d'autres 
peuvent  se  fermer  par  le  secours  du  temps  et  d'une 
médication  simple.  Dans  ce  dernier  cas,  cependant, 
si  les  matières  fécales  ne  reprenaient  pas  complète- 
ment leur  cours ,  Tautoplastie  devrait  être  prati- 
quée. 

On  a  fait  jouer  à  la  présence  de  l'éperon  un  trop 
grand  rôle  pour  expliquer  la  persistance  des  anus 
contre  nature;  Téperon  même,  dans  son  plus  haut 
degré  de  développement,  me  parait  bien  souvent  in- 
suffisant pour  empêcher  le  passage  des  matières  du 
bout  supérieur  dans  l'inférieur.  Ne  voyons-nous  pas 
de  ces  éperons  se  former  chez  des  individus  dont 
les  intestins  sont  adhérons ,  courbés ,  plissés  ;  et 
cependant,  les  matières  serpentent  d'un  point  à 
un  autre  sans  de  grands  obstacles.  On  a,  d'ail- 
leurs, admis  trop  légèrement  leur  existence,  qui 
ne  se  trouve  que  lorsque  les  deux  bouts  de  l'in- 
testin sont  placés  l'un  auprès  de  l'autre,  et  qu'une 
partie  de  son  calibre  a  été  frappée  de  mort,  car,  dès 
que  toute  une  circonvolution  a  été  gangrenée,  les 
deux  bouts  sont  rarement  placés  l'un  près  de  l'autre; 
je  les  ai  très  rarement  trouvé  adossés,  et  presque 
toujours  le  bout  supérieur  à  une  distance  plus  ou 
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moins  eomidérable  de  Tinférieur.  Enfin ,  j'ai  été  à 
même  d'observer  que  les  matières  ^  après  avoir  été 
largement  versées  par  le  bout  supérieur,  ne  prenaient 
pas  la  route  naturelle,  quoique  Téperon  ait  été  dé- 
truit; sa  destruction  semblait,  au  contraire,  avoir 
contribué  à  former  un  large  sac  où  les  matières  se* 
journaient  avant  d'être  rejetées  à  Textérieur. 

De  ces  considérations,  il  résulte  qu'il  est  moins 
nécessaire  qu'on  ne  le  pense  généralement,  d'avoir 
recours  à  la  destruction  de  ce  diaphragme.  M.  Vel- 
peau  a  observé,  à  différentes  reprises,  la  persistance 
de  l'anus  contre  nature  après  sa  destruction,  et  il  a 
cité  plusieurs  observations  qui  prouvent  l'insuffisance 
de  Tentérotomie  pour  obtenir  la  cure  radicale  de  l'a*^ 
nus  contre  nature. 

Sans  parler  des  cas  nombreui  dans  lesquels  il  n'est 
pas  possible  de  faire  usage  de  l'entérotome ,  sans 
parler  des  difficultés  de  l'application  de  cet  instrur 
ment,  ni  des  accidens  graves  qui  peuvent  en  suivre 
l'emploi,  je  me  bornerai  à  dire  qu'il  suffit,  ainsi  que 
lont  démontré  les  oliservaiions  de  Desault  et  de  plu<r 
sieurs  autres  auteurs,  d'une  compression  régulière 
pour  diminuer  la  saillie  de  l'éperon  et  peut-^tre  pour 
l'effacer.  On  peut  objecter  que  l'adhérence  qui .  s'est 
établie  derrière  lui,  entre  les  deux  bouts  de  l'in* 
teslin,  empêchera  les  effets  de  la  compression;  il 
est  positif  que  les  fausses  membranes  peuvent  céder, 
s'allonger,  et  que,  du  reste,  elles  n'^istent  pas  dans 
tous  les  cas«  Dans  les  premiers  temps,  les  soins  du. 
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diirargien  doivent  donc  se  borner  à  comprimer  d'avanl 
en  arrière,  à  l'aide  d*un  brayer,  et  mieux  d'un  linge 
troué  et  de  bourdonnets  de  charpie  trempés  dans  une 
décoction  mucilagtneuse,  le  tout  soutenu  par  un  imtm 
dage  roulé  ;  en  même  temps,  on  soutiendra  \b  malade 
par  une  nourriture  substaakiette ,  abondante  et  de 
beile digestion.  Mais  si  ce  traitement  reste  sans  effet, 
si  le  cours  des  matières  ne  se  rétablit  pas  complète- 
ment, et  que  rouverture  extérieure  ne  se  ferme 
pas,  il  est  urgent  d'en  tenter  Toblitéralion  à  Taide 
de  la  suture,  de  la  cautérisation  ou  de  Tautoplastie. 

Chez  mon  malade,  la  cautérisation,  la  suture  avaient 
été  sans  résultat;  Tanus  contre  nature  était  même 
plus  défavorablement  disposé  pour  la  guérison  après 
l'emploi  de  tous  ces  moyens,  en  ce  que  les  bords  de 
Touverture  étaient  devenus  durs,  calleux,  et  avaient 
perdu  une  vitalité  si  nécessaire  à  la  réussite  de  Tau* 
toplastie. 

Quand  Tanus  anormal  est  large  comme  chez  le  sujet 
de  Tobservation  précédente,  il  faut  de  suite  recourir 
à  Vautoplastie  pour  s'opposer  le  plus  vite  possible 
aux  troubles  fonctionnels  et  aux  accidens  locaux  qui 
sont  déterminés  par  la  sorlie  des  malières  fécales 
et  par  leur  action  sur  les  tégumens  ;  on  ne  peut  trop 
têt  faire  cesser  un  état  aussi  fâcheux. 

On  a  vu,  chez  le  malade  en  question,  des  rougeurs 
éry^pélateuses,  un  érythème  horriblement  doulou- 
reux, et  des  ulcérations  disparaître  dès  que  l'ouver- 
ture anormale  fut  fermée. 

II.  r 
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Quant  à  la  question  de  saToîr  quel  esl  le  meineur 
procédé  autoplastique  à  employer  contre  ces  sortes 
d'accidens,  c'est  le  point  capital.  On  a  essayé  Tauto- 
plMtie  par  déplacement,  par  un  tambeau  tordu  sur 
son  pédicule  /  et  enOn  par  l'inflexion  du  ponrtour 
dé  rouTertnre  accidaalelle ,  pour  la  première  fois 
mise  en  usage  sur  le  sujet  de  Tobsertation  précé- 
dente. 

Au  nombre  des  procédés  par  déplacement,  doit  être 
rangée  une  opération  ingénieuse  pratiquée  par  M.  Vel* 
peau.  Cette  opération  consistait  à  décoller  les  tégu- 
mens  dans  retendue  d'un  pouce  autour  de  rouver- 
t«re  accidentelle,  à  raviver  celle-ci,  à  rapprocher  les 
lèvres  de  la  solution  de  continuité,  et  à  les  maintenir 
en  contact  par  la  suture;  mais  la  compression  ne  put 
suffire  pour  empêcher  le  suintement  des  matières 
fécales  sur  le  malade  qui  subit  le  premier  celte  len-* 
tative.  Il  y  eut  insuccès.  Cette  espèce  d'autoplastie 
qui  réussit  si  bien  à  la  face,  doit  échouer  ici,  à  cause 
du  peu  d'épaisseur  des  tissus  et  du  contact  irritant 
des  matières  fécales  sur  le  tissu  cellulaire. 

M.  Velpeau  a  encore  mis  en  usage  le  procédé  de 
M.  Alliot.  En  parlant  des  fistules  urinaires,  je  re* 
^tiendrai  sur  cette  autoplastie.  Le  professeur  Blan^ 
din,  ainsi  que  moi,  avons  feit  usage  du  même  moyen 
pour  fermer  les  anus  contre  nature.  Le  chirurgien 
de  l'Hôtel -IKeu  a  obienu  un  plein  succès  sur  un 
malade  qui  déjà  avait  supporté  deux  fois  la  suture 
emplumée.  L'anus  anormal  fut  fermé  en  ravivant  ses 
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bords  et  en  le  couvreiil  a^ec  qb  tombeM  qiiadMhière 
de  %  ponces  d'étendue  (*). 

M.  Yelpeau  a  employé  le  procédé  créé  par  lui  pour 
le  traiteioent  des  fistules  larjngtennes ,  duos  le  desf 
seki  d'otytenir  la  cure  radicale  des  anus  eonCre  na- 
ture. Sur  une  malade  il  eQ,fi*i'app(ication.  Pour  cela, 
il  taitta  un  lambeau  aux  dépens  du  flanc  et  Teii* 
fonça  dans  la  plaie,  oà  il  fut  maintenu  k  Taide  de 
quatre  points  de  suture;  mais  les  matières  féeales 
suintèrent. 

L'babile  et  laborieux  professeur  de  la  Charité  trou* 
yant  Tautoplastie  inefficace,  en  rerint  è  la  suture,  me-' 
difiée  de  telle  manière  que  les  lèvres  de  la  plaie  pou- 
Taient  demeurer  en  contact  sans  effort.  Voici  comr 
ment  il  se  comporta.  Le  pourtour  de  la  solution  de 
ooniinuité  fut  avivé  en  taillant  les  bords  en  biseau 
sans  toucher  à  la  muqueuse  intestinale  $  les  parties 
furent  rapprochées  par  quatre  points  de  suture  entrer 
coupés,  et,  pour  favoriser  ce  rapprochement,  M.  Vel« 
peau  fit  de  chaque  côté  de  la  plaie  une  incision  serni* 
elliptique  longue  de  3  pouces  et  demi. 

Le  troisième  jour  de  Topération,  les  coliques,  la 
rétention  des  matières  fécales,  forcèrent  à  couper  les 
fils  et  les  matières  continuèrent  è  passer  par  la  plaie4 

La  réunion  eut  lieu  par  seconde  intention  ;  la  gué-* 
rison  fut  complète  au  bout  de  six  semaines. 

La  sulure,  quoique  bien  pratiquée,  n'a  donc  pas 

(')    Observation  communiquée  à  rAcadémie  de  médecine,   le 
H  JQiHet  4838  (Bulletin  4e  f  Académie  demédeçine^  t.  ii,  p.  976}. 
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réu8$i  ioiHiédiatefmnt ,  et  ee  n'esl  certaineoient  pas 
à  elle  qu'est  dA  le  résultat  heureux  qui  a  couronné 
l'opération»  Les  incisions  demi-circulaires  latérales, 
qiiH>nt  été  pratiquées  si  rationnelfement,  me  semblent 
seules  Moir  procuré  la  guérison,  en  rapprochant  les 
lèvres  de  Touterture,  en  permettant  aux  boui^eona 
charnus  de  combler  l'espace,  existant  entre  elles. 

En  résumé,  l'autoplastie  par  lambeau  est  préférable 
à  la  suture,  qui  n'a  jamais  procuré  une  réunion  immé« 
diate  à  cause  de  la  perle  de  substance  qui  existe  à 
rintes(in  et  aux  tégumens,  et  la  nature  des  matières 
qui  iraversent  l'anus  anormal;  mais  pour  réussir,  il 
faut  prévenir  Thémorrhagie,  il  faut  éviter  une  com- 
pression trop  forte,  donner  au  lambeau  et  à  l'avive- 
ment  une  assez  grande  étendue  pour  que  deux  sur^ 
faces  saignantes  soient  mises  en  contact  et  Axées  par 
des  points  de  suture  entrecoupée.  C'est  la  suture 
entrecoupée  qui  convient  le  mieux,  en  ce  qu'elle 
ne  comprime  qu'un  point  de  la  circonférence  du 
lambeau  et  des  tégumens  avivés,  et  en  ce  qu'elle  ne 
détermine  qu'une  irritation  médiocre,quand  le  chirur- 
gien sait  serrer  modérément  les  nœuds.  Enfin,  je  per- 
siste  à  penser  que  l'autoplastie  par  inflexion,  telle  que 
je  l'ai  pratiquée ,  est  encore  plus  convenable  ici  et 
moins  dangereuse  que  l'autoplastie  à  lambeau;  Topé- 
ration  est  moins  douloureuse,  moins  longue,  et  n'ex- 
pose pas  à  la  gangrène. 

D'ailleurs,  la  cicatrice  qui  résulte  de  l'adossement 
de  deux  surfaces  saignantes  est  bien  plus  solide  que 
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^lle  qui  féialle  de  l'appltcatidn  id'ime  «pèM  d*oper^ 
eule  qui  n'eat  autre  cèose  qu'uoe  portion  de  légunieiit^ 
doul>lée  de  ran  tissu  cellulaire. 

Anul  de  pasaer  k  d'autres  sujets,  je  vâppellepei  les 
opérattom  que  Ton  a  proposées  pour  oblitérer  les  eu-* 
irertures  naturelles  qui  livrent  aosideotelloment  pas« 
sage  aus  viscères  abdevrfBaux  :  on  compread  que  je 
veux  parler  de  la  guérisou  radicale  des  hernies. 


CHAPITRE  VI. 

.MB  L'AVTdPLASTIB  DANS  LBS  HERNIES  OU  HBRNIOPLASTIE. 

Aucune  maladie  n'étant  plus  commune  que  le  dé- 
placement des  viscères  abdominaui ,  et  n'offrant  plus 
de  gravité,  on  s'est  efforcé  de  \b  eonbattre  par  des 
moyens  variés»  afin  d'en  obtenir  le  oure  radicale.  La 
difficulté  de  l'obtenir  et  d'oblitérer  les  ouvertures  na« 
turelles  ou  accidentelles  ^  a  excité  le  zèle  des  chirur* 
gienSy  et  cependant ,  malgré  tant  de  travaux,  on  esl 
loin  d'être  arrivé  à  des  données  absolument  satisftti^ 
santés.  Voila  pourquoi  Texpérience  s'es(  pronofeée 
contre  une  foule  de  moyeps  plus  ingépieux  qu'efliea« 
ces  et,  nous  devons  le  dire,  l'autoplastie  n'a  pas  produit 
les  résultats  que  Tespérance  avait  fait  naître. 

L*autopIastie  a  été  essayée  contre  les  hernies  ingui^ 
nales  et  cruralea* 

Pour  fermer  les  ouvertures  naturelles  ou  aeeidenr 
tell^ ,  tantôt  on  a  emprunté  i  l'individu  Iui-i«iéme 
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des  chairs  pour  panreDir  à  ce  but ,  et  tantôt  c'est  par 
<tes  substances  étrangères  à  Torganisme,  que  Ton  a 
Youlu  oblitérer  la  voie  parcourue  accidentellement  par 
les  viscères  abdominaux.  C'est  la  peau  avoisinant  les 
ouvertures ,  détachée  ou  invaginée ,  c'est  Tépiploon  et 
le  testicule  mèmesttr  lesquels  on  a  porté  son  attention 
pour  en  faire  des  bouchons  obturateurs.  Des  mMières 
animales  ont  été  essayées  et  quoique  étrangères  à  Tor- 
ganisation  de  Thomme  par  leur  absence  de  vitalité , 
on  n'en  a  pas  moins  employé  avec  succès  la  géla- 
tine et  des  vessies  de  baudruche.  Ces  dernières  sub- 
stances ont  évidemment  agi  comme  corps  irritant ,  en 
déterminant  la  formation  d'un  produit  nouveau. 

Pour  obtenir  l'adhérence  du  tampon,  il  faut  exci- 
ter un  travail  inflammatoire  modéré  et  maintenir  les 
moyens  obturateurs  en  place.  La  première  indication 
est  remplie  par  la  présence  de  l'addition  nouvelle  de 
matières  animales,  par  des  excitans  appliqués  sur  le 
lieu  même  que  Ton  veut  boucher.  C'est  ainsi  que 
M.  Gerdy  emploie  l'ammoniaque  pour  exciter  le  degré 
d'inflammation  voulue  entre  les  surfaces  dont  on  veut 
produire  l'agglutination.  Quant  à  la  seconde  indica- 
tion, on  la  remplit  par  l'emploi  de  la  compression  ou 
de  la  suture.  Bien  souvent  il  a  suffi  d'introduire  dans 
le  sac  le  corps  oblitérant  sans  s'occuper  de  le  main- 
tenir. 

Que  se  passe-t-il  dans  les  parties  qui  sont  le  siège 
d'une  semblable  opération?  Deux  choses  peuvent  ar- 
river ,  ou  bien  le  travail  inflammatoire  est  limité,  mo- 
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dèré  et  les  parties  adhérent  ensemble ,  se  eonfoiMlMt 
même,  de  manière  à  représenter  un  bouehon  obta- 
raieur ,  ou  bien  rinflammation  ne  connatl  auenne  li- 
mite et  elle  peut  devenir  diffuse  gangreneuse  roéoM-, 
et  se  terminer  par  des  suppuraiion:$  abondantes  ou 
par  la  mort. 

Après  les  premiers  accidens  passés ,  il  s'établit  une 
fusion  entre  les  diverses  parties  et  la  guérison  alors 
est  dite  radicale  :  elle  ne  mérite  cependant  ce  nom 
qu'autant  qu'elle  est  durable;  car,  si  le  tampon  se 
délace  ou  s'il  n'occupe  pas  toute  la  longueur  du 
trajet  ou  de  l'ouverture  abdominale,  les  viscères 
sortent  et  la  hernie  se  reproduit.  C'est  Ik  ce  qu'on 
appelle  la  récidive.  Halheureusement,  après  ces  sortes 
d'opérations,  elle  est  très  fréquente,  et  nous  ajoute- 
rons que  la  guérison  n'est  solide  que  lorsque  le  sac 
herniaire  adhère  fortement  à  l'ouverture  ou  au  trajet 
aponévrotique.  Il  peut  se  faire  encore  que  le  sac  her^ 
niaire  soit  détruit  et  que  les  tissus  autoplastiqaes  se 
confondent  avec  le  canal  qu'ils  traversent.  11  est  donc 
impossible  de  prononcer  sur  le  sort  d'une  autoplastie 
herniaire  qui  est  toujours  subordonnée  à  l'état  mobile 
ou  adhérent  du  péritoine  hernie.  Gela  veut  dire  qu'on 
ne  doit  tenter  de  pareilles  opérations  que  lorsqu'on 
y  est  forcé  par  la  nécessité,  comme  dans  l'opération 
de  la  hernie  étranglée,  dans  laquelle  on  peut  se  servir 
de  l'épiploon  quand  il  fait  hernie,  comme  moyen  de 
guérison  radicale. 

Je  vais  successivement  examiner  les  divers  pro- 
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téééê  huioplastiques  à  Talde  desquels  on  s'est  pro- 
posé de  fnétiT  radicalement  les  hernies.  On  terra  que 
Tépiploon,  le  testicule,  les  tégumens  ont  été  employés 
comme  agens  obturateurs.  Ces  matières  organiques, 
vivantes  9  diffèrent  essentiellement  de  celtes  qui  sont 
empruntées  au  règne  animal,  lesquelles  ont  perdu  leur 
vitalité  et  agissent  à  la  manière  des  eorps  étrangers. 

La  première  espèce  d'autoplasiie  peut  s'appeler 
mi&plaêiie  ergmique^  et  k  seconde  porter  le  nom  dt 
proihè$e  organique  non  vitale. 

Autoploêth  organique.  —  Bonehonê  organiqveê.  —  le 
ne  Tetiendrai  pas  sur  Ténumération  que  nous  avons 
faite  plus  Haut  des  parties  qui  peuvent  servi/  à  fét- 
nter  les  hernies^  et  je  tne  bornerai  à  parler  dé  eha- 
eune  d'elles  en  particulier. 

AutopUiêAe  herniaire  épipkUque.  —  L'épiploon  peut 
naturellement  ^  sans  quMI  y  soit  forcé  par  aucutî 
moyen  contentif  ou  par  des  moyens  mécaniques,  con- 
tracter des  adhérences  avec  les  ouvertures  naturelles 
et  s^oppoeer  par  \k  A  la  récidive  de  la  hernie.  On  sait 
que  A.  Paré  a  rapporté  Texemple  d'une  hernie  guérhl 
par  un  tampon  d'épiploon,  observée  siir  un  marguilltef 
qui  avait  porté  un  bandage  pendant  asset  long-temps. 
Qeoper  Stevens  de  New- York,  Goyrand  et  M.  Velpeav^ 
ont  réussi  à  obtenir  de  pareils  résultats  après  Topéra- 
tion  de  la  hernie  étranglée.  Ils  ont  vu  par  conséquent 
l'éplploon  s'engorger,  s'enflammer,  contracter  des  ad- 
hérences et  boucher  l'ouverture  qui  livrait  passage 
auK  viscères.  Moi-même  j'ai  été  asseï  heureux  pour 
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observer  des  eas  pareils  ^  et  c'est  ee  que  je  dirai  pl^g 
loin  en  rapportaat  ane  observalioti  intéresMiitei  Oti 
comprend  qu'après  Topéralion  de  la  hernie,  on  eësaie 
d'obtenir  la  cure  radicale  au  moyen  de  l'épiploonf 
BOUS  ne  pouvons  admettre  Oeia  que  pour  les  liernieê 
épiploiques  ou  pour  les  entéro^éptploiques,  lors* 
que  Yomentum  est  dur  et  enflammé ,  d'une  titatité 
douteuse,  gorgé  de  liquide  ou  pelotonné  sur  lui- 
même;  car,  non-seulement  alors,  on  peut  espérer 
d'obtenir  une  guérison  solide  ;  mais  on  prévient  en- 
core des  accidens  redoutables ,  des  péritoniteë  mor- 
telles ,  des  suppurations  abdominales  qui  ne  manque^ 
raieat  pas  d'arriver  après  la  réduelion  d'une  merti-' 
brane  qui  dgit  sur  les  viscères  abdotninaux  et  sur  le 
péritoine  pritioipalement  à  la  manière  des  corps  étran- 
get^  irrilaas. 

Mais  pourrait-on  oseï*  inciser  uae  hernie  ^  lAettre 
l'épiploon  k  découvert  pour  exciter  de  l'inflamAiatioft 
et  des  adhérences?  je  ne  le  pense  pas,  et  j'estime  que 
l'on  nt  peut  avoir  recours  à  une  semblable  opéra- 
tion sans  de  grands  dangers,  et  avec  Tinoertitude  de 
réuesir.  La  nécessité  alors  n'est  pas  là  pour  imposer 
sa  loi  au  chirurgien,  et  il  doit  s'abstenir  en  attendant 
qu'une  compression  méthodique  puisse,  à  la  longue^ 
forcer  l'épiploon  à  cotitracter  des  adhérences.  Nous 
croyons  donc  qu'on  pourrait,  à  l'aide  d'un  bandage 
convenablement  appliqué  et  dont  on  augmenterait 
graduellement  la  pression ,  agir  sur  l'épiploon  con^ 
tenu  dans  le  sac  pour  provoquer  un  dépôt  de  lym* 
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phe  et  la  fusion  de  ces  parties  entre  dies.  J'irai 
même  plus  loin,  et  je  crois  que  sans  danger  on  peut, 
ft  l'aide  de  longues  épingles,  traverser  le  sac,  Tépi- 
ploon,  par  la  suture  entortillée  provoquer  un  travail 
inflammatoire  modéré,  et  parvenir  de  la  sorte  à  obli- 
térer le  trajet  ou  l'ouverture  herniaire. 

Nous  allons  rapporter  une  observation  de  guérison 
de  hernie  ombilicale  par  le  moyen  des  adhérences 
contractées  avec  l'épiploon. 

62*  Obêervatim.  —  Hernie  ombilicale  étranglée.  — 
Opération.  —  Guérison  radicale'  —  La  nommée  Gouffé 
(Julie),  âgée  de  41  ans,  vernisseuse,  d'une  consti- 
tution robuste  et  jouissant  habituellement  d'une  bonne 
santé,  n'a  pas  de  hernieux  dans  sa  famille.  Elle  s'est 
mariée  à  vingt-huit  ans,  et  a  eu  cinq  fausses  couches 
et  trois  accouchemens  naturels.  C'est  pendant  le  cours 
de  sa  dernière  grossesse,  qui  date  de  cinq  ans,  qu'elle 
a  vu  pour  la  première  fois  une  petite  tumeur  appa- 
raître et  se  former  à  l'ombilic.  Après  l'accouchement 
cette  tumeur  a  conservé  le  volume  d'une  noisette  pen- 
dant long-temps.  La  malade,  à  ce  qu'elle  assure,  pou- 
vait toujours  la  faire  rentrer  en  entier,  et  la  mainte- 
nait ainsi  réduite  avec  un  bandage  qu'elle  ne  quittait 
ni  jour  ni  nuit.  Aussi  ne  fut-elle  jamais,  pendant 
Tespace  de  cinq  ans^  la  source  d'accidens  sérieux. 
Cependant,  elle  grossit  insensiblement  à  la  longue  et 
finit  par  atteindre  le  volume  d'un  œuf  de  poule. 

Ce  fut  environ  quinze  jours  avant  d'entrer  à  l'hù- 
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pital  que  cette  femme ,  à  la  suite  d*uii  violent  diagrin 
occasionné  par  la  perle  d'un  de  ses  enfans,  s'aperçut 
que  sa  hernie  soulevait  et  déplaçait  continuellement 
le  bandage  destiné  à  la  contenir.  Elle  fit  quelques 
tentatives  pour  ta  refouler  dans  le  ventre,  mais  eUe  ne 
put  y  parvenir.  La  hernie,  depuis  ce  moment,  demeura 
irrédirnUble.  Aucun  accident  néanmoins  ne  se  mani- 
festa de  prime  abord  du  côté  de  la  tumeur  ni  des  voies 
digestives.  Les  selles  continuèrent  pendant  douze  jours 
à  être  régulières  et  normales.  Mais  au  bout  de  ce  temps 
la  hernie  devint  douloureuse;  des  coliques  légères 
accompagnées  de  quelques  hoquets  et  envies  de  vo- 
mir se  manifestèrent.  L'emploi  des  bains,  des  cata-^ 
plasmes  et  des  lavemens  émoliiens  amenèrent  quel- 
que soulagement  momentané;'  puis  les  symptômes 
reprirent  de  Tintensité,  et  cette  recrudescence  en- 
gagea la  malade  à  entrer  à  l'hôpital  Saint-Louis ,  où 
elle  fut  admise  le  4  février  1846  dans  l'état  suivant. 

Sur  la  ligne  médiane  et  au  niveau  de  l'ombilic  existe 
une  tumeur  du  volume  du  poing,  circonscrite  et 
arrondie ,  douloureuse  à  la  pression ,  rénitente  et  ir^^ 
réductible.  La  peau  qui  la  recouvre  présente  une  teinte 
rosée.  On  y  perçoit  au  toucher  un  sentiment  vague  de 
fluctuation  et  une  chaleur  assez  élevée.  Du  reste  le 
ventre  est  souple  et  non  ballonné^  sonore  à  la  per^ 
cussion.  Quelques  nausées  se  manifestent  de  temps 
en  temps;  mais  il  n'y  a  ni  vomissemens  ni  suppression 
de  selles.  La  malade  est  sans  fièvr  e. 

Ayant  reconnu  (bns  cette  tumeur  l'existence  d'une 
u.  s 
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hernie  épiploique  étranglée  j'ordonne  un  lavement  et 
des  cataplasmes  souvent  renouvelés. 

Le  5  février ,  la  hernie  élait  le  siège  de  douleurs 
plus  vives  et  continues ,  accompagnées  de  quelques 
élancçmens.  Les  autres  symptômes  continuent  à  être 
modérés.  Le  lavement  n'avait  produit  aucune  évacua- 
tion (lav.  purgatif,  cat.). 

Le  6,  les  symptômes  d'étranglement  avaient  dis* 
paru  ;  les  nausées  et  les  hoquets  avaient  cessé  complè- 
tement ,  et  la  malade  avait  eu  deux  selles  abon- 
dantes. Cependant,  la  tumeur  avait  augmenté  de 
volume,  elle  était  plus  rouge  et  plus  douloureuse  à 
la  pression.  On  y  sentait  de  la  fluctuation. 

Je  fis  alors  k  la  surface  une  incision  verticale , 
ayant  environ  5  centimètres  d'étendue,  et  intéres- 
sant la  peau  seulement;  les  tissus  cellulaire  et  aponé- 
vrotique  furent  ensuite  divisés  couche  par  couche,  sur 
la  sonde  canelée,  et  lorsque  le  sac  herniaire  apparut 
au  ^nd  de  la  plaie,  la  portion  la  plus  saillante  fut 
saisie  avec  la  pince,  puis  excisée  en  dédolant  avec  le 
bistouri.  La  petite  ouverture  résultant  de  cette  exci- 
sion fut  ensuite  agrandie  en  haut  et  en  bas  avec  les 
ciseaux.  Elle  laissa  écouler  environ  une  cuillerée  de 
liquide  séro-sanguinolent,  et  mit  en  évidence  les  par^ 
tie$  constituantes  de  la  hernie.  Celle-ci  était  unique- 
ment formée  par  une  portion  d'épiploon  grosse  comme 
jun  petit  œuf  de  poule,  et  remplissant  complètement 
le  sac  herniaire. 

Cette  tumeur  èpiploïque  n'avait  contracté  aucune 
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adhérence  avec  les  parois  du  sac»  qui  offraient  un  as^ 
l^t  lisse  et  poli  sans  nulle  trace  de  fausses  mem* 
branes.  L^épîploon  était  le  siège  d*un  engorgement 
notable,  et  manifestement  enflammé.  Après  en  avilir 
excisé  une  petite  poriiou  qui  ne  faisait  pas  partie  de 
la  grosse  tumeur,  et  m'ètre  assuré  par  le  toucher  que 
rétrangkment  était  très  faible  ;  après  avoir  anuoncé 
qu'en  pareil  cas  le  débridemeot  était  inutile,  je  me 
contentai  de  fixer  et  de  maintenir  Tépiploon  dans 
le  sac  herniaire,  afin  qu'il  servit  plus  tard,  comme  un 
bouchon ,  à  oblitérer  Touverture  et  à  produire  une 
cure  radicale.  L'opération  étant  ainsi  terminée,  quel- 
ques morceaux  d'agaric  furent  placés  dans  la  plaie, 
des  compresses  furent  appliquées  par-dessus,  et  le 
tout  fut  maintenu  par  un  bandage  de  corps. 

Le  soir,  il  y  avait  un  soulagement  notable  ;  la  ma- 
lade était  calme  et  tans  fièvre. 

Le  lendemain  7  février,  il  n'y  avait  ni  douleurs,  ni 
réaction.  De  la  lymphe  plastique  s'était  déposée  sur 
les  parois  du  sac  et  les  avait  réunies  déjà  d'une  ma- 
nière assez  solide  avec  la  tumeur  épiploique  (panse*- 
ment  avec  un  linge  cératé  et  de  la  charpie  trempée 
dans  l'eau  de  guimauve  tiède,  hydromel;  lavement 
purgatif). 

Les  jours  suivans  il  ne  survint  aucun  phénomène 
particulier  j  les  adhérences  de  l'épiploon  avec  les  pa- 
rois du  sac  devinrent  de  plus  en  plus  intimes,  et  le 
même  mode  de  pansement  fut  continué. 

Le  11,  la  malade  fut  prise  d'une  bronchite  légère 
s. 
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qui  n'eut  d'autre  conséquence  que  de  la  fatiguer  un 
peu  par  les  efforts  de  toux  qu'elle  occasionnait.  On 
voyait  alors ,  quand  la  plaie  était  débarrassée  des 
pièces  de  pansement,  que  les  adhérences  ci-dessus 
mentionnées  résistaient  sans  peine  à  Timpulsion  des 
viscères. 

A  partir  du  jour  de  l'opération,  les  selles  devinrent 
faciles  et  régulières;  la  tumeur  alla  toujours  en  dimi- 
nuant de  volume,  et  la  plaie  se  rétrécit  de  jour  en  jour; 
quelques  cautérisations  faites  avec  le  nitrate  d'argent 
en  accélérèrent  la  cicatrisation.  Le  12  mars,  elle  était 
complètement  cicatrisée,  et  le  14,  la  malade  quittait 
l'hdpilal  complètement  guérie. 

On  voyait  alors,  à  la  place  de  la  hernie,  une  dépres- 
sion dans  laquelle  on  sent  profondément  l'espèce  de 
bouchon  formé  par  l'épiploon,  et  solidement  fixé  dans 
l'ancienne  ouverture  herniaire.  Son  volume  semble 
égal  à  celui  d'un  œuf  dé  pigeon  ;  il  résiste  efficacement 
à  l'impulsion  des  viscères  et  les  empêche  de  sortir  à 
l'extérieur.  En  outre,  depuis  la  cure  radicale  de  la 
hernie,  la  gène  et  les  tiraillemens  d'estomac  qu'éprou- 
vait la  malade  ont  entièrement  disparu.  La  santé  gé- 
nérale est  dans  un  état  très  satisfaisant. 

Autoplasiie  herniaire  et  testiculaire.  —  Nous  compre- 
nons  sous  ce  nom  l'oblitération  des  ouvertures  qui 
livrent  passage  aux  hernies,  au  moyen  du  sac  ou  du 
testicule. 

Moinichen  et  Scultet  font  mention  d'un  procédé 
qui  permet  de  remonter  le  testicule  dans  Panneau, 
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aAa  de  baucfaer  celui-ci  d'une  manière  mécanique,  il 
est  évident  qu'il  faut  avoir  recours  à  des  moyens  cou- 
tentife  particuliers,  sans  quoi  il  reprendrait  bientôt 
sa  place  habituelle.  Il  est  clairement  prouvé  que  Ymk 
ne  peut  exercer  sur  cet  organe  une  compression  quel- 
conque^ même  passagère,  sans  déterminer  beaucoup 
de  douleurs,  ainsi  que  cela  est  appris  par  Texpérience 
et  démontré  par  la  structure  de  l'organe  en  question. 
En  supposant  qu'après  un  temps  très  long  et  des  souf- 
frances très  grandes,  on  pût  déterminer  l'oblitération 
du  canal  inguinal,  le  malade  supporterait  bien  diffi- 
cilement un  semblable  (railement  qui  pourrait  avoir 
les  suites  les  plus  funestes.  D'ailleurs,  cet  organe  est 
lui-même  une  cause  de  dilatation,  et  il  pourrait  se 
faire,  comme  on  Ta  observé  et  comme  nous  l'avons  vu 
nous-mème,  que  l'intestin  s'étranglât.  Je  n'insisterai 
pas  davantage  sur  un  semblable  procédé,  dont  le 
temps  a  fait  justice. 

J.-L.  Petit  et  Garengeot  disséquaient  le  sac  et  le 
repoussaient  dans  le  canal  après  l'avoir  pelotonné  sur 
lui-même.  C'est  une  espèce  de  bouchon  formé  avec  le 
péritoine.  On  comprend  qu'en  maintenant  en  place 
ce  prolongement  anormal  du  péritoine  on  puisse  exci- 
ter une  inflammation  adhésivc,  mais  je  suis  loin  de 
regarder  ce  procédé  comme  rationnel ,  quoiqu'il  ait 
paru  tel  à  des  auteurs.  M.  Sleffen  approuve  ce  pro- 
cédé, et  il  parait  même  l'avoir  mis  en  pratique.  Mal- 
heureusement, je  ne  puis  être  d'une  semblable  opi- 
nion ,  et  cela  parce  que  les  faits  m'ont  appris  que  les 
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choses  se  passent  tout  nutreinent  qu'on  ne  l'a  indiqué. 
Chaque  fois,  en  effet,  que  je  me  suis  trouvé  dans  la 
nécessité  de  disséquer  le  sac  herniaire  dans  une  par- 
èie  de  sa  circonférence,  je  l'ai  toujours  vu  tomber  en 
gangrène;  à  plus  forte  raison  en  serait  il  ainsi,  si  on 
le  détachait  en  totalité. 

En  serait-il  de  même  du  simple  refoulement  du  sac 
sans  dissection  préalable?  Je  ne  le  pense  pas,  parce 
qu'alors  les  moyens  de  nutrition  sont  conservés. 

Autophstie  herniaire  tégumentaire.  —  On  s'est  servi 
tantôt  de  la  peau  non  disséquée  et  refoulée  dans  les 
ouvertures  naturelles ,  et  tantôt  de  cette  membrane 
taillée  en  lambeau. 

Vroeédé  de  M.  9mmmmx. 

A  la  sollicitation  d'une  dame  qui  avait  été  opérée 
d'une  hernie  crurale  étranglée  et  qui  avait  reparu , 
ce  chirurgien  fit  un  lambeau  de  peau  long  de^  pouces, 
large  de  10  lignes,  aux  dépens  des  parties  environ- 
nantes, après  avoir  mis  l'anneau  à  découvert.  Une  fois 
disséqué,  le  lambeau  fut  renversé  et  sa  partie  libre  fut 
glissée  dans  Touverture  herniaire,  les  lèvres  de  la 
plaie  furent  réunies  par  des  points  de  suture,  et  on 
maintint  le  tout  avec  un  bandage.  Il  survint  des  adhé- 
rences entre  les  parties  prothétiques  et  le  sac  her- 
niaire; le  lambeau  se  grefla  et  la  malade  guérit.  Il  ne 
me  parait  pas  surprenant  que  Ton  ait  obtenu  l'agglu- 
tination d'une  partie  du  lambeau  ;  mais  je  conteste 
que  la  surface  cutanée  ait  pu  se  confondre  également 
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avec  des  tissus  qui  en  différent  par  leur  fonction  et 
leur  structure ,  il  a  cependant  pu  èlre  enveloppé  de 
toute  part  par  de  la  lymphe  qui  lui  aura  servi  de 
moyen  d'union.  Il  me  semble  que  la  récidive  \k  dtt 
avoir  lieu,  et  que,  par  cela  même  qu'il  n'existait  qu'une 
adhérence  incomplète  j  Tespèce  de  tampon  a  dû  se 
déplacer  consécutivement.  Toutefois,  on  a  regardé 
cette  malade  comme  guérie. 

Autoplaslie  herniaire  iégimientaire  par  invagination.  — 
Ce  procédé  appartient  à  M.  Gerdy  ;  il  a  été  modifié 
par  MM.  Lergy  et  Signorini.  Le  but  de  l'auteur  était 
d'oblitérer  les  ouvertures  naturelles,  en  refoutant  un 
prolongement  de  peau  dans  ces  ouvertures,  et  en  le 
fixant  par  des  points  de  suture.  M.  Gerdy  dit  avoir 
réussi  plusieurs  fois.  Si  ce  procédé  a  été  couronné 
de  succès  dans  les  mains  de  son  auteur,  il  a  échoué 
dans  diverses  circonstances.  M.  Velpeau  et  plusieurs 
chirurgiens  Tout  mis  en  usage  sans  succès  et  ont  vu 
la  hernie  se  reproduire ,  ou  bien  des  accidens  mortels 
être  la  suite  de  son  application.  On  a  vu  des  phleg- 
mons diffus,  des  péritonites  déterminer  la  mort.  L'in- 
géniosité de  ce  procédé  ne  paraît  donc  pas  répondre 
aux  effets  qu'on  espérait  en  obtenir. 

M.  le  professeur  Gerdy  reconnaît  que  son  procédé 
n'est  pas  dépourvu  de  tout  inconvénient.  Cependant, 
il  pense  que  les  accidens  qui  sont  survenus  chez  les 
malades,  dont  il  note  avec  franchise  les  insuccès, 
étaient  dus  surtout  dans  le  principe  à  la  multiplicité 
des  points  de  suture  et  à  la  glace  dont  il  se  servait 
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pour  prévenir  rinflaromation.  Les  résultats  ont  été, 
il  faut  le  dire  9  bien  différens  à  dater  du  moment  où  il 
a  modifié  son  procédé.  Je  ne  peux  mieux  faire  que 
de  mter  un  passage  emprunté  à  M.  Gerdy. 

«  Les  hernies  sont  accompagnées  de  tant  d'incom- 
modilésy  environnées  de  tant  de  périls;  elles  exigent 
tant  de  soins  et  de  précautions,  que  beaucoup  de 
malades  veulent  à  toute  force  en  être  débarrassés. 
Je  trouve  leurs  vœux  si  légitimes,  qu'après  bien  d'au- 
tres, j'ai  essayé  d'y  répondre.  Je  me  suis  demandé, 
d'abord,  quelles  indications  j'avais  à  remplir  pour  y 
parvenir?  La  réponse  ne  pouvait  être  douteuse  : 
V  réduire  la  hernie;  2**  fermer  l'ouverture  et  le 
canal  herniaire  par  l'adhérence  des  parois  du  canal 
l'une  à  l'autre  ou  par  un  bouchon.  Pour  déterminer 
ces  adhérences,  il  fallait  déterminer,  d'abord^  une 
inflammation  adhésive  entre  les  parties  à  unir,  et 
les  maintenir  rapprochées  pendant  un  certain  temps. 
Pour  fermer  le  canal  par  un  bouchon ,  je  ne  pouvais 
prendre  ce  bouchon  qu'à  la  peau,  et  particulière- 
ment au  scrotum.  Je  préférai  ce  moyen  au  premier, 
parce  qu'il  me  parut  devoir  être  plus  solide;  il  ajou- 
tait, en  eifet,  aux  adhérences  du  premier,  un  obtu- 
rateur mécanique  très  utile. 

«  Après  plusieurs  projets  différens  pour  déterminer 
l'inflammation  du  canal  et  Tadhérence  de  ses  parois 
avec  le  bouchon  organique,  je  m'arrêtai  à  l'idée 
d'invaginer  le  haut  du  scrotum  dans  le  canal  ingui- 
nal ,  et  de  l'y  fixer  au  moyen  de  cinq  points  de  su- 
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lareencheTillée.  Pour  mieux  assurer  encore  les  adhé« 
reucesy  je  cautérisais,  aulrefois,  la  surface  du  cul- 
de*sac  invaginé  avec  de  la  charpie  imprégoée  d'am- 
iDoniaque.  Au  troisième  ou  quatrième  jour,  quand 
la  suppuration  était  survenue,  je  retirais  ]m  points 
de  suture,  et  la  suppuratiovVèeoulait  par  les  ouver- 
tures des  piqûres  pratiquées  pour  la  suture. 

c  Dans  les  trois  ou  quatre  premières  opérations, 
par  excès  de  précaution  et  pour  prévenir  tout  excès 
d'inflanimation  locale,  et  surtout  une  péritonite, 
je  plaçais,  après  l'opération,  sur  la  région  opérée, 
une  vessie  remplie  de  glace.  L'eau  transsudant  par 
la  vessie  mouillait  le  malade,  le  glaçait,  l'enrhu- 
mait. Bientôt  il  était  agité  par  la  toux ,  et  je  ne  pou- 
vais plus  le  maintenir  dans  le  repos  et  Timmobilité 
que  je  lui  avais  imposés.  Chez  un  malade,  dont  le 
canal  inguinal  permettait  avant  l'opération  l'intro- 
duction de  deux  doigts ,  la  toux  fut  telle  qu'au  bout 
de  quarante- huit  heures,  tourmenté  par  les  dou- 
leurs qu'elle  lui  causait ,  il  porta  volontairement  ou 
involontairement  la  main  sur  les  chevilles  qui  main- 
tenaient les  anses  des  flls,  et  les  dérangea,  la  hernie 
se  reproduisit  et  s'étrangla.  L'interne,  ne  pouvant 
la  réduire,  £ne  fit  appeler,  et  je  ne  la  réduisis 
qu'avec  peine,  tant  le  canal  inguinal  se  trouvait 
rétréci  par  une  inflammation  de  deux  jours.  Frappé 
de  ce  fait,  je  m'aperçus  que  l'inflammation  du  canal 
ne  se  bornait  pas  à  déterminer  des  adhérences  entre 
la  peau  invaginée  et  les  parois  du  canal  inguinal, 
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mais  qu'elle  délerminaît,  en  outre,  lé  resserrement 
du  canal  et  un  resserrement  considérable.  J'en  con- 
clus, dans  le  cas  dont  je  viens  de  parler,  que  bien 
que  h  hernie  se  ftit  reproduite ,  je  n'avais  pas  besoin 
de  rétablir  Hnvagination  détruite;  que  le  resserre- 
ment du  canal  inguinal  frairaH  par  se  Fermer.  Ce 
que  j'avais  prévu  arriva,  et  la  hernie  se  trouva 
bientôt  guérie,  comme  on  le  voit  ordinairement,  à 
la  suite  de  Tinvagination. 

«  L'eau  glacée  donna  lieu  chez  un  malade  opéré, 
après  le  précédent,  à  une  bronchite  et  môme  à  une 
pleurésie  qui  entraîna  la  mort.  Ce  malheur  m'ou- 
vrît les  yeux  sur  le  danger  de  Tusage  de  l'eau  froide 
et  je  l'abandonnai. 

«  Poursuivi  par  l'idée  de  simplifier  l'invagination 
autant  que  jpossible,  je  diminuai  le  nombre  des 
points  de  suture  à  chaque  opération^  et  j'arrivai  à 
n'en  appliquer  plus  qu'un  seul;  enfin,  je  suppri- 
mai \A  cautérisation  de  la  peau  invnginée.  Donc  au- 
jourd'hui l'invagination  est  extrêmement  simple. 

ff  Quant  aux  accidens  de  l'opération,  je  n'en  ai 
jamais  vu  d'autres  qu'une  suppuration  locale  inter- 
musculaire  trop  étendue  et  la  pleurésie  dont  j'ai 
parlé.  Et  combie  ces  malheurs  sont  arrivés  dans  un 
momeilt  oh  j'en  connaissais  moins  bien  qu'aujour- 
d'hui le  danger,  comme  je  n'emploie  plus  les  réfri- 
gérans,  j'espère  prévenir  maintenant  une  suppu- 
ration trop  étendue  en  levant  les  fils,  aussitôt  que 
la  douleur  locale  dépassera   la  limite  de  4  cen- 
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timëtres    de  tayon,  autour  des  points  dé  suture. 

<  Les  avantages  de  Topération  sont  de  fermer^  en 
trois  jours,  le  canal  inguinal  par  des  adhérences 
que  la  chirurgie  n'obtenait  autrefois  qu'en  six , 
douze,  quinze,  dix -huit  mois,  quand  «He  pouvait 
les  obtenir,  et  de  gdérir  immédiatement  la  hernie 
dans  la  plupart  des  cas.  Je  crus  d'abord  que  la  gué- 
rison  s'accomplissait  par  l'adhérence  et  la  persis- 
tance du  bouchon  cutané  dans  le  canal  inguinal; 
mais  après  un  examen  attentif  de  ce  fait^  je  me 
suis  assuré  qu'aujourd'hui  du  moins,  que  je  me 
borne  à  ne  faire  que  deux  ou  un  seul  point  de  su- 
ture, suivant  la  largeur  ou  l'étroitesse  du  canal 
herniaire,  la  peau  invaginée  ressort  peu-à-peu,  à  me- 
sure que  la  guérison  de  la  suppuration  s'accomplit. 

€  A  l'époque  où  j'ai  pratiqué  mes  premières  opé- 
rations, craignant  la  rétraction  de  la  peau  et  du 
bouchon  invaginé,  je  m'y  suis  opposé  par  la  suture 
des  bords  du  canal  invaginé,  alors  la  peau  invaginée 
a  été  résorbée.  La  conservation  de  l'obturateur  or- 
ganique est  donc  impossible.  Heureusement  il  n'en 
résulte  pas  d'inconvénient,  parce  que  la  simple 
adhérence  des  parois  opposées  du  canal  herniaire 
peut  assurer  la  guérison,  et  qu'il  n'est  pas  prouvé 
que  la  présence  d'un  bouchon  obturateur  l'assure 
davantage,  comme  je  l'avais  espéré  d'abord. 

«  Quand  je  dis  que  les  adhérences  des  parois  du 
canal  herniaire  assurent  la  guérison,  je  ne  prétends 
pas  dire  que  par  l'invagination  je  sois  sûr  de  guérir 
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toutes  les  hernies,  ni  que  je  sois  sûr  d*eii  guérir  les 
deux  tiers  ou  la  moitié.  Toutes,  ou  presque  toutes 
guérissent  bien  d'abord,  par  les  adhérences  des  pa< 
rois  du  canal.  Mais  chez  plusieurs  des  opérés,  les 
adhéraices  se  relâchent  peu-à-peu^  finissent  par 
céder  à  l'effort  continuel  de  la.  hernie  qui  se  repro* 
duit  au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  long.  Chez 
d'autres ,  la  guérison  subsiste  malgré  les  efforts  les 
plus  énergiques.  Je  n'ai  jamais  pu  savoir  au  juste  le 
nombredes  malades  que  j'ai  solidement  guéris,  parce 
qu'il  est  difficile  de  les  retrouver  après  qu'ils  sont 
sortis  des  hôpitaux ,  mais  j'en  ai  vu  déjà  un  certain 
nombre,  et  d'autres  chirurgiens,  tels  que  M.  Né- 
lalon,M.  Marchai  (de  Calvi),  etc.,  m'ont  assuré  en 
avoir  vu  de  bien  et  solidement  guéris. 

«  Pour  prévenir  le  relâchement  des  adhérences  du 
canal  herniaire  qui  varient  d'étendue  et  de  solidité  chez 
les  divers  individus,  les  opérés  font  bien  de  porter  un 
bandage  herniaire,  tant  que  la  région  inguinale  parait 
céder  à  l'effort  des  intestins  et  que  la  hernie  menace  de 
se  reproduire.  La  pelote  de  ce  bandage  doit  être  large, 
longue  et  porter  sur  loutela  longueur  du  canal  inguinal. 

a  Chez  une  jeune  fille  de  vingt  ans,  j'ai  guéri  une 
hernie  inguinale  par  T introduction  d'une  mèohe  dans 
le  canal  inguinal ,  après  réduction  de  la  hernie ,  et 
j'ai  revu  cette  iille,  toujours  bien  guérie,  quatre  ans 
après  l'opération  (*).  » 

(')   Résumé  de$  principales  recherches  d'anatomiSj  de  pliysiolo- 
gie^  eic.>  de  M.  le  docteur  Grerdy. 
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AnioplasÈie  par  addition  de  matières  animales  étrangères 
à  t organisme  de  thomme  vivant.  —  Les  matières  dont 
on  s'est  servi  sont  de  la  gélatine  ou  une  petite  poche 
en  baudruche.  Je  vais  examiner  les  procédés  appar- 
tenant à  M.  Belmas,  qui,  en  4829,  créa  cette  espèce  de 
méthode  autoplastique  pour  obtenir  la  cure  radicale 
des  hernies  (*). 

Premier  procédé.  —  Ce  chirurgien  fixe  une  petite 
poche  de  baudruche  dans  la  partie  supérieure  du  sac 
herniaire,  ouvert  pour  la  laisser  passer.  Sa  présence 
détermine  une  exhalation  plastique,  versée  par  la 
surface  interne  du  sac.  On  ne  peut  guère  dire  la 
quantité  du  liquide  albumineux  dont  ce  corps  étran- 
ger excite  le  dépôt.  Bientôt  ce  liquide  coagulable  se 
combine  avec  les  parois  de  la  vessie  de  baudruche. 
Lorsque  le  travail  inflammatoire  est  limité,  le  tout 
s'organise,  contracte  des  adhérences  avec  le  collet  du 
sac ,  se  transforme  en  noyau  solide  qui  oppose  une 
barrière  à  la  sortie  des  viscères.  Les  expériences  que 
M.  Belmas  a  tentées  sur  les  chiens,  lui  ont  paru  très 
concluantes,  et  il  rapporte  plusieurs  cas  de  gué- 
rison. 

Sur  un  homme  âgé  de  54  ans,  M.  Belmas  obtint  la 
guérison  complète  d^une  entéro-épiplocèle  inguinale 
très  volumineuse.  M.  Dupuytren  ayant  appris  par  l'au- 
teur le  succès  qu'il  venait  d'obtenir,  l'essaya  sur  un 
jeune  homme  de  14  ans,  lequel  était  affecté  d'une  her- 

(')  Recherches  sur  un  moyen  de  diUrminer  les  (nflammoUons 
tMésives  dans  îee  cavités  séreuses.  Paris,  4839,  in-i*. 
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nie  congéniale  avec  bydrocèle.  L'opéra^oa  fut  loogue 
et  dit&cilei  et  des  accidens  graves  firent  craindre  pour 
la  vie  de  ce  jeune  malade.  Cependant»  vers  la  fin  du 
deuxième  mois,  il  fut  débarrassé  de  Tune  et  de  l'autre*^ 
maladie*  M.  Belmas  a  encore  essaj^  sut  un  boinme 
affecté  d*hydro*aftrcocèle,d' oblitérer  Tanneau  inguinal 
de  la  même  manière  et  de  guérir  Thydroc^.  La  tu- 
nique vaginale  s*est  enflammée  et  s'est  oblitérée  vers 
le  sommet;  mais  il  a  fallu  vider  la  tunique  vaginale 
du  liquide  séro-purulent  provoqué  par  la^  présence 
du  corps  étranger.  Au  mois  de  novembre  1830, 
M.  Yelpeau,  en  présence  de  M.  Belmas,  fit  une  tenta- 
tive sur  un  homme  âgé  de  60  ans,  qui  portait  deux 
hernies  inguinales  très  ancienoes,  lesquelles  avaient 
offert  quelques  signes  d'étranglement.  Le  malade  suc- 
comba à  un  érysipèle  gangreneux. 

Ayant  exposé  ce  qui  a  rapport  au  premier  procédé, 
nous  allons  dire  ce  qui  regarde  le  second. 

Deuxième  procédé.  —  Celui-ci  n'est  qu'une  modi- 
fication du  premier.  C'est  la  même  pensée  et  c'est 
le  même  mode  d'agir  qui  ont  présidé  à  son  in- 
vention. 

M.  Belmas  introduit,  aussi  près  que  possible  de 
l'anneau,  des  petits  rubans  de  gélatine  ou  de  bau- 
druche. Pour  exécuter  sûrement  son  op^ation, 
M.  Belmas  se  sert  d'une  canule-aiguille  pour  porter 
dans  l'intérieur  du  sac  la  matière  fmimale.  Dès  que 
la  portion  renflée  de  Tinslrument  est  introduite  dans 
la  cavité  herniaire,  on  la  dévisse  afin  d'en  séparer  les 
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4eux  moitiés  pour  permelire  Fiiitroductioii  dts  rubaQs 
gélatineux  ou  de  baudruche.  Je  p'ai  pas  besoiu  de 
dire  que  les  mêmes  phénoméues  se  présentent  après 
rimroduction  de  cette  forme  rubanée  de  matière 
animale  que  par  la  présence  d*une  petite  poche  de 
baudruche.  Je  n'insisterai  par  conséquent  pas  davan- 
tage s«r  les  «bMgemens  qu'éprouve  le  dépôt  qui  sç 
b\i  alors.  M.  Belmas  regarde  ce  procédé  comme  essen- 
tiellement supérieur  au  premier.  Il  est  bien  certai- 
nement fort  ingépieux  ;  mais,  il  doit,  comme  le  pre- 
mier, exposer  à  des  inflammations  plus  ou  moins 
sérieuses  et  à  la  récidive. 

La  méthode  de  M.  Belmas  ne  peut  pas  constamment 
réussir,  en  supposant  môme  qu'il  ne  survint  aucun 
accident,  et  il  est  facile  de  le  démontrer  anatomi- 
quement. 

On  sait  que  fréquemment,  pour  ne  pas  dire  tou- 
jours, le  ooUet  des  vieux  saps  herniaires  est  épaissi, 
ifuluré  et  adhérent  au  pourtour  de  Touverture  apo- 
névrotique.  On  sait»  d'une  autre  part,  parfaitement 
que  les  jeunes  hernies  n'offrent  aucune  des  lésions 
précédentesi  et  ne  présentent  le  plus  souvent  aucune 
adhérence  du  sac  avec  les  parties  environnantes,  et 
c'est  même  à  cause  de  cela  qu'on  le  retire  vers  le 
ventre  avec  tant  de  facilité  sans  dissection. 

Il  découle  de  là,  tout  naturellement,  .des  consé» 
quences  faciles  à  déduire,  et  relatives  à  la  curabiiité 
ou  à  la  récidive  d^s  hernies. 

V  On  comprend  qu'en  oblitérant  seulement  le  sac 
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et  son  coliet,  comme  on  le  fait  par  la  méthode  de 
M.  Belmasy  on  ne  fait  rien,  ce  sac  pouvant  se  déplacer 
dans  le  canal  ou  le  trajet  qu'il  parcourt,  s'il  n'existe 
pas  des  adhérences  enti^  lui  et  Touverture  aponévro- 
tique. 

2""  D'après  ce  qui  a  été  dit  ^  il  est  évident  qu'on 
peut  espérer  davantage  lorsque  les  liernies  sont  an- 
ciennes, le  collet  du  sac  ne  se  déplaçant  pas  après  son 
oblitération,  par  suite  des  adhérences,  et  de  la  fusion 
établie  avec  l'ouverture  aponévrotique  abdominale. 
Nous  admettons  donc  que  ce  moyen  peut  réussir  ou 
échouer. 

L'autoplastie  herniaire  exécutée  avec  un  tampon 
organique,  emprunté  aux  tégumens,  soit  par  invagi^ 
nation,  soit  par  la  dissection  d'un  lambeau  pris  sur  la 
circonférence  de  l'ouverture  aponévrotique,  introduit 
dans  le  trajet  ou  l'anneau,  n'est  qu'un  moyen  de  gué- 
rison  temporaire  lorsque,  par  exemple,  il  ne  se  fait 
d'adhérences  qu'entre  un  des  points  de  la  peau  et  du 
sac  herniaire.  11  en  est  de  même  lorsque  la  greffe 
animale  adhère  dans  toute  son  étendue,  dans  toute  sa 
surface,  au  sac  herniaire ,  sans  être  fixée  au  trajet 
naturel  agrandi  ou  vicieusement  conformé.  Il  reste 
donc  prouvé  que  l'autoplastie  ainsi  pratiquée  ne  peut 
être  suivie  d'un  succès  complet  qu'autant  que  le  sac 
lui-même  est  adhérent  à  l'ouverture  aponévro- 
tique. 

D'après  ce  que  nous  avons  dit,  il  est  évident  que 
l'on  ne  peut  admettre  l'autoplastie  testiculaire,  et  que 
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la  réparation  faile  avec  le  sac  heroiaire  est  tout  aussi 
défectueuse. 

Peut-on  comparer  la  méthode  ingénieuse  de  M.  Bel- 
mas  à  la  méthode  tégumentaire  de  MM.  Gerdy  et  Ja- 
meson?  Rien  ne  peut  faire  admettre  un  parallèle  entre 
ces  diverses  méthodes,  qui  se  rapprochent  seulement 
en  ce  que  partout  on  tend  à  oblitérer  la  voie  qui  livre 
passage  aux  viscères.  Toutefois,  la  méthode  Belmas, 
quoique  ayant  paru  avec  faveur,  a  été  abandonnée  avec 
raison,  à  cause  des  accidens  auxquels  elle  expose,  el 
de  la  récidive  qui  fréquemment  en  est  la  suite.  La  ré- 
flexion fait  tout  de  suite  comprendre  la  cause  et  Tori- 
ginede  ces  accidens.  Un  corps  étranger  essentiellement 
contraire  au  mode  de  sentir  des  parties  molles  au  sein 
desquelles  il  se  trouve  placé,  ne  provoque-t-il  pas  tou- 
jours un  travail  inflammatoire  nécessaire  pour  oblité- 
rer les  ouvertures  de  passage;  travail  toujours  sérieux 
que  le  chirurgien  ne  peut  pas  constamment  arrêter 
dans  sa  marche? 

Somme  toute,  Tautoplastie  herniaire  n*est  conve- 
nable à  tenter  pour  obtenir  la  cure  radicale  que  lors- 
qu'on opère  une  hernie  étranglée  :  mais  lorsqu'il 
s'agit  d'ouvrir  le  sac,  d'y  introduire  un  lambeau  vi- 
vant, ou  d'y  glisser  une  matière  étrangère,  il  faut  y  être 
pour  ainsi  dire  forcé  par  la  volonté  du  malade. 

CHAPITRE  Vil. 

AUTOPUkSTlE   DES  ORGANES  GÉNITAUX    DB   L^HOMIIE. 

Les  organes  génitaux  de  l'homme  et  de  la  femme  ont 

II.  9 
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de  tout  temps  excité  le  zèle  des  médecins.  Les  actes 
mystérieux,  qui  président  à  la  fécondation,  ont  attiré 
l'attention  et  l'ardeur  des  physiologistes.  Quoique  la 
physiologie  soii  loin  d'avoir  dissipé  les  ténèbres  qui 
couvrent  encore  leurs  fonctions,  il  n'en  est  pas  moins 
vrai  que  les  SpaUanzani,  les  Dumas,  les  Prévost,  les 
Burdacb,  les  Brachet,  les  Flourens,  les  Deschamps,  ont 
jeté  une  vive  lumière  sur  ce  point  obscur  de  la  science. 
A  mesure  que  l'anatomie  de  structure  laissera 
Hioins  à  désirer^  on  verra  certainement  les  fonctions 
de  ces  organes  se  dévoiler.  Cela  veut  dire  que  les  lé- 
sions et  la  thérapeutique  laissent  encore  quelque 
chose  à  éclaircir,  malgré  les  travaux  précieux  des 
modernes  sur  les  voies  urinaires.  Avec  le  temps  le 
siège  et  la  nature  de  leurs  lésions  pourront  être  mieux 
appréciés.  Quoique  l'anatomie  pathologique  doive 
beaucoup  aux  travaux  de  Morgagni  et  la  pathologie 
aux  hommes  qui  l'ont  suivi,  nous  devons  avouer  que 
c'est  principalement  aux  investigations  des  contempo- 
rains que  la  science  est  redevable.  Sous  ce  rapport,  la 
médecine  et  la  chirurgie  ont  singulièrement  éclairé , 
dans  ces  dernières  années,  les  lésions  graves  dont  ils 
peuvent  être  affectés*  Depuis  Chopart  et  Desault,  la 
science  a  beaucoup  gagné  par  les  recherches  soutenues 
de  Bright  et  de  nos  savans  compatriotes  Martin  Solon, 
et  surtout  de  M.  Rayer.  MM.  Bouiliaud  et  Morel  La- 
vallée  méritent  uAe  citatioh  pour  leur  dernière  com- 
munication aux  académies  (*)•  Il  n'est  pas  possible  de 

C)  Bulletin  de  V Académie  de  médecine,  t.  xii,  p.  744,  779, 7S3,  S42. 
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s'abstenir  de  citer  arec  honneur  Ducamp,  MM.  Civialei 
Yidal  (de  Cassis),  Lallemand,  Ricord,  Ségalas,  Leroy 
(d'Étiolés),  Mercier,  qui  tous  sont  inftitigables  et  ar- 
dens  à  la  recherche  d'un  fait,  d'une  vérité.  Je  ne  puis 
enfin  passer  sous  silence  les  noms  de  MM.  PerréTOi  Be- 
nique,  Guillon,  Amussat,  etc. 

Les  organes  génitaux  de  Thomme  et  de  la  femoM 
réclament  souvent  le  secours  de  la  chirurgie  plastique 
soit  pour  réparer  des  pertes  de  substance,  soii  pour 
rétablir  Tinlégrité  des  réservoirs,  ou  des  conduits  qui 
servent  à  l'excrétion  urinaire  et  à  la  génération. 

Les  organes  génitaux  de  Thomme  sont  exposés  à 
de  fréquentes  lésions  dont  les  suites  sont  des  déper*^ 
ditions  de  substance  qui  mettent  à  nu  des  organes 
profonds  ou  déterminent  des  fistules  qui  dévient  de 
leur  route  habituelle,  les  liquides  urinaires.  Je  n'ai 
pas  besoin  de  dire  combien  de  semblables  accidens 
sont  tristes  et  inquiétans  pour  les  malades.  J'exami* 
nerai  les  applications  de  Tautoplastie  à  ces  lésionSi 
suivant  qu'elle  se  rapportera  au  testicule,  à  Turèthrey 
à  la  région  périoéale. 

ART.  I.  —  AUTOPLASTIB  TESTICTLAIRE. 

L'autoplastie  testiculaire  peut  devenir  nécessaire  i 
la  suite  des  gangrènes  du  scrotum  et  de  la  tunique  va- 
ginale, ou  bien  à  la  suite  des  plaies  avec  hernie  du  testi- 
cule. Il  est  rare  qu'à  la  suite  des  plaies  pénétrantes  du 
scrotum,  on  soit  forcé  d'avoir  recours  à  l'autoplastie, 
le  testicule  étant  en  général  facile  à  réduire.  On  peut 

9. 
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le  maintenir  k  sa  place  par  la  suture,  et  dans  ce  cas,  la 
guérison  arrive  par  réunion  immédiate  ou  à  la  suite 
d'un  travail  inflammatoire  borné  aux  lèvres  de  la  plaie 
et  à  la  portion  de  tunique  vaginale  (pariétale  et  viscé- 
rale) qui  y  correspond.  Il  en  résulte  une  cicatrice  avec 
adhérence  au  testicule.  Il  peut  encore  se  faire  que  Tin- 
flammation  devienne  diffuse  et  la  cicatrisation  s'ob- 
tient par  des  adhérences  secondaires  ou  par  bourgeon- 
nement. 

Lorsque  le  testicule  est  étranglé  et  ne  peut  être  ré- 
duit immédiatement,  il  peut  se  former  des  adhérences, 
et  ce  n'est  alors  que  par  une  opération  secondaire  que 
Ton  arrive  à  remédier  à  un  semblable  accident.  C'est 
pour  éviter  ce  résultat  que  les  chirurgiens  ont  con* 
seillé  le  débridement  de  la  plaie,  afin  de  faire  rentrer 
Torgane  sécréteur  hernie  ;  un  jeune  chirurgien , 
M.  Yoillemier  a  pratiqué  cette  opération  sur  un  ma- 
lade qui  avait  une  hernie  du  testicule,  par  suite  d'une 
plaie  pénétrante  du  scrotum.  Il  se  hâta  de  débrider, 
et  de  faire  rentrer  le  testicule  {*). 

Comme  on  le  voit,  lorsqu'on  est  appelé  à  temps,  il 
est  facile  d'éviter  cet  accident,  et  l'autoplastie  qui  peut 
devenir  plus  tard  nécessaire.  Mais  lorsque  le  tissu  cel- 
lulaire se  gangrène,  lorsque  la  tunique  vaginale  et  la 
peau  sont  Crappées  de  mort,  la  cicatrice  en  se  formant 
étrangle  le  cordon  et  se  serre  autour  du  testicule,  ce 
qui  fait  que  celui-ci  se  couvre  d'une  pellicule  mince, 
ainsi  que  Boyor  et  plus  récemment  M..   Malgaigne 

(•)  Voir  l'obi^crvalion  dans  la  Revue  médico-chirurgicale. 
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et  moi  Tavons  observé  ;  et  comme  le  tesUcule  est 
exposé  à  des  frotlemens  douloureux ,  il  est  bon  de  le 
protéger  en  le  recouvrant  d'une  enveloppe  tégumen* 
taire  prise  dans  les  environs  du  dégât.  Deux  procédés 
peuvent  être  mis  en  usage  :  Tun  consiste  dans  la  des* 
truclion  des  adhérences  avec  le  tissu  cicatriciel  tout 
autour  du  testicule  et  le  décollement  à  droite,  à 
gauche,  en  bas  et  en  haut,  d'une  couche  épaisse  de 
tissus ,  de  manière  à  pouvoir  porter  ce  lambeau  en 
avant  du  viscère  hernie  pour  Ty  maintenir  parla  suture 
entortillée  ou  entrecoupée.  M.  Malgaigne  qui  a  eu  re* 
cours  deux  fois  à  ce  procédé  s'exprime  ainsi  :  <  L'opé* 
ration  fut  plus  cruelle  que  je  n'avais  pensé.  Dès  la 
veille,  pour  aviver  les  bords  en  partie  cicatrisés,  je  les 
avais  touchés  avec  le  nitrate  d'argent;  mais  il  s'agissait 
de  les  amener  en  contact.  Je  déchirai  les  parois  dé  T ab- 
cès ouvert  la  veille  ;  cela  ne  suiHt  pas.  Je  divisai  à  coup 
de  ciseaux  toutes  les  brides,  allant  du  testicule  au 
scrotum,  et  j'essayai  alors  de  passer  une,  deux,  trois 
épingles.  Je  réussis  à  grand' peine,  mais  la  tension  était 
extrême  ;  le  malade  souffrait  de  la  pression;  je  divisai 
les  fils  de  Tune  des  épingles,  et  je  vis  que  le  corps  de 
l'épingle  s'était  fortement  imprimé  sur  le  testicule. 
Dès-lors  mon  parti  fut  pris  ;  les  trois  épingles  6lées, 
je  divisai  la  face  interne  du  scrotum  avec  le  bistouri  en 
haut,  en  bas,  sur  les  côtés,  autant  qu'il  me  parut  néces- 
saire, et  j'arrivai  ainsi  à  placer  quatre  épingles  sans 
trop  de  traction,  et  surtout  sans  pression  exagérée  du 
testicule.  Le  malade  déclara  que  les  incisions  lui  avaient 
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été  beaucoup  moins  douloureuses  que  les  piqûres. 

«  Tout  le  testicule  était  recouvert.  En  haut,  j'avais 
laissé  un  oriflce  suffisant  pour  livrer  passage  au  pus 
des  deux  abcès;  en  bas,  un  autre  orilice  pour  l'écou* 
lementdu  sang,  du  pus  et  du  détritus  gangreneux.  Je 
passai  partout  des  bandelettes  de  linge  cératées^  et  j'en 
mis  deux  notamment  entre  la  surface  gangrenée  du 
testicule,  et  la  peau  rapprochée  par  les  épingles. 
L'écoulement  du  sang  ne  fut  pas  considérable.  » 

Lops  donc  qu'on  voudra  détruire  les  adhérences,  il 
faudra  en  haut  et  en  bas  faire  deux  incisions,  de  ma- 
nière à  n'avoir  plus  la  forme  arrondie  de  la  plaie,  afin 
de  mettre  facilement  les  surfaces  saignantes  en  con- 
tact, puis  en  détachera  largement  dans  tous  les  sens  la 
peau  et  le  tissu  dartuïde  qui  la  soutient,  après  quoi  on 
portera  les  laiiibeaHX  en  avant  de  l'organe  quMIs  doivent 
protéger,  et  on  maintiendra  les  surfaces  en  contact  par 
des  points  de  suture.  Je  préfère  la  suture  entrecoupée. 

Il  est  un  autre  mode  d^autoplastie  par  déplacement 
qui  est  moins  douloureux,  et  que  je  préfère  lorsqu'il 
peut  être  mis  en  usage.  Il  eonsi!>te  dans  la  formation 
d'un  ou  de  plusieurs  lanibeaux  pris  sur  le  cordon  et 
sur  la  base  du  scrotum.  Après  avoir  ravivé,  et  détaché 
légèrement  le  tissu  eioairiciel  (|ui  entoure  le  testicule, 
on  procède  à  la  dissection  des  lambeaux,  auxquels  on 
donne  la  forme  d'un  carré  ;  chique  lumbeau  est  com- 
pris entre  deux  ioeisionsqui  marchent  suivant  la  lon- 
gueur du  cordon  ou  se  prolongent  jusqu'à  la  base  du 
sorotum.  Dues  tous  les  eas,  qu*il  y  ait  un  lambeau  ou 
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plosieurs,  les  incisions  doivent  se  terminer  au  tissu 
cicatriciel,  et  il  ne  reste  plus  alors  qu'à  opérer  la  dis^ 
section  de  bas  en  haut  ou  de  haut  en  bas,  suivant  que 
le  lambeau  est  pris  au-dessus  ou  au-dessous  de  la  plaie. 
Les  deux  incisions  verticales  sont  donc  réunies  par 
une  incision  transversale  faite  sur  le  tissu  cicatriciel 
lui-même. 

Toutes  les  fois  que  l'on  est  appelé  à  pratiquer  une 
8emblai)le  opération,  on  agit  de  deux  manières  :  ou 
bien  l'accident  vient  d'avoir  lieu,  et  alors  on  répare 
de  suite  la  perte  de  substance  par  la  méthode  fran- 
çaise, ou  bien  l'accident  existe  depuis  quelque 
temps,  et  alors  il  s'est  établi  un  travail  inflam- 
matoire suivi  de  suppuration ,  de  fièvre  trauma- 
tique,  et  on  doit  attendre  que  le  travail  morbide 
ait  cessé.  En  se  comportant  autrement  ,  on  s'ex- 
poserait à  feire  souffrir  beaucoup  le  malade  et  à 
provoquer  des  accidens  que  l'on  peut  prévenir.  It 
est  important  cependant  de  ne  pas  attendre  pour  agir 
que  le  testicule  soit  couvert  d'une  pellicule  cicatri- 
cielle que  l'on  se  trouverait  dans  la  nécessité  d'en- 
lever pour  la  réussite  de  Topération.  On  choisira 
pour  opérer,  le  moment  ou  les  bourgeons  vasculaires 
couvrent  la  tunique  vaginale.  C'est  l'époque  la  plus 
favorable  pour  établir  une  fusion  entre  le  bourgeon- 
nement et  la  lymphe  que  fournit  le  lambeau. 

ART.   U.   —  UEÉTMBOPL^TXB  SUS-SCROTALE. 

L'uréthroplasiie  a  pour  but  de  réparer  les  diffof* 
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mités  uréthrales  qui  permetlent  à  Turine  de  s'échapper 
par  une  ouverture  aocidentelle,  due  à  diverses  causes. 

L'uréthre  peut  être  aflTecté  de  fistules  simples  ou  com- 
pliquées, ou  de  pertes  de  substance  dont  les  dimen- 
sions varient  depuis  i  pouce  jusqu'à  3  et  davantage. 

Le  siège  qu'affeclenl  les  fistules  uréthrales,  rend  leur 
gravité  fort  différente  et  fait  varier  aussi  les  moyens 
de  traitement.  Les  fistules,  situées  en  avant  de  la  racine 
des  bourses,  offrent  beaucoup  plus  de  gravité  que 
celles  qui  sont  situées  en  arrière  du  scrotum. 

Je  m'occuperai  ici  pariiculièrement  des  fistules  si- 
tuées en  avant  de  la  racine  des  bourses. 

S  I.  ~  Historique  du  traiiefnmt  des  fistules  urinaires. 

Je  vais  exposer  succinctement  l'histoire  du  traite- 
ment des  fistules  urinaii  es  jusqu'à  nos  jours.  C'est  le 
meilleur  moyen  d'expliquer  les  incertitudes  qui  ont  ré- 
gné dans  leur  thérapeutique,  et  de  montrer  sur  quelle 
base  étroite  elle  était  fondée.  Celte  méthode  est  la  plus 
convenable  d'ailleurs  pour  arriver  aux  indications. 

L'uréthroplastie  sus-scrotale  a  été  pratiquée  pour  la 
première  fois  en  France,  elle  fut  suivie  d'insuccès,  et 
Ton  crut  en  trouver  la  cause  dans  le  passage  de  l'urine 
qui  s'était  opposée  à  l'agglutination  du  lambeau  ;  en 
conséquence^  on  s'occupa  de  créer  une  nouvelle  roule 
à  ce  li(|uide,  et  l'opération  de  la  bouloimiôre  fut  pro- 
posée; mais,  outre  les  graves  accidens  dont  elle  est 
entourée,  cette  opération  qu'on  a  prétendu  à  tort 
nouvelle,  n'empêche  pas  l'urine  de  suivre  le  canal 
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par  capillarité  ou  tout  autrement,  et  sous  ce  rapport 
elle  manque  entièrement  son  but.  Ajoutons  que  si  l'on 
réfléchit  que  la  boutonnière  est  une  opération  sé« 
rieuse,  si  on  se  préoccupe  des  inflammations  testicu- 
iaires,  des  hémorrhagies  qui  peuvent  survenir,  des  ab- 
cès qui  se  développent  quelquefois  et  de  la  persistance 
de  cette  fistule^  lorsqu'on  veut  la  fermer,  on  est  con- 
duit inévitablement  à  repousser  cette  opération.  Enfln, 
et  c  est  une  dernière  objection  qu'on  est  heureux  de 
faire  encore  à  la  boutonnière,  l'observation  a  démon- 
tré combien  on  a  exagéré  le  danger  du  contact  de 
l'urine  sur  les  tissus  transplantés. 

Quoi  qu'on  en  ait  dit,  la  boutonnière  est  loin  d'être 
une  opération  nouvelle.  En  efiet,  vers  la  On  du  dix- 
septième  siècle,  François  Colot,  qui  lui  avait  donné  une 
certaine  vogue,  proclama  les  succès  qu'il  avait  obte- 
nus pour  extraire  des  pierres  engagées  dans  le  col 
vésical,  borner  les  progrès  d'une  infiltration  urineuse, 
prévenir  la  gangrène  et  laver  la  vessie. 

Lorsque  des  obstacles  résistaient  aux  bougies  char* 
gées  de  remèdes  doux  et  fondans,  Colot  les  attaquait 
par  l'incision  du  périnée  et  la  canule  à  demeure.  Il 
essayait,  dans  l'inertie  vésicale,  les  sondes,  et  même 
pratiquait  et  entretenait  une  fistule  au  périnée  au 
moyen  d'une  canule  que  quelques-uns  de  ses  opérés 
ont  conservée  jusqu'à  douze  ans.  Je  n'insisterai  point 
ici  sur  le  manuel  opératoire,  toujours  très  hardi,  qui 
variait  suivant  les  circonstances. 

Environ  vingt-cinq  ans  après  Colot,  nous  voyons 
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Ledran  pratiquer  la  boutonnière.  On  trouve  éparses 
dans  ses  ouvrages  plusieurs  observations,  dont  la  plus 
intéressante  se  rapporte  à  un  vieil  officier  anglais  fort 
cassé,  dont  le  scrotum  et  le  périnée  ne  formaient 
qu^une  seule  masse  indurée  y  criblée  de  trous  fistu- 
leux  par  lesquels  s'échappaient  du  pus  et  de  Turine. 

Ledran  pratiqua  une  incision  pareille  à  celle  que 
Ton  bit  pour  la  taille,  et  plaça  dans  la  vessie  une 
canule  que  le  malade  garda  près  de  huit  mois.  Plus 
tard,  ce  pathologiste  fit  deux  nouvelles  opérations^ 
et  dans  ces  trois  cas  son  audace  fut  couronnée  de 
succès. 

Si  Ton  compare  cette  pratique  à  celle  de  plusieurs 
autres  chirurgiens  français,  non  moins  illustres,  tels 
que  Chopart,  Dionis,  Lafiiye,  l.-L.  Petit,  on  verra 
Topération  de  la  boutonnière  perdre  peu-à-peu  de  son 
importance. 

Chopart  conseille  de  suivre  Texemple  de  Ledran 
dans  les  cas  où  les  fistules  sont  nombreuses,  le 
scrotum  induré,  et  lorsque  le  cathétérisme  est  impos- 
sible. 

Bionis  {Cour$  (FopéraHons  de  chirurgie  j  viii*  Dé- 
monst.)  prescrit  la  ponction  périnéale  de  la  vessie,  la 
sonde  ne  pouvait  être  introduite  par  suite  d'empêche- 
ment insurmontable,  tels  que,  dit-il,  €  une  inflamma- 
tion au  col  de  la  vessie  et  à  la  prostate,  des  callosités 
le  long  de  Turèihre,  enfln  des  tumeurs  ou  quelque 
production  membraneuse  qui  bouche  Turèthre.  » 

La  Faye,  dans  les  notes  qu'il  a  jointes  à  la  8*  édi- 
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tien  da  Cour$  fûpémihM  de  Dionis,  s^Mprint  de  !â 
sorte  :  «  Par  le  moyen  de  eetle  opération  (la  boutoR- 
nière),  on  détruit  les  ftsiules,  on  finit  fondre  les  dure- 
tés et  les  callosités,  tant  du  eaiial  que  du  pérhiée,  et 
on  rétablit  ainsi  le  conduit  dans  son  état  normal  ;  mais 
a^ant  que  de  TentrepreAdre,  il  faut  examiner  si  la 
fistule  n'est  point  trop  haute  pour  être  comprise  dans 
l'incision,  ce  qui  rendrait  Tepération  infructueuse. 
8'il  existe  une  cause  spécifique  (vérolique),  il  faut  la 
détruire  avant  de  faire  l'opération.  »  Plus  loin,  il 
avoue  qu'on  ne  parvient  pas  toujours  à  réunir  la 
plaie,  et  qu  il  reste  parfois  une  petite  fistule. 

J.-L.  Petit  ne  s'exprima  pas  avec  une  moindre  ré* 
serve  sur  lef  cas  où  la  boutonnière  est  applicable  et 
sur  les  chances  de  succès  qu^elle  présenté. 

Besault  rejette  cette  opération  et  expose  ainsi  ses 
motifs  : 

4^  Quand  en  pratique  la  boutonnièfe  sur  le  cathéter 
introduit  dans  le  canal,  l'opération  mê  saurait  être 
approuvée ,  pne  sonde  pouvant  servir  à  évacuer 
Turine. 

S""  Quand  on  opère  iqr  la  sonde  arrivée  à  robsttole, 
et  qu'on  introduit  ensuite  unp  soqde  d'arrière  en 
avant,  au  travers  même  de  cet  obstacle,  l'opération 
est  encore  inopportune,  car  avec  de  la  patience ,  on 
serait  parvenu  à  fraf  diir  la  difficulté. 

3"  On  a  parfois  plongé  un  trois-quarts  dans  la  di*' 
reetbn  du  canal  qu'op  se  pouvait  reconnaître,  0t  on  a 
pénétré  jusqu'à  la  vessie  )  (^uis  sur  la  canule  de  ce 
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Irois-quarts  on  a  pratiqué  la  boutonnière.  Cette  opé- 
ration est  blâmable  dans  tous  ses  temps. 

4**  Dans  les  cas  de  fistules ,  on  a  conseillé  dMntro- 
duire  dc'tns  un  des  trajets  une  bougie  jusqu'à  Turèthre 
et  la  vessie,  et  de  la  remplacer  par  un  cathéter  qui 
sert  à  inciser  toutes  les  parties  comprises  dan«  Tin- 
tervalle  vésical.  Ce  procédé  est  irrationnel. 

5""  Enfin,  on  a  pratiqué  la  boutonnière  directement 
sur  la  vessie  quand  la  fistule  natt  de  son  bas-fond;  là 
encore  le  malade  ne  guérira  qu'avec  une  nouvelle 
fistule. 

Desauit  termine  en  disant  que  la  boutonnière  sera 
un  jour  bannie  de  la  chirurgie. 

Mais  avant  de  montrer  ce  que  le  temps  et  Texpé- 
rience  ont  fait  de  cette  prédiction,  jetons  un  coup- 
d'œil  sur  les  opinions  de  quelques  pathologistes  an- 
glais et  allemands. 

A.  Cooper,  persuadé  que  les  fistules  uréthrales 
sont  constamment  le  résultat  d'un  rétrécissement, 
conseille,  avant  tout,  la  dilatation  du  point  rétréci. 
Dans  une  fistule  avec  perte  de  substance,  il  a  obtenu 
la  guérison  avec  Tacide  nitrique.  Si  la  peau  est  très 
adhérente  et  ne  peut  prêter  à  la  cicatrisation,  il  a  re- 
cours à  Tautoplasiie  et  il  cite  une  guérison. 

Cette  observation  demeurée  célèbre,  a  été  rappor- 
tée par  tous  les  auteurs  qui  depuis  ont  écrit  sur  ce 
sujet. 

Benjamin  Bell,  s' écartant  un  peu  des  idées  de  Hun- 
ter,  cherchait  à  désobstruer  Turèthre  avec  des  bougies, 
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et  lorsque  par  ce  moyen,  il  loe  réussissait  pas  à  guérir 
les  fistules,  il  les  incisait  légèrement  et  enlevait  les 
bords  calleux.  «  Il  n'y  a,  dit-il,  aucune  nécessité  d'en- 
lever avec  le  bistouri  toutes  les  parties  indurées,  lors- 
qu'elles sont  fort  étendues;  car  cela  obligerait  à  une 
opération  cruelle  dont  le  nratade  ne  retirerait  aucun 
avantage.  » 

Parmi  les  auteurs  allemands,  il  faut  citer  Soemmer- 
ring ,  qui  conseillait  d'ouvrir  largement  les  abcès 
urineux,  Temploi  prolongé  des  sondes,  et  de  pour- 
suivre les  trajets  fistuleux  par  des  incisions  profondes. 
Il  parle  de  l'autoplastie  d'après  A.  Cooper  et  de  la  cau- 
térisation du  docteur  l^ard. 

M.  Dieffenbach  appliqua  Tautoplastie  dans  un  cas 
où  il  existait  des  fistules  pérjnéales  avec  callosités  du 
scrotum  ;  il  mit  l'urèthre  à  découvert  au  moyen  d'une 
incision  courbe,  glissa  par  la  dans  la  vessie  une  sonde^ 
et  au  bout  de  huit  jours,  il  put  en  introduire  une  par 
l'urèthre. 

Dans  une  opération  de  ce  genre,  ce  chirurgien  vit 
son  second  malade  succomber  le  douzième  jour  k 
une  fièvre  violente. 

En  reprenant  la  série  des  chirurgiens  français  qui 
ont  émis  une  opinion  formelle  sur  les  procédés  opé- 
ratoires dont  je  parle,  nous  trouvons  A.  Petit  qui  a 
écrit  la  phrase  suivante  citée  par  Sœmraerring  : 
«  L'usage  soutenu  de  la  sonde  a  guéri  chez  six  ma- 
lades les  fistules  urinaires  les  plus  invétérées.  A  la 
vériic,  les  uns  les  ont  portées  près  d'uneannée,  tandis 
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que  parmi  ceux  à  qui  j*ai  pratiqué  la  boutomiiàre  un 
seul  a  guéri  et  piusieurê  sont  inortk.  » 

Sabaiier  pensait  que  preèque  toutes  les  (istules  peu* 
Yifit  guérir  par  l'usage  des  bougies  i  «  Quand  ie  canal 
est  eniièremedl  dilaté,  dit-il,  les  bords  de  la  crevasse 
se  rapprochent  et  se  réunissent^  •»  D'autres  plus 
graves,  suivant  lui,  réclament  des  opérations  spéciales) 
et  on  pedt  être  réduit  à  inciser  profondéraeht  les  cal- 
losités,  à  les  enlever  en  partie  de  côté  et  d  autre,  et 
à  introduire  ensuite  la  sohde  jusque  dans  la  vessie* 

On  jpeut  tro«iver  à  redire  à  ce  passagei  Sans  doute; 
les  crevahses  se  rapprochent;  mais  le  trajet^  quand  il 
est  ancien  y  se  referme  indempléteiBent  dans  son  ei- 
tréraité  uréthrale. 

Au  nombre  des  chirurgiens  de  notre  temps  qui  se 
sont  occupés  des  fistules  urinaires,  je  dois  citer  Bel* 
peeb  $  mais  vainement  on  recherche  dans  ses  écrits 
des  notions  précises  sur  le  siége^  l'étetldëes  la  forme 
des  fistules,  et  cependant  il  note  avec  soin  Tinflam* 
tnation  chronique  qui  envahit  les  tissus  à  leur  Voi- 
sinage. Quant  au  traitement,  il  s'élève  centre  Topi* 
nion  généralement  reçue,  qu'il  suffit  de  porter  une 
eonde  dans  la  vessie  pour  obtenir  la  cicatrisation 
des  fistules. 

Ducamp,  eomme  Delpech^  a  insisté  sur  les  aecidens 
qui  résultent  des  sondes  à  demeure. 

M.  Lallemand,  qui  ne  fait  point  mention  de  la 
boutonnière  dans  ses  écrits,  rapporte  qu'une  fistule 
«rinaire  compliquée  de  rétrécissement,  suivie  de  gan- 
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grène  du  scrotuiO)  fut  guérie  par  Tapplicalîon  soute* 
nue  de  sondes  et  par  la  cautérisation. 

Un  chirurgien  distingué  de  Toulouse,  M.  Viguerie, 
a  pratiqué  la  boutonnière  plusieurs  fois.  Ayant  retiré 
chez  un  homme,  par  la  taille  périnéale  une  sonde,  en 
gomme  élastique  tombée  dans  la  ?essfe,  et  ayant  vu  des 
fistules  nombreuses  guéries  par  le  détournement  des 
urines,  M,  Yiguerie  pensa  que  la  boutonnière  pouvait 
être  utile  dans  les  cas  où  les  trajets  fistuleux  persis- 
taient avec  opini4lreté«  Bientôt  il  la  pratiqia  sur  deux 
individus.  On  n*a  point  donné  de  détails  sur  Tun  de 
ces  malades.  Quant  à  Fautre»  de  deux  fistules  uri«> 
naires  qui  n'avaient  pu  être  guéries  par  la  sonde 
à  demeure  9  la  boutonnière  en  procura  Toblitéra- 
tion;  mais  elle  est  demeurée  fistuleuse  pendant  sept 
mois. 

M.  Bégin  recommande  l'introduction  des  sondes  i 
demeure,  et  rappelle  que  rinoision,la  cautérisatieni 
la  suture  ont  eu  quelque  succès. 

M.  le  professeur  Yelpeau  est  loin  déjuger  favorable- 
ment  cette  opération.  Dans  son  Traité  de  médecine  apé- 
raloire,  il  indique  l'incision  du  canal,  rappelle  le  pro* 
cédé  de  Petit»  de  Lassas}  il  înentionne  la  boutonnière 
que  tous  les  chirurgiens  français,  selon  lui,  éviteront 
de  pratiquer.  L'uréthroplastie  lui  parait  utile. 

M.  Amussat  regarde  la  boutonnière  comme  aban- 
donnée à  tort.  «  Pratiquée,  dit-il,  dans  les  cas  de  réten- 
tion par  rélréoissement,  cette  opération  conduit  tou« 
jours  et  sans  danger  au  but  qu'on  se  propose.  Il  est 
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vrai  y  ajoute-til,  que  la  boutonnière  peut  être  suivie 
d'une  fistule  urinaire.  » 

Le  traitement  le  plus  rationnel,  consiste,  suivant 
M.  Amussat,  dans  remploi  méthodique  des  sondes  et 
des  injections  forcées.  II  prescrit  la  cautérisation  et 
n'ose  pas  rafraîchir  et  réunir  les  bords  de  la  fistule. 

M.  Ségalas  réunit  Tautoplastie  à  la  boutonnière,  et 
j'exposerai  bientôt  le  procédé  quUI  a  mis  en  usage. 

M.  Ricord,  dans  les  notes  qu'il  a  ajoutées  à  Hunter, 
ditqu'il  sufQt  souvent  deVemploi  temporaire  des  bou- 
gies pour  amener  la  guérison  des  fistules  urinaires  ; 
il  reconnaît  qu'un  grand  nombre  codent  à  l'usage  des 
sondes  à  demeure,  et  il  pense  sans  adopter  toutes  les 
idées  de  Hunier,  qu'il  est  des  circonstances  où  il  faut 
recourir  à  l'opération  proposée  par  cet  auteur. 

Les  fislules  avec  perte  de  substance  sont  très  diffi* 
ciles  à  guérir.  Trois  fois  il  a  employé  sans  succès  la 
suture  ;  dans  un  quatrième  cas  il  n'a  pas  mieux  réussi 
par  l'urélhroplastie. 

Plus  tard ,  sur  un  individu  che'ï  lequel  existait 
depuis  dix-neuf  ans  une  division  accidentelle  de 
l'urèthre,  M.  Ricord,  persuadé  que  la  sonde  et  la  suture 
étaient  insuffisantes,  pratiqua  la  boutonnière. 

Malgré  diverses  complications,  M.  Ricord,  après  plu  - 
sieurs  mois  de  soins,  obtint  la  guérison  de  la  fistule 
sus-scrotale. 

Tels  sont,  si  je  ne  me  (rompe,  les  faits  les  plus  impor- 
tans  que  la  science  possède  touchant  les  fistules  uri- 
naires, leurs  variétés,  les  obslaclcs  qu'elles  opposent 
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aux  efforts  da  chirurgien ,  ei  les  divers  moyens 
employés  pour  rétablir  les  Toies  normales  de  l'urine. 

Or,  tous  ces  faits  démontrent  que  depuis  plus  d'un 
siècle  et  demi,  il  existe  parmi  les  chirurgiens  de  tous 
les  pays  une  remarquable  discordance  d'opinions  et  de 
pratique  ;  ils  prouve»!  Vêbê&ate  de  régies  fixes,  le 
dd£smt  de  préceptes  généraux,  capables  de  diriger  dans 
le  choix  des  moyens  de  traitement  qui  conviennent  le 
mieux  à  chacune  des  altérations  nombreuses  qui  conn 
pliquent  les  rétrécissemens  de  Turèlbre. 

L'histoire  de  l'opération  de  la  boutonnière  offre 
un  exemple  des  contradictions  et  de  l'incertitude 
fâcheuse  dont  je  parle.  Vantée  par  Golot  et  par  Ledran, 
défendue  par  Huntar,  et  de  nos  jours  par  MM.  Ricord 
et  Ségalas,  nous  la  voyons  énergiquement  repoussée 
par  Desault,  Sœmmerring,  Petit  et  M.  Yelpeau,  tandis 
que  des  hommes  tels  que  Sabatier,  A.  Cooper,  Ducamp 
et  M.  Bégtn  semblent  incertains  et  évitent  de  formuler 
une  opinion  à  cet  égard. 

Les  autr^  méthodes  de  traitement  ont  eu  un  sort 
semblable  :  Desault,  Sabatier,  Hunter,  Sœmroer- 
ring,  etc.,  conseillent  les  sondes  à  demeure  et  citent 
des  succès.  Ducamp  et  Qelpcch,  au  contraire,  s'oppo- 
sent formellement  à  leur  emploi  ;  et  MM.  Lallemand, 
Velpeau,  etc.,  pensent  que  les  algalies  fréquemment 
renouvelées  sont  préférables. 

On  ne  trouve  pas  plus  d'accord  en  ce  qui  concerne 
rinci>îon  et  Texcision  des  trajets  iistuleux,  la  cautéri* 
saiion,  la  suture  et  Tautophistie. 

II.  10 
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On  nompreiid  oepeadant,  combien  ea  raisofl  môme 
de  la  gravUé  de  la  queetioa,  il  imperlerait  de  s'aflran^ 
ehir  d'uBe  llkcheuae  indéeision  et  dapi'éeiser  avec  (dus 
4e  Mtlelé,  la  vaieer  d6  eea  dtvera  aoyeM,  ainsi  que 
les  réflea  de  leur  applîcaiion. 

Peut^on  établie  aMe  précîsîoB  les  cas  deas  les- 
quds  le  sétOD,  les  incisions,  les  excisions,  la  caoléri* 
satieB»  leaii^eelions,  les  sondes^  la  dilatation  lente  ou 
ieroée,  la  boutonnière  et  Tautoplastie  peuvent  être 
avantageusement  appliqués  ? 

Je  le  pénae,  et  je  crois  que  Tétude  attentive  des  dits 
et  la  prise  en  considération  descaractères  anatomiques 
el  physiologiques  des  trajets  (istuleux  fournissent  à 
èel  égard  des  indications  positivée.  Nous  insisterons 
sttrtout  sur  le  degré  d'utilité  de  Tautoplastie  et  sur 
l'usiitilité  de  la  boutonnière. 

Ind^btt  et  irailemeni  par  Us  mèehes.  —  L'on  est 
bientôt  amené  par  l'observation  à  recoAnattre  que  les 
incisions  conviennent  dans  les  cas  où  les  trajets  fistu-* 
toux  sont  anciens  et  revêtus  d'une  idembrane  acciden- 
telle organisée,  Od  est  amené  alors  à  inciser  le  trajet^ 
à  détruire  la  membrane  pyogéniquè^  et  il  peut  arriver 
que  par  l'emploi  des  mècl^s  on  obtienne  la  guérison, 
si  on  a  soin  de  provoquer  la  cicatrisation  de  la  partie 
prefonde  vers  la  superlide.  Il  est  bien  entendu  que  ce 
traitement  ne  peut  être  efficace  que  peur  les. fistules 
pàrinéales  où  il  existe  une  grande  épaisseur  de  tissus. 
J'ai  rapporté  dans  un  mémoire  l'observation  d'un 
Péruvien  qui  était  aOec^  de  fistules  périnéales,  les* 
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<|Mlle9  é'éUMtdMtDt  Jusqu'à  h  fdSie  el  donl  li  gmén^ 
wn  fat  dbteaao  par  des  înGwieos  el  ées  ponteaMM 
faits  avec  des  mèches  «tvmAiéee  dans  la  filik.-  Mi  to 
docteur  Ph.  Kuûckel  donnait  des  soins  à  ce  malade. 
Le  sétott,  qui  «st  ttn  ttnfm  dMkmt«tlk  et  fnfidéle, 
daasaoevn  cas  lie  doit  Mre^friiiriati  précédé  <|MJe 
TiMs  d'indiquer. 

L'eMisîon  pàraH  tombée  anjourd'hui  dans  un  aiibti 
mèriléelpresqneiilliyeriieU  L'dbaervalkMijoorttaliira 
ayani  ap^is  que  les  iisatis  péu¥ent  se  dégorger  par  11 
sttppuraMe»^  on  a  dA  préférée  la  simple  tncisien  à  l'ei* 
eision  qui,  en  produisit  une  perle  desubsUliieëi  f%ui 
la  eieetrisaiion  ditficile,  et  elle  n'est  admissible  (|ue 
lersqiM  les  trajets  Astuleux  sont  cariilaginetti. 

La  suture  ne  parait  qu'agrandir  les  fistules  airea 
perte  de  Absfanee,  eneeplé  lorsqëe  les  ebairs  offrent 
beaucoup  d'épaisseur^  C€lmAe  au  périnée^ 

Le  eaulérisatioa  n  ert  qu'un  moyen  aooéssoire  dans 
le  traitement  des  fistules  ikrirtairèsi  i  moint  que 
Touferlure  fistaleuèe  ne  âoil  étroite  et  entourée  de 
bourgeons. 

Le  eatfaétérîsme  lent  eu  fercé»  fieleni  ou  graduel, 
défient  indispensable  pour  rétablir  le  calibre  de  Tu* 
rèlhre^  eu  conduire  l'uriHe  à  leilérieur.  Il  ne  peut 
oonalîtuer  à  lui  seul  un  moyen  suflisant  dans  les  fis- 
tules aaeienneS)  car,  malgré  la  dilatation  du  canal^ 
l'outerlure  fistuleuse  est  pour  vue  d' une  membrane  bied 
organisée.  Il  n'en  est  pas  de  môme  lorsque  les  urines 
s'éeoulent  par  une  ouverture  avec  perte  de  substance 

40, 
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aux  parties  molles  situées  au-devant  ou  en  arrière  des 
bourses;  car  une  réparation  devient  alors  nécessaire 
pour  remédier  à  cette  difficulté. 

S  II.  —  J^  l'tmtopUutiê  appliquée  aux  fii^^le*  urinaires. 

Si  Tauioplastie  a  rendu  de  igrands  services  pour 
les  difformités  des  joues,  du  nez,  des  sourcils,  des 
paupières,  etc. ,  elle  en  a  également  rendu  d'immenses 
pour  des  lésions  graves  de  l'urèthre  et  de  la  vessie. 
C'est,  en  effet,  par  Turéthroplastie  et  la  périnéoplastie 
qu'on  est  parvenu  à  boucher  des  ouvertures  qui  sans 
ces  opérations  seraient  demeurées  incurables. 

J'arrive  aux  procédés  opératoires  qui  ont  été  mis 
en  pratique  pour  guérir  les  fistules  sus-scrotales  ;  il 
me  restera  à  donner  la  description  des  procédés  mis 
en  usage  pour  la^uérison  des  fistules  périnéales. 

Tous  les  procédés  employés  jusqu'ici  ont  eu  pour 
but  de  boucher  la  fistule  uréthrale  à  l'aide  d'un  lam- 
beau et  d'une  sonde  placée  dans  la  vessie  pour  porter 
les  urines  au-dehors,  afin  d'empêcher  le  contact  de  ce 
liquide  sur  les  parties  réparées. 

MM.  Ségalas  et  Ricord  ont  cru  prévenir  plus  sû- 
rement les  dangers  du  contact  de  t'urine  et  rendre 
l'autoplastie  plus  sûre  en  établissant  une  voie  de 
dérivation  aux  urines  par  le  moyen  de  la  bouton^» 
nière  ou  en  introduisant  dans  la  fistule  la  plus  voi- 
sine de  l'anus,  une  canule  qui  doit  demeurer  en  place 
le  temps  nécessaire  pour  assurer  Togglutinaiion  du 
lambeau  et  la  réussite  do  l'autoplastie.  Déjà  je  me 
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sais  expliqué  sor  ce  poÎDl,  et  je  no  puis  que  rép^er 
que  Texpérience  a  proooneé  et  fait  voir  Ttiiutilité  et 
les  dangers  de  cette  opération,  puisque»  d'une  part 
elle  expo^  à  des  accidens ,  qu'elle  rend  souveot  les 
fistules  incurables  9  et  qu'elle  ne  pariieM^s  mèine 
au  but  que  le  chirurgi«a  s'était  proposé,  c'est-à-dire 
à  l'interruption  du  cours  de  l'urine  dans  Turéthre. 

Tous  les  procédés  autoplastiques  que  Ton  a  em- 
ployés pour  guérir  les  iistulessus-scrotales  dérivent  de 
la  méthode  française  et  ne  constituent  que  des  variétés. 

Dans  tous  ces  procédés  on  a  ravivé  les  bords  de  la 
fistule;  dans  tous  on  a  empruntée  la  verge  un  lam- 
beau pour  réparer  la  perte  de  substance.  C'est  par  la 
suture  et  une  compression  douce  exercée  sur  les 
parties  que  l'on  a  assuré  le  maintien  des  surfaces 
saignantes  en  contact. 

Ajoutons  que  plusieurs  fois  on  a  désigné  sous  le 
nom  d^uréihfoplastiej  des  opérations  qui  méritaient  le 
nom  d'urétbroraphie;  et  pour  preuve  on  peut  citer  le 
procédé  mis  en  usage  par  M.  Dieffenbach. 

1*  Procédé  de  M.  IMcObnUeb. 

Ce  chirurgien  a  cru  que  l'on  pouvait  se  borner  à 
raviver  les  bords  de  la  fistule;  à  les  rapprocher  par 
la  suture  entortillée  et  à  éviter  la  tension  des  lèvres 
mises  en  rapport  d'agglutination  par  des  ineisions  la- 
térales. Ce  procédé  qui  n'appartient  nullement  à 
Tautopiastie  et  qui  à  tort  a  été  rangé  parmi  les  répara- 
tions,  peut  bien  réussir  pour  les  fistules  périnéales 
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9imi  qntiioue  Tavon^  exéeuté  i|vm  SMoèt^ur  «o  ma- 
héê  iflbelé  d'une  fktule  urélhral^,  «urvenue  à  It  suife 
d'une  epératiim  de  la  taille {  pnais  Boui  croyons  peu 
au  succès  de  cette  epération  employée  contre  les  fis* 
tuies  sus^tf^potales. 

M.  Dieffenbach  s^est  servi  d^tin  autre  procédé  pour 
réparer  une  difformité  congéniale.  Cette  fois  il  s'agît 
bien  d'autopla^tie  {  par  le  chirurgien  de  Berlin  a  em- 
prunté au  prépuce  et  à  la  peau  de  la  ?erge  ses  lam- 
beaui*  Voici  Tobserfation  telle  qu'elle  a  été  rapportée 
dans  la  chirurgie  de  M.  Dieffenbach  par  M.  Charles 
Philippe.  Cette  observation  laisse  du  reste  à  désirer 
quant  à  la  clarté  et  à  l'exposition  des  détails, 

tt)^  Obêêrvaihm.  ^^  «  Un  jeune  homme  égé  de 
24  ans,  vint  consulter  M.  Dieffenbach,  aOn  de  savoir 
s'il  ne  pouvait  rien  faire  pour  être  débarrassé  d^une 
difformité  iqui  lui  était  &  charge. 

•  Le  canal  de  l'urèthre  avait  élé  arrêté  dans  son 
développement.  Sa  parDi  inftrieiire  manquait  depuis 
Textrémité  du  gland  jusqu'à  la  naissance  du  scrotum; 
les  urines  s'échappaient  en  nappe  et  coulaient  sur  la 
peau  des  bourses  qu'elles  ^xe•riaient,  l'éjaculation 
à^  sperme  était  impossible. 

«  Le  professeur  crut  pouvoir  changer  l'état  de  ces 
parties  en  déplaçant  des  lautbeaux  de  peau  :  votei 
comment  il  opéra. 

m  La  peau  de  la  Aice  dorsale  de  la  verge  fut  dinsée 
dans  tes  deux  tiers  antérii^urs  de  sa  longueur ,  ei  elle 
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tùt  disséquée  latéralêmenl;  de  telle  iortê  que  le  pv^ 
puce  détoché  TÎnl  se  placer  à  la  fcee  inférieure  de 
Torgane-  pour  remplacer  la  paroi  inférieure  de  Vn^ 
rèthre.  Les  deux  bords  saignans  du  prépuee,  anenés 
en  bas  Airent  rapprochés  par  huit  ou  dm  points  dé 
suture  entortillée ,  et  cette  réunion  fut  isolée  par  deux 
incisions  latérales.  * 

c  Le  membre  fut  entouré  de  compresses  Aroides 
pendant  trois  jours;  on  enleva  les  points  de  suture, 
et  la  peau  avait  contracté  les  adhérences  désirées,  ex- 
cepté au  méat  urinaire  oA  un  point  n'avait  pas  soudé 
les  bords  saignans. 

«  Jamais  on  ne  parvint  à  fermer  complètement  cet 
hiatus.  L'état  de  ce  jeune  homme  s'est  beaucoup 
amélioré,  les  urines  étaient  lancées  par  Un  jet  un  peu 
mince  et  l'éjaeulation  se  faisait  sans  donlenrs.  • 

Ce  procédé  appartient  eneore  à  Tauteplastie  par  la 
méthode  française.  Il  consiste  à  faire  une  déperdition 
de  substance  sur  un  c6té  d^  la  fistule  dans  une  asses 
grande  étendue,  et  à  tailler  un  lambeau  quadrilatère 
du  côté  opposé,  en  ayant  soin  de  le  disséquer  de  ma- 
nière &  lui  conserver  tous  ses  élémens  nutritife.  Lss 
incisions  dépasseront  légèrement  les  dimensions  de 
la  fistule.  Le  lambeau  est  ensuite  attiré  sur  la  plaie 
en  le  faisant  glisser  devant  louverlure  fistuleuse qu^il 
doit  boucher.  Plusieurs  points  de  suture  servent  à  le 
fixer  en  place.  Une  sonde  est  placée  dans  la  vessie  et 
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une  douce  compres&ton  est  exercée  sur  le  lambeau. 
M.  Alliot  a  réussi  par  ce  procédé  à  boucher  une 
fistule. 

Voici  Tobservation  telle  qu'elle  a  été  rapportée  dans 
la  Ga%eile  médicale  de  Paris,  1834»  page  348. 

64'  Observation.  —  «  Un  jeune  homme  présentait 
une  ouverture  fistuleuse  vers  le  tiers  inférieur  de  la 
verge.  Je  conseillai  d'abord ,  suivant  le  conseil  des 
auteurs,  l'usage  de  la  sonde,  et  ce  moyen  n'îiyant 
amené  aucun  résultat,  je  recourus  a  la  suture  des 
bords  de  la  fistule,  qui  échoua  également.  Ce  double 
insuccès  me  donna  lieu  à  réfléchir.  La  méthode  de 
Dieffenbach^  qui  consiste  à  inciser  de  chaque  côté, 
parallèlement,  les  tégumens ,  ne  me  parut  pas  devoir 
réussir  davantage;  car  la  peau  est  lâche  dans  ces  ré- 
gions, et  la  cause  des  revers  n'est  pas  dans  le  tiraille* 
ment  de  cet  organe,  ou  dans  la  difficulté  de  le  main- 
tenir en  contact,  mais  de  la  disposition  de  l'urine  à 
s'insinuer  entre  les  lèvres  de  la  plaie,  qui  se  trouve 
sur  son  passage.  Il  me  parut  manifeste  qu'en  éloi- 
gnant du  trajet  de  l'urèthre  la  réunion  de  la  plaie,  on 
en  rendrait  l'adhésion  beaucoup  plus  sûre.  En  con- 
séquence, je  pratiquai  d'un  côté  de  la  fistule  des  in- 
cisions latérales  dépassant  en  haut  et  en  bas  la  fente 
fistuleuse,  et  je  disséquai  la  peau  de  ce  côté,  tandis 
que  de  l'autre  j'en  enlevai  parallèlement  une  poriion 
dans  une  étendue  de  6  à  7  lignes;  reportant  alors 
le  lambeau  flottant  sur  la  surface  dénudée,  je  prati- 
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quai  deux  points  de  suture  l<Hn  de  Turèthre  ;  et  après 
avoir  placé  une  sonde  dans  ié  canal^  j'appliquai  un 
bandage  dont  la  douce  compression  servait  à  main* 
tenir  encore  les  parties  et  à  rendre  le  contacl  plus  in- 
time. Il  ne  survint  aucun  accident.  On  se  contenta 
de  tenir  le  malade  à  -la  diète;  d'arroser  la  verge  d'eau 
froide  durant  trois  à  quatre  jours  et  la  réunion  se  fit 
d'une  manière  solide  et  parfaite  (*).  » 

MM.  Ségalas  et  Ricord  ont  conseillé  d'établir  une 
nouvelle  voie  à  l'urine  avant  de  pratiquer  l'uréthro- 
plastic,  afin  d'avoir  une  nouvelle  issue  qui  permettra, 
à  l'aide  d'une  canule,  de  charrier  les  urines  sans  leur 

(  '  )  Le  fait  que  je  vais  rapporter  milite  encore  en  fa?eur  du  procédé 
de  M.  Alliot,  et  c'est  noème  pour  cela  que  j'ai  cm  devoir»  ici  en  faire 
une  meolion  détaillée.  Il  était  utile  de  rereoir  sur  cette  obeervatioa 
rapportée  très  au  long  dans  le  BulkUn  de  VAcadémie  de  médecine^ 
année  4838  (  t.  n ,  p.  977  ).  Ce  procédé  ingénieux  a  donc  été  généra* 
lise  et  appliqué  à  divers  vices  de  conformation. 

€5*  Observation.  —  Anue  contre  nakare;  iuite  d^une  hernie  avec  gan- 
grène. —  Invagination  d*une  portion  considérable  d'intestin  à  travers 
la  solution  de  continuité.  —  Guérison  à  t'aide  de  VaiUoplastie  ;  —  par 
M.  Bkmdin.  —  c  Un  homme  âgé  de  52  ans,  occupé  aux  travaux  de  la 
caropegae,  portait  depuis  lo«g*temps  une  hernie  inguinale  droite, 
qu'il  maintenait  avec  un  bandage  de  mauvaise  qualité ,  et  qui  n'avait 
jnsque^à  causé  d'autres  aocidens  que  quelques  coliques  peu  persis- 
tantes, lorsqu'il  éprouva,  il  y  a  trois  ans,  tous  les  symptômes  de  l'é- 
tranglement. Il  ne  réclama  tes  soins  du  chirurgien  qui  habite  son  vil- 
lage que  fort  tard,  et  à  une  époque  à  laquelle  la  gangrène  avait  déjà 
frappé  et  les  parties  contenues  dans  la  tumeur,  et  les  couches  mem- 
braneuses qui  recouvraient  celleHsi  ;  Je  réle  de  notre  eonfrère  se  borna 
et  dut  se  borner  à  (avoriser  la  chute  des  eschares  et  Tissue  au-dehors 
des  matières  fécales  accumulées  dans  l'intestin.  Tout  cela  fut  fait  avec 
le  succès  le  plus  complet,  et  au  bout  de  quinze  jours  la  solution  de 
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^ettiier  passag»  a  trtvers  Turéttire,  lU  co»fl^)UiiU  fn 
saeoftd  lieM  4'^^F>}^ter  1m  é}éai4M  4'obU|téraMoq 

cQftLlnv^  éOH  oDuèreiiieiU  détergée,  les  ^cpideiiB  s'<^aien(  graduelle» 
ment  apaisés  et  le  malade  avait  repris  ses  forces  et  sa  gatté  naturelle  ; 
enfin  il  ne  lui  restait  de  la  maladie  qu'une  large  perforation  dans  la 
région  inguinale  droite,  peiforatloa  â  ir#vecs  laquelle  oo  apercevais 
Unit  l'intérieur  du  cœcum  dopt  la  paroi  antérieure  avait  été  détruite, 
et  qui  donnait  passage  à  la  plus  grande  partie,  mais  non  à  la  totalité 
des  fèces. 

f  Le  malade  resta  dan§  cet  état  pendant  frois  anpées  et  n'éprouva 
pas  d'autres  accidens  que  l'issue,  par  Touverture  de  la  solution  de 
continuité ,  qu'une  portion  plus  ou  moins  considérable  d'intestin,  qu'il 
fiiisaii  rentrer  aueai  promplemeni  et  aussi  bien  que  poseible,  en  ga»r 
i)9pt  le  repos  e^  ep  exerçant  une  cpmpressioQ  sur  cette  partie.  K^j 
moins,  à  la  fin  du  mois  de  février  dernier,  à  Toccasion  d*efl*orts  consi- 
dérables, il  sortit  par  l'ouverture  anormale  une  si  grande  quantité 
d'intestin,  que  les  moyens  de  réduction  qee  ce  malbeureui  employait 
lui  -même  ordinairement  n'eurent  aucun  succès,  et  qu'il  réclama  vai-* 
nement  dans  le  même  but  les  secours  de  son  médecin.  Alors,  eflNyé 
du  volume  de  la  tumeur,  inondé  et  souillé  continuellement  par  le  pat- 
sage  des  matières  fécales ,  il  se  décida  à  entreprendre  le  voyage  de 
Paris,  et  vint  du  fond  de  la  Normandie  réclamer  les  secourf  de  notre 
confrère,  M.  P.  Tessier^  qui  nous  l'adressa  à  l'Hôtel-Dieu. 

c  Voici  rétat  dans  lequel  il  se  présenta  A  notre  obeerTatttn  :  tumeur . 
rouge,  muqueuse,  du  volume  des  deux  poings  réunis  etoccupanl^ 
toute  la  région  inguinale  droite  ;  mouvemens  vermiculaires  A  la  sut* 
face  de  cette  tumeur;  ouverture  allongée,  circonscrite  par  deuiL 
lèvres,  et  bien  reconnaistablt  pour  l'ouverture  iléo-eœcale ,  A  la  iNirtia 
interne  et  supérieure  de  la  tumeur;  écoulement  continuel  de  matièree 
féeales  liquides  par  l'ouverture  précédente;  aucune  évacuation  par 
l'anus  naturel ,  amaigrisiement  ceneidérable. 

«  Notre  premier  soin  fut  de  laire  des  tentatives  de  réductioa  de  k 
partie  d*intestiB  invaginée ,  et  noua  y  parvliimea  après  des  effort 
tong-temps  prolongés,  et  une  pression  exercée  d^une  manière  aoet^fnia 
pendant  plusd'mi  quart  d'heure  ;  il  fiit  d'ailleurs  aiaé  de  coMlaAar  que 
nous  ftiisions  ainsi  rentrer  totU  U  9olon  ase0ndmUy  VesrtrémUi  infé^ 
riewre  de  IHlém  éi  la  paiftie  ducœeufn  qui  avait  échappé  à  la  gangrène 
lors  de  Pétrangtottentdela  hernie  i  on  reeoui«t  égalenent  alors  que 
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ftOE  IMirtifli  flMllas  éè  h.  vMgâ,  à  la  gtUM  etUMét  4b 
mUah^î  0t  an  puApuM.  G*«it  par  la  antura  qa^ila  Mi|- 

ro^varlum  ({9  la  pavoi  »bdi^ipj|]#^UM(  ^p^u-prè^circglaireirt  i|Q»lon 
diamètre  était  de  46  lignes;  une  forte  pyrpmide  de  compresses  et  uo 
bandage  en fptcd  fût  appliqué  pour  prévenir  une  noorolle  invagination. 

c  Notre  malade  retira  déjà  de  grsiids  avantages  de  ces  premiers 
soins  :  les  matières  fécales  cessèrent  de  passer  par  Fouverture  anor- 
male, et  rintestin,  retenu  parla  pression  du  bandage,  ne  vint  plus  se 
porter  au-dehors  ;  nous  flme»  construire  un  brayer  à  ressort  très  fort 
et  à  pelote  large>  de  manière  à  produire  une  action  pius  énergique  sur 
les  parties,  et  nous  vîmes  bientôt  Fouverture  subir  un  rétrécissement 
notable  dans  dtfférens  diamètres;  cependant,  au  mois  de  mai)  comme 
elle  avait  encore  retendue  d*une  pièce  de  5  francs,  surtout  comme  elle 
ne  paraissait  pas  susceptible  de  se  rétrécir  davantage,  à  cause  de  la 
perte  de  substance  qu'avaient  subie  les  muscles  et  les  aponévroses  de 
la  paroi  abdominale,  nous  songeâmes  à  la  fenner  an  moyen  de  quelque 
opération  ;  nous  constatâmes  d'abord  que  la  paroi  du  coscum  qui  res- 
tait iiitaele  était  dépourvue  d'éperon,  ou  qu'elle  en  présentait  un  très 
peu  saillant;  de  sorte  que  VêntémUmie  n'était  pas  applicable  à  oe  cas 
particulier  )  puis  après  avoir  avivé  les  lèvrae  de  la  plaie  avec  Phistra- 
ment  tranchant,  nous  les  réunîmes  à  l*aide  tfe  (a  suture  empluméty 
après  avoir  pris  la  précaution  de  placer  au-dessaos  d'elles,  du  cété  de 
rintestia,  un  moroeau  de  ve$$i$  ntiMoirê  de  foiêion  peur  empècber 
les  matières  Mcalee  de  sa  porter  tefs  la  plaie,  de  l'Inrher,  et  4*en  em- 
pêcher la  réunion. 

a  Cette  première  teatativa  f  t  une  deuxième  de  même  aspèoa  a'eu- 
raat  auaiin  suecès  i  al  apièi  quelfues  jours,  la  malade  le  retrouva 
aheolwneal  daat  la  anénia  positioii  ^'aupafavaat 

f  Comprenant  dèaJoft  qu'il  fallait  ampleyer  quelque  chase  de  plas 
que  le  aimpla  avivaaMut  al  la  sutura,  aaua  songalaMS  à  Pauteplattia, 
al  neu^  l^appliq«Amas  da  la  manière  auiaaata  :  un  laariMaa  ifuadrtta- 
tère  formé  de  la  peau  et  d'une  couche  épaisse  da  Ussu  oalkilalra  saus- 
aulanéftil  tatltéati  riaaioiisda  rauvarlara  aoormala;  trob  iaéiiîons 
diMreateaaorvirant  à  sa  droMieriptioa  ;  Time  d-ailaa  était  langeale 
au  lK>rd  iaHériaur  de  l'aanrartura,  h»  daux  «uiffea  dasoaadaîaat  parpaa- 
dioulaifemaaldes  aUrémiléa  da  la  preaiièra.  Cfi  laari^iau  fi|l  dMiéqoé 
deaa  l*étandiia  da  près  da  i  ptHMM»  ^lialiié  adMrfné  |  larégioa 
inguino-crurale  par  un  deaai  1 
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seîllenl  de  maintenir  en  contact  les  lèvres  de  la  fistule 
préalablement  ravivées.  Ces  chirurgiens  d'un  mérite 
reconnu  9  veulent  qu'on  répare  l'uréthre  seulement 
lorsque  le  canal  de  dérivation  est  parraiteroent  éfabli. 
Mes  honorables  habiles  confrères  me  paraissent 


«  Cette  première  partie  de  Topera tion  accomplie,  nous  enlevâmes, 
dans  rétendue  de  3  ligues  environ,  la  peau  qui  recouvrait  les  bords 
supérieur,  interfie  et  externe  de  la  solution  de  continuité  ;  puis,  faisant 
remonter  le  lambeau  au-devant  de  celle-ci,  nous  affrontâmes  ses  bords 
avec  les  parties  précédentes,  plaçant  ainsi  les  points  de  suture  hors  du 
cercle  de  Tanus  contre  nature,  et  ne  faisant  correspondre  à  celui-ci 
que  la  face  saignante  du  lambeau.  Un  linge  enduit  de  cérat,  une 
couche  de  charpie  mollette»  quelques  compresses  et  un  brayer  doux, 
complétèrent  tout  l'appareil  qui  fut  mis  en  usage  après  cette  opéra- 
tion. 

c  Le  quatrième  jour,  le  lambeau  s'était  agglutiné  avec  les  bords  et 
avec  la  partie  antérieure  de  Touverture  en  devant  et  en  dehors  ^  mais 
la  réunion  ne  s'était  pas  opérée  supérieurement  ;  cependant  il  éuilt 
évident  que  si  le  succès  n'était  pas  encore  complet,  il  ne  pouvait 
tarder  à  être  obtenu ,  car  le  lambeau  conservait ,  dès  ce  moment ,  et 
conserva  toujours  sa  position  au-devant  de  rouverture  anormale;  de 
sorte  que  celle^i  était  réduite  à  la  condition  d'une  fente  étroite,  dont 
les  bords  ne  pouvaient  manquer  de  s'agglutiner  avec  facilité. 

«  Notre  attente  efiPectivement  ne  fut  pas  trompée  :  au  bout  de  quinze 
jours,  nous  avivâmes  le  bord  supérieur  du  lambeau  et  la  partie  cor- 
respondante de  l'anus  contre  nature,  et  nous  réanimes  ces  parties  â 
l'aide  de  la  suture  entortillée  ;  cette  fois,  la  réunion  se  fit  presque  par- 
tout; il  ne  resta  plus  que  deux  petits  pertuis>  dont  le  contour,  cauté- 
risé à  plusieurs  reprises  avec  le  nitrate  d'argent,  ne  tarda  pas  à  se 
dcatriser  complètement. 

c  Aujourd'hui  notre  malade  a  son  anus  contre  nature  entièrement 
iermé  par  le  lambeau  que  nous  avons  emprunté  â  la  région  de  l'aine. 
On  sent  très  bien  en  pressant  sur  celui-ci  la  perte  de  substance  consi- 
dérable qu'a  subie  la  paroi  abdominale.  Cette  paroi  est  plus  faible  en 
ce  point  que  partout  ailleurs,  et  toujours  elle  aura  besoin  d'être  Boa- 
tenne  par  la  pelote  d'argent  d'un  brayer.  » 


Digitized  by 


Google 


AUTOPL.  DES  OROANBS  GÉNITAUX  DE  l'hOMME.     157 

avoir  fait  plutôt  de  l'uréthroraphie  que  de  Turéthro- 
plastie.  On  en  jugera  d'ailleurs  par  l'exposé  que  je 
vais  faire  de  leur  procédé. 

s»  Vmédé  de  M.  SégiJM. 

Deux  fois  ce  médecin  Ta  mis  en  usage  avec  succès  ('). 
Chez  r un  de  ses  malades  atteint  d'une  large  perte  de 
substance  de  Turéthre,  M.  Ségalas  profita  d'une  ouver- 
ture située  au  périnée  pour  introduire  une  sonde  de 
gomme  élastique  dans  la  vessie;  puis  il  raviva  les 
lèvres  de  la  fistule  sus-scrotale  et  fit  glisser  la  peau  de 
la  verge  vers  le  scrotum  auquel  elle  fut  fixée  par  sept 
points  de  suture.  L'adhérence  se  fit  sur  les  côtés  et 
non  au  milieu  où  Ton  apercevait  la  bougie  dans  re- 
tendue de  plusieurs  lignes. 

L'opérateur  fut  donc  obligé  d'avoir  recours  de 
nouveau  à  la  suture  entrecoupée  et  à  la  compression 
qui  ne  firent  qu'agrandir  l'ouverture.  H  en  raviva 
les  bords  et  les  réunit  par  la  suture  entortillée.  La 
fistule  se  rétrécit;  mais  Toblitération  ne  se  compléta 
que  par  la  cautérisation.  Après  quinze  mois  de  soins 
le  malade  était  parfaitement  guéri. 

Dans  un  deuxième  cas,  non  moins  remarquable,  il 
s*agit  d'un  enfant  de  six  ans  qui  se  lia  la  verge  avec  un 
fil  lequel  détermina  la  gangrène  d'une  partie  de  Tu- 
réthre  (1  pouce  et  demi  environ). 

Le  27  juillet,  M.  Ségalas  incisa  le  prépuce  sur  la 

(')  Lettre  à  Dieffenbach sur  une  uréthroplasiie.  Paris,  4840,  în-8«. 
—  Mémoiretde  V Académie  de  médecine.  Paris»,  4845,  t.  xi,  p.  \  eisuiv. 
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paroi  rapériéure,  et  l6  2  août  il  (traiiqtia  Vopét2ii{m 
ôe  la  boutontiièrei  Qu6l(]ii66  joura  après,  11  ratifà 
les  lèvres  de  la  fistule  et  le«  fnaiatliit  rdtiniea  par 
six  points  de  suture  entortillée.  La  réunion  se  fit , 
excepté  à  gauche,  oÛ  il  demeura  dné  ouverture  qui 
se  réduisit  â  un  perluis  à  peine  tkible. 

Le  88  oetebre,  cet  oriflde  ayant  paru  oblitéré^  on 
lalMa  rottteKure  périnéale  se  ferttier.  Biais  le  pertuiê 
repartit  et  j^rstista  ayec  tiné  grande  ejHniâtreté. 
M;  Ségalas  ravira  la  p\i\è  en  feisant  tfM  {>erte  de 
substance  et  la  tnatntint  t^éunie  par  la  suture.  Cette 
fois  encore,  la  réunion  fut  incomplète  et  rourertùre 
ne  s'oblitéra  que  par  seconde  Intention;  Le  malade 
(ttt  guéri  après  sept  mois  de  soins. 

4<»  Vvooédé  opémlMe  de  ML  Rioord  (' }. 

Le  3  novembre  4840,  l'opérateur  fit  d'abord  sur 
la  caneiure  d'un  cathéter  introduit  dans  te  canid 
par  la  fistule^  une  incision  de  3  centimèires  en  ar- 
rière du  bulbci  et  par  cette  ouverture  il  glissa  dans 
la  vessie  une  sonde  de  femme  qu'il  fiia  à  denieurei 
une  algalie  en  gomme  élastique  avee  ou  saâs  mandrin 
n'ayant  pu  être  mise  en  place. 

Un  second  temps  de  Topératî^n  eonsîsta  daiM  Tin- 
cision  du  prépuce  sur  sa  face  supérieure;  Cette  inci« 
sion  fut  pratiquée  pour  combattre  le  phymosis  congé* 
niai  dont  le  malade  était  aifecté.  Après  quoi,  le 
chirurgien  raviva  les  bords  de  la  fistule,  détruisit  des 

{')  »ulUHné$r  Académie  de  médMH9,i.yif^.^\  t  va,  p.  n^. 
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*ilbér«iiee9 ,  sflM  toutefois  attaquer  la  tolaKié  da  la 
htiôB  eirculalre.  lA  torfaee  de  la  plaia  n'étaat  plut 
baignée  par  du  aaftg,  M.  Ridord  introduisit  juàe  patile 
sotide  par  lë  néit  urinaire,  elk^  h  pauasant  juafu^à  la 
fde  DouralleiÉent  élabKe,  s'arrêta  i  la  so&de  da 
fe»me^  sana  sortir  par  la  plaie,  tour  compléter  l'opé- 
ration, il  s'agissait  dé  réunir  les  lètres  de  la  fistule  et 
d'en  obtenir  l'agglutiitatioti;  t'est  ce  qui  Ait  tenté  à 
l'aide  de  deux  points  de  suture  entortillée  et  de  deux 
autres  points  de  suture  entraooupée,  alternatiyanient 
disposés^ 

Cette  première  opératioh  n'eut  pas  de  sweés^ 
et  elle  se  eompliqm  d'urétbrite,  d'ak^  et  d*épidi« 
dymite. 

Le  i9  jantier  4841  ^  M .  Ai<ord  (Mratiqua  une  aaooUda 
opération,  après  avoir  graduellement  auparavant  di^ 
laté  l'otfi^ture  périnéale.  Cette  fois^  il  raviva  et  rap« 
proeha  les  lèvres  de  la  plaie  par  quatre  points  de 
suture  entoriillée.  Cette  dernière  opération  fut  suivie 
encore  d*Un  succès  incomplet ,  puisque  deux  petites 
ouvertures  s'établirent  ;  mais  elles  furent  définitive* 
ment  oblitérées  par  la  cautérisation  et  en  touekant 
avec  la  teinture  de  oantharidest 

il  me  reste  à  exposer  le  procédé  qui  m'est  propre 
ra  y  rattachant  quelques  eonsidérationa  sur  les  indi- 
cations et  tes  oontre*indiealions  de  Tautoplastie  uré- 
thrale« 

IndicaiioM.  —  Conire-médicationâ.  —  En  se  pressant 
trop  d'opérer^  sans  avoir  fait  subir  au  malade  les 
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préparations  nécessaires,  on  s'expose  à  échouer  et 
à  causer  des  douleurs  qu'il  faut  toujours  soigneu  sè- 
ment éviter  pour  ne  pas  décourager  le  malade. 

Quoique  cette  infirmité  soit  une  de  celles  pour  la- 
quelle les  malades  récbment  avec  le  plus  d'ardeur  les 
soins  du  chirurgien ,  il  n'est  pas  moins  important 
d'éviter  que  le  patient  ne  perde  le  courage  et  la  rési- 
gnation qui  lui  sont  si  nécessaires  pour  supporter 
l'opération  et  ses  suites. 

Il  faut  s'informer  des  antécédens  du  malade,  visiter 
avec  soin  la  bouche,  les  aines,  la  peau,  etc.,  pour 
s'assurer  s'il  n'y  a  pas  de  stigmates  d'une  ancienne 
affection  syphilitique.  C'est  pour  ne  pas  avoir  suivi  ces 
préceptes  que  j'ai  vu  des  opérations  de  ce  genre 
échouer.  Cette  vérité  n'est-elle  pas  mise  hors  de  doute 
par  une  de  nos  observations?  L'autoplastie  échoua 
deux  fois  de  suite  sur  le  même  individu.  La  troisième 
opération  fut  couronnée  de  succès,  le  virus  ayant  été 
détruit  par  un  traitement  approprié.  Le  virus  syphi- 
litique refusa  donc  à  la  lymphe,  la  plasticité  néces- 
saire pour  que  l'agglutination  se  fit. 

Quelquefois  les  lèvres  de  la  fistule  sont  rouges , 
ramollies,  ulcérées  et  les  parties  environnantes  engor- 
gées. L'opération  est  alors  formellement  contre-indi- 
quée,  et  on  ne  peut  songer  à  la  pratiquer  que  lorsque 
ces  complications  ont  été  vaincues.  D'ailleurs  après 
ces  préparations  l'opéralionest  moins  douloureuse,  et 
on  n'a  pas  Tinquiétude  d'une  sectioir  prématurée  des 
lèvres  de  la  fistule. 
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Il  faut  agir  avec  la  même  prudence  si  Turèthre 
est  irrité,  et  si  la  yessie  est  malade. 

On  doit  encore  retarder  Topération  quand  les  ma* 
lades  sont  affaiblis  par  des  privations,  et  quand  ils  sont 
excités  par  un  long  voyage.  Dans  le  premier  cas,  jls 
ont  besoin  de  nourriture,  et  dans  le  second  d'être 
rafraîchis  par  des  bains,  des  boissons  gazeuses  et  une 
nourriture  légère.  Ce  régime  doit  être  secondé  par 
des  purgatifs. 

Quant  aux  graviers  qui  se  forment  dans  le  trajet  de 
la  fistule  et  dans  Turèthre  lui-même ,  ils  ne  doivent 
pas  être  un  obstacle  à  Furéthroplastie,  car  je  les  ai  vus 
sur  un  des  malades,  dont  je  rapporte  Tobservation, 
cesser  de  se  former,  et  les  urines  reprendre  leur 
limpidité  après  la  guérison  de  la  fistule. 


5*  Vfo«6dé  ém  Pm 

J'ai  d'abord  commencé  par  me  servir  de  l'auto* 
plastic  indienne^  en  empruntant  à  Taine,  à  la  cuisse, 
au  ventre,  un  lambeau  pour  réparer  la  perte  de  sub- 
stance. Mais  j'y  ai  bientôt  renoncé  à  cause  desincon- 
véniens  dont  cette  méthode  est  ici  environnée.  Il  n'en 
a  pas  été  de  même  pour  l'autoplastiepar  déplacement 
qui  m'a  réussi  au-delà  de  toutes  mes  prévisions» 
puisque  j'ai  pu  par  son  secours  réparer  4,  2  et  3 
pouces  de  l'uréthre  sur  des  individus  différons. 

Je  commence  par  dire  que  la  boutonnière  est  inu- 
tile, et  que  dans  les  cas  ou  je  Vui  employée,  elle  n'a 
été  qu'une  complication  grave.  Mon  procédé  porte 
H.  ^ 
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priooipftleineiU  sur  la  nécessité  d'emprunter  un 
lambeau  aux  dépens  du  scrotum ,  de  raviver  large^ 
meol  kl  circonférence  extérieure  et  intérieure  de  la 
listuU,  de  maintenir  les  surfaces  saignattles  en  con- 
tact par  la  suture  entreoQupée,  et  enfin  d'exercer  sur 
les  parties  une  douce  compression  à  Taide  de  Tagaric 
ou  de  bandelettes  agglutinatives  et  d'une  sonde  de 
gomme  élastique  introduite  dans  la  vessie  qui,  tout 
à-la-fois,  sert  de  point  d'appui  et  de  conducteur  aux 
urines. 

Il  est  certain  qu'il  n  est  pas  indifférent  de  preodre 
le  lambeau  dans  tel  ou  tel  point.  En  faisant  glisseri  par 
exemple,  le  prépuce  sur  l'ouverture  accidentelle  »  on 
s'expose  à  tirailler  la  verge  et  à  avoir  un  lambeau  trop 
mince.  En  l'empruntant  à  la  régiou  pubienne,  i 
l'aine,  à  la  cuisse,  l'on  est  obligé  de  le  tordre  sur  son 
pédicule,  d'où  des  iraelioiis  qui  suffisent  pour  détruire 
l'adhérence  pendant  les  mpuvemens  du  tronc.  En 
prenant  le  lambeau  dans  la  région  scrotale  qui  four* 
nit  des  tissus  épais  propres  à  exhaler  de  la  lymphe 
plastique  en  grande  quantité,  on  évite  tous  ces  incon- 
véniens.  Voilà  pourquoi  l'agglutination  s'opère  mieux 
alors  entre  les  surfaces  saignantes  que  lorsque  la 
greffe  a  été  empruntée  aux  parties  contenant  de  la 
graisse  et  partant  très  inflammables.  D'ailleurs  Télas- 
ticité  du  scrotum  permet  de  l'étendre  au-devant  de  la 
fistule,  de  le  déplacer  sans  difficulté^  et  de  prévenir 
des  difformités  consécutives. 

Lorsque  je  pratique  l'autoplastia  uréthrale,  j'enlève 
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Ja  membrane  pyogénique  qui  tapisse  la  trajet  de  I9 
fiscale,  je  retranche  dans  use  certaine  étendoe  4^  Ifi 
peaii  qui  Tenioure,  puis  je  taille  up  lanlieau  quadri- 
latère d'une  largeur  variable,  i  base  cootiiMie  avec 
les  tégumens,  et  dont  le  sommet,  glissé  immédiator 
ment  9u-de?aDt  de  ia  fistule ,  est  fixé  sur  la  sur^K^ 
saignante  par  la  suture  entrecoupée.  Une  sonde  est  ea- 
suite  placée  à  demeure  et  nne  compression  est  exercée 
«fir  ce  lambeau  pour  maintenir  les  surfacse  e» 
cpntactt 

L'p^iiitination  peut  avoir  lieu  dans  toDto  Tétendne 
i^  lambeau  ou  dans  une  partie  seulement,  et  alors  1» 
gnérîson  est  compléiée  par  la  captérisatlon  et  la 
future. 

Tantôt  il  t  sntû  de  déplacer  un  lambeau  quadriU- 
tère  pris  aux  dépens  du  scrotum  seulement ,  et  de  le 
placer  au-devant  de  la  fistule  qu'il  recoi^vre  4^ns  toMte 
son  étendue  et  au*>delà.  Tantôt  il  a  fallu  emprunter  la 
greffe  animale  à  une  grande  partie  de  l'épaisseur  du 
scrotum  qui  se  trouve  soulevé  et  porté  en  avant  en 
^(^asae.  Tantôt  enfin  il  a  fallu,  non^seulement  se  servir 
du  scrotum  à  droite  et  à  gauche,  mais  encore  décoller 
dans  la  même  direction  de  la  peau  de  l'aine,  de  la 
cuisse,  des  pubis  et  de  la  verge.  C'est  de  cette  dor- 
ure manière  que  nous  nous  sommes  comper^  sur 
un  de  nos  malades  qui  avait  plus  de  3  pouces  d'u- 
réthre  de  m^ins,  i  la  suite  d'un  dépôt  urineux  et  de 
gangrène. 

le  dois  insister  sur  l'application  de  la  suture,  et 
44. 
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cela  d'autant  plus  que  c  est  un  point  pratique  très 
important.  Toutes  les  fois  que  je  fixe  mon  lambeau 
sur  la  surface  saignante,  je  me  sers  d'une  aiguille 
courbe,  arrondie,  solide  et  déliée,  et  j'ai  besoin  de 
comprendre  une  assez  grande  quantité  de  tissus  dans 
l'anse 'du  fil,  et  toute  Tépaisscfur  du  lambeau,  ainsi 
qu'une  grande  partie  des  parois  des  lèvres  de  la  listule. 
Tous  les  points  de  suture  doivent  être  placés  et  rangés 
les  uns  auprès  des  autres  avant  que  d'être  serrés.  Ils 
doivent  être  assez  rapprochés  pour  que  l'urine  ne 
puisse  pas  passer,  et  pas  assez  pour  déterminer  une 
inflammation  nuisible  à  l'agglutination.  Il  faut  en  un 
mot  qu'il  n'y  ait  pas  un  excès  de  traumatisme  local. 

Je  ne  terminerai  pas  sans  dire  que  la  compression 
doit  être  exercée  de  préférence  avec  de  l'agaric. 

Les  préceptes  que  je  viens  d'établir  sont  appuyés 
par  des  observations  qui  ne  laisseront,  je  crois,  rien  i 
désirer  sous  le  rapport  des  détails  et  des  résultats.  Les 
faits  qu'elles  contiennent  sont  très  concluans,  suivant 
moi,  pour  établir  que  la  boutonnière  est  une  opéra- 
tion inutile,  et  que  l'autoplastie  par  déplacement, 
telle  que  je  la  propose,  est  eflicace  et  exempte  de  tout 
danger. 

66*  Observation.  —  BéientUm  (C urine*  —  Abcès  un- 
neux.  —  Fistule  urélkrale  de  6  centimètres  détendue.  — 
Autoplastie.  — *  Guérison.  —  Antoine  Gaucher,  âgé 
de  39  ans,  doreur  sur  métaux,  entra  à  Thôpilal  Saint- 
Louis  pour  y   recevoir  uies  soins  le  29  juin  1844. 
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Depuis  long- temps  Gaucher  était  atteint  d*un  rétrécis- 
sement uréthral,  suite  de  Mennorrhagies  contractées  à 
diverses  époques.  Le  15  juin  4844,  le  rétrécissement 
devint  si  violent  que  le  malade  ne  put  uriner  que 
goutte  à  goutte  et  avec  des  envies  fréquemment  renou- 
velées. L*étroitesse  du  canal  n*ayant  pas  perinis  l'in- 
troduction d'une  sonde  excessivement  fine,  la  réten- 
lion  d*urine  devint  complète  ;  et  alors  il  se  fit  une 
crevasse  à  Turèthre  au-devant  de  la  racine  des  bourses» 
c'est-à  dire  en  arriére  du  rétrécissement,  et  Turine 
dés-lors  s'échappa  avec  violence,  s'infiltra  dans  toute 
la  moitié  gauche  du  scrotum,  le  long  de  la  paroi  infé- 
rieure de  l'urèthre,  ainsi  que  dans  le  tissu  cellulaire 
graisseux  situé  à  gauche  du  ligament  suspenseur  de 
la  verge  et  au-devant  de  la  branche  horizontale  des 
pubîs.du  même  c6té. 

Voici  quel  était  l'état  du  malade  quand  il  fut  apporté 
à  l'hôpital  le  29  juin. 

Le  scrotum  et  la  verge  avaient  pris  un  développe- 
ment anormal  considérable.  La  peau  était  lisse,  ten- 
due ;  par  la  pression  on  distinguait  une  fluctuation 
obscure  dans  toute  la' moitié  gauche  du  scrotum,  et 
la  percussion  fournissait  un  son  clair  dans  quelques 
endroits.  Cette  sonorité  était  due  à  des  gaz.  La  peau 
qui  recouvrait  la  tumeur  était  complètement  insen* 
sible;  la  vessie  était  encore  distendue  par  l'urine,  et 
ce  ne  fut,  en  effet,  qu  après  avoir  pratiqué  des  inci- 
sions sur  le  scrotum  qu'elle  se  vida  complètement. 

Cette  tumeur  avait  amené  un  trouble  fonctionnel 
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grave  :  là  peùu  était  couverte  de  sueurs  rendant  tiiiô 
èdeut"  urineUse  manifeste.  Il  existait  une  soif  ardente  : 
h  îangûeétait  séché,  et Tair  expiré  répandait  la  tnèthè 
bûeixr  ^ue  celle  des  sueurs.  Le  malade  avait  complè- 
tement perdu  eénnais^ance  :  il  était  dans  un  élat 
d'agitation  et  de  délire  continuel. 

Des  incisions  profondes  et  étendues  furent  prati- 
quées dans  répaisseur  du  scrotum  ;  elles  donnèrent 
issue  à  une  grande  quantité  de  pus,  mélangé  d'urine 
et  de  gaî  :  un  phymosis  dont  le  malade  était  en  même 
temps  atfeclé  fut  opéré  par  une  incision  parallèle  au 
frein  de  la  verge,  et  facilita  Tinlroduction  de  la  sonde. 
Des  lambeaux  gangrenés  se  détachèrent  du  scrotum, 
de  la  moitié  gauche  de  la  verge  et  de  la  région  ingui- 
nale; il  se  fil  une  perte  de  substance  considérable. 

Cependant  les  symptômes  généraux  graves  qui 
existaient  d'abord  avaient  disparu  :  Tappétit  revint  et 
le  malade  reprit  des  forces. 

Lorsque  Pélimination  des  parties  mortifiées  fut 
accomplie,  des  bourgeons  charnus  se  développèrent, 
la  plaie  àe  détefgeii,  et  un  travail  de  réparation  s'opéra 
activement. 

Il  existait  encore  une  perte  de  substance  occupant 
principalement  la  moitié  gauche  de  la  verge,  se  prolon-- 
géant  de  3  oti  4  centimètres  sur  le  scrotum,  et  dans 
une  étendue  à-peu-près  égale  dans  la  région  inguinale 
gauche.  Le  prépuce  portait  la  trace  de  Tincision  ftiite 
pout*  remédier  au  phymosis  dont  le  malade  était 
affecté;  les  deux  lèvres  de  Tincision  sont  demeurées 
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écartées  en  manière  dWeilles.  A  un  centimètre  au* 
dessous  du  gland  commençait  une  perte  de  substance, 
dirigée  de  droite  à  gauche  vers  le  scrotum ,  de  sorte 
que  les  tégumens  sont  détruits  dans  toute  la  partie 
inférieure  gauche  de  Turéthre;  les  bords  de  celte 
plaie  -sont  indurés  et  formés  par  un  tissu  fibreux  ci- 
catriciel ;  son  fond  est  occupé  par  la  paroi  supérieure 
de  Turèthre,  mise  à  découTcrt  par  la  destruction  des 
autres  parois  de  ce  canal,  et  formant  une  saillie  allon- 
gée qui  présente  tous  les  caractères  d'une  muqueuse 
tuméfiée  et  fongueuse.  La  longueur  de  cette  déchi« 
rure  est  de  7  ou  8  centimètres  ;  elle  s'étend  de 
la  couronne  du  gland  à  la  racine  de  fa  terge  :  en  ce 
dernier  point,  le  canal  est  disposé  en  forme  d'en- 
tonnoir. 

Maintenant  que  la  description  a  été  donnée  aussi 
complète  que  possible  de  la  perte  de  substance,  éprou- 
vée par  l'urèthre,  et  que  l'énoncé  a  été  feit  des  restes 
de  ce  conduit,  il  importe  avant  d^aller  plus  loin,  de 
dire  que  la  perte  de  substance  se  prolongeait  en  bas 
sous  forme  de  gouttière,  au-dessous  de  l'entonnoir 
formé  par  l'urèthre,  et  qu'une  seconde  gouttière  pro- 
fonde commençant  vers  la  branche  horizontale  des 
pubis,  venait  se  terminer  &  angle  droit  dans  la  gout- 
tière uréthrale:  à  gauche,  le  scrotum  avait  été  presque 
entièrement  détruit  par  la  gangrène,  et  le  testicule  se 
trouvait  refoulé  dans  le  conduit  inguinal. 

En  passant  une  sonde  par  le  méat  urinaireion  recon- 
naît que  toute  la  partie  de  oe  eanai  qui  lf»verse  le 
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gland,  au-dessous  duquel  commence  la  rupture  qui 
vient  d*étre  décrite,  a  été  conservée  ('). 

11  était  évident  qu'en  abandonnant  à  la  nature  une 
pareille  altération,  on  ne  pouvait  que  craindre  de 
nouveaux  accidens,  Tatrophie  complète  de  la  verge  : 
le  malade  se  trouvait  d^ailleurs  affecté  d'une  infirmité 
dégoûtante  qui  l'exposait  à  des  excoriations  des  par- 
ties génitales,  à  des  callosités,  etc.  U  nous  parut  donc 
nécessaire  de  remédier  à  une  lésion  aussi  grave,  en 
réparant  la  perte  de  substance  par  un  lambeau  auto- 
plastique. Mais  avant  deprocéderà  cette  opération,  je 
voulus  réduire  la  plaie  à  ses  conditions  les  plus  sim- 
ples, et  cela  en  la  réduisant  à  [état  d^un  smple  canal, 
en  commençant  par  réunir  les  plaies  secondaires.  Je 
ravivni  donc  les  deux  gouttières  en  ébarbant  leurs 
lèvres  qui  devinrent  saignantes  et  purent  être  mises  en 
contact  par  la  suture  à  points  séparés  :  la  réunion  fut 
obtenue.  11  ne  restait  donc  plus  qu'à  réparer  la  perte 
de  substance  faite  aux  parois  de  l'urèthre,  et  c'est  ce 
que  je  fis  à  l'aide  d'un  lambeau  taillé  aux  dépens  du 
côté  droit  Hu  scrotum,  de  la  peau  de  la  verge  et  du 
prépuce.  Cette  autoplastie  fut  pratiquée  le  A  octo- 
bre i844  de  la  manière  suivante» 

Le  malade  étant  couché  sur  le  dos ,  les  cuisses  por- 
tées dans  l'abduction  et  fléchies  sur  le  bassin,  je  pro- 
cédai à  Tavivement  du  tissu  fibreux  cicatriciel  qui 
borde  la  solution  de  continuité.  Cet  avivemont  a  lieu 

(  '  )  On  pourra  avoir  une  idée  de  Tallération ,  en  conàultant  la 
figure  (plmhche  ru  de  VaUas  )  qui  représente  celte  lésion. 
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dans  répaisseur  d'un  centimèlre  enyiron ,  et  tout  au- 
tour  de  la  perte  de  substance.  Le  second  temps  de 
Topération  consista  dans  la  dissection  d'un  lambeau 
emprunté  en  haut  à  la  peau  du  côté  droit  de  hi  verge 
et  de  sa  face  dorsale ,  en  bas  à  la  peau  du  scrotum. 
Ce  lambeau  est  circonscrit  supérieurement  et  infé* 
rieuremenl  par  deux  incisions  transversales  à  Taxe  de 
la  verge,  en  dedans  sa  limite  est  formée  par  le  bord 
droit  de  la  solution  de  continuité  deTurèthre.  Ce  lam- 
beau de  forme  quadrilatère  est  largement  disséqué 
jusqu'à  sa  base,  puis  attiré  en  dedans  et  mis  en  con- 
tact avec  le  bord  gauche  de  la  solution  de  continuité 
de  TuréUire.  Pour  faciliter  ce  rapprochement,  je  dus 
disséquer  dans  une  petite  étendue  le  bord  gauche  de 
la  fistule  uréthrale,  et  faire  sur  le  côté  droit  du  scro- 
tum et  dans  l'aine  correspondante  une  incision  inté- 
ressant les  couches  les  plus  superficielles  du  derme  de 
ces  régions.  Je  complétai  l'opération  par  quinze  points 
de  suture  à  points  séparés ,  destinés  à  maintenir  le  . 
lambeau  en  contact  supérieurement  avec  la  peau  de  la 
verge,  infériourement avec  le  scrotum. 

La  verge  est  maintenue  relevée  après  l'opération  ; 
une  sonde  est  placée  dans  Turèthre,  une  compression 
légère  est  exercée  sur  les  côtés  du  lambeau  ;  le  ma- 
lade garde  le  repos  le  plus  complet,  les  cuisses  étant 
mises  dans  Tadduction. 

Le  7,  les  tégumens  de  la  verge  s'étant  tuméfiés,  il 
fallut  couper  quelques  points  de  suture  qui  tirail- 
laient le  lambeau  et  commençaient  à  en  opérer  la  sec- 
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tion.  Le  lendemain,  les  autres  points  de  sutare  ftirent 
enlevés  (dnt  sur  la  Terge  qu^en  bas  sur  le  scrotum.  La 
sonde  tenue  fermée  est  ouverte  toutes  les  heures  pour 
donner  issue  à  T urine;  il  ne  s'en  écoule  pas  entre  ta 
sonde  et  le  canal.  Repos  absolu ,  sommeil  paisible;  le 
lambeau  se  maintient  en  place ,  il  y  a  très  peu  de  pus 
entre  les  lèvres  de  la  plaie. 

Le  8,  on  remarque  pour  la  première  fois  une  so- 
lution de  continuité  à  la  partie  inférieure  du  lam- 
beau :  à  travers  cette  petite  ouverture  on  distingue 
la  sonde  avec  sa  couleur  noirâtre  (pansement  à  plat, 
compression  latérale  et  d*avant  en  arrière). 

Le  10 ,  à  Tangle  inférieur  de  la  plaie,  là  où  la  réu- 
nion immédiate  avait  manqué ,  on  voit  des  bourgeons 
charnus  qui  viennent  remplir  cet  orifice;  partout  ail- 
leurs le  lambeau  est  complètement  réuni. 

Les  bourgeons  charnus  continuent  â  se  développer  ; 
le  14,  ta  sonde  est  remplacée  pour  la  première  fols  : 
un  peu  de  pus  est  encore  fourni  par  le  petit  orifice  fis- 
tuleux  qui  se  trouve  à  Tunion  du  scrotum  avec  la  verge  : 
du  pus  s'écoule  également  par  le  méat  urinaire. 

Vers  ta  fin  d'octobre,  la  petite  plaie  étant  complè- 
tement fermée ,  la  sonde  fut  retirée  définitivement  de 
Turèlbre.  La  cicatrice  est  bien  organisée;  le  lambeau 
fortement  adhérent  dans  toute  ta  circonférence,  ferme 
toute  issue  à  l'urine  qui  s'écoule  en  totalité  paf  le 
méat  urinaire. 

Lorsque  Gaucher  quitta  l'hôpital  Saint- Louis,  le 
12  novembre,  il  était  dans  t*état  suivant  :  verge  plus 
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eoarte  qtf  à  Pordinâiré ,  tenue  inclinée  vers  le  scro- 
tum et  maintenue  par  les  cicatrices  du  lambeau  *. 
gland  ineomplétement  recouvert  par  le  prépuce  ;  sa 
partie  inférieure  est  i  nu.  Au-dessous  dd  gland , 
cicatrice  transversale  qui  marque  f union  du  bord 
snpérietir  du  lambeau;  la  face  inférieure  de  la  verge 
présente  une  cicatrice  longitudinale  placée  à  gauche 
de  la  ligne  médiane.  Sur  le  côté  gauche  de  la  verge  et 
du  scrotum  existe  une  large  rigole  formée  parla  perte 
de  substance  et  la  cicatrice  qui  en  est  résultée.  La 
moitié  gauehe  du  scrotum  a  été  presque  entièrement 
détruite ,  et  le  testicule  qu'elle  contenait  est  remonté 
dans  le  pli  de  Taine.  Au-dessous  de  la  verge  dépres^ 
Aion  proibnde  qui  a  pendant  quelque  temps  été  fistu-» 
leuse  et  trace  de  l'union  du  lambeau  avec  le  scrotum. 
Le  lambeau  autoplastique  est  parfaitement  limité  par 
les  lignes  qui  indiquent  sa  réunion  avec  les  parties 
voisines.  Il  n'y  a  qu'avec  le  scrotum  qxxe  cette  unioù 
est  difliclle  i  constater. 

67*  ObtenMioH.  —  Dépôt  mineux.  —  FUtule  ttré^ 
ihrale  avec  perte  de  suhêtmcê.—ûomplicatUm  ê^philUkfue. 
— *  Auiaplaêiie.  —  ÔHériêon.  —  Le  6  novembre  iS48, 
le  nonïmé  Duviviez,  Sgé  de  35  ans,  ckapelier,  né  à 
Lille,  est  entré  à  l'hôpital  Saint-Louis  (salle  Saint* 
Augustin ,  ft*  81),  pour  être  traité  d'une  fistule  uré- 
thrale.  Cet  bomtne  s'était  toujours  bien  porté,  lors- 
qu'au mois  de  décembre  1838^  il  eonlracta  une 
«6au4eptèse  à  Anvers.  Il  prétend  que  cet  ^(^oufemeM 
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ne  fut  accompagné  d'aucun  chancre  apparent,  et  ne 
le  força  pas  même  à  inlerrompre  son  service  militaire; 
A  Ten  croire  même,  Técoulement  se  serait  brusque- 
ment arrêté  au  bout  de  quatre  ou  cinq  jours ,  sous 
rinfluencede  Tingestion  d'un  verre  d'eau-de-vie  dans 
lequel  il  avait  délayé  la  poudre  d'une  oartouolie. 

Quatre  ou  cinq  jours  après,  l'administration  de  ce 
singulier  breuvage,  Duviviez  revit  des  femmes  sans 
douleur,  urina  sans  difficulté,  et  depuis  lors  il  a  mené 
la  vie  de  garnison  pendant  près  de  deux  ans  sans 
éprouver  d'incommodité  d'aucune  espèce.  Ce  n'est 
que  vers  la  fm  de  1835  qu'il  s'est  aperçu  qu'il  uri- 
nait avec  difficulté ,  et  parfois  même  avec  une  sensa* 
tion  de  cuisson  assez  vive.  Il  ne  pense  pas  que  ce 
changement  dans  son  état  ait  eu  pour  cause  une  nou* 
velle  infection  blennorrhagique;  car  il  n'a  jamais 
aperçu  d'indice  d'écoulement,  ni  aucun  autre  symp- 
tôme vénérien. 

En  4836 ,  il  fut  licencié ,  retourna  dans  son  pays 
nalal  où  il  exerça  pendant  deux  ans  son  état  de  cha- 
pelier ,  buvant  et  fatiguant  beaucoup ,  ayant  de  fré- 
quens  rapports  avec  les  femmes;  mais  continuant 
toujours  à  uriner  avec  difficulté  et  douleur,  et  souf** 
frant  même  pendant  l'érection  et  encore  plus  pen- 
dant le  coït. 

En  4838,  il  quitta  son  état  pour  prendre  l'emploi 
de  courtier,  et  dans  ses  nouvelles  occupations  il  eut 
plus  que  jamais  l'occasion  de  boire  des  liqueurs  fortes, 
de  la  bière,  du  genièvre,  et  surtout  de  l'eau-de^vie; 
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aussi  la  difficulté  d'uriner,  les  douleurs  qui  accom- 
paguaientla  miction,  Térectionet  le  coit,  s'accrurent- 
elles  de  plus  en  plus.  Enfin,  au  mois  de  décenabre 
4839,  Duviviez  fut  pris  tout-à-coup  de  rétention  d'u- 
rine. Il  consulta  d'abord  un  médecin  qui  lui  fit  appli- 
quer sii  sangsues  sur  fe  scrotum  et  prendre  des  bains  de 
siège  tièdes.  Ces  moyens  ne  produisirent  aucun  effet. 
Le  ventre  continua  à  s'enfler  et  devint  de  plus  en 
plus  douloureux,  le  scrotum  et  la  verge  se  tumé- 
fièrent aussi,  ei  au  bout  de  quelques  jours,  Duviviez 
entra  à  l'hôpital  de  Lille ,  en  proie  aux  plus  vives 
souffrances.  Il  fut  placé  d'abord  dans  un  bain  pro- 
longé, et  le  lendemain  on  pratiqua  le  cathétérisme 
avec  une  sonde  d'argent,  dont  l'introduction  fut  très 
difficile,  et  s'accompagna  d'écoulement  de  sang.  Cette 
sonde  fut  maintenue  environ  huit  jours  en  place.  Re- 
tirée au  bout  de  ce  temps ,  le  malade  urina  pendant 
un  jour  sans  le  secours  du  cathétérisme;  mais  on  fut 
obligé  d'y  revenir  le  lendemain.  Une  sonde  en  gomme 
élastique  fut  alors  placée  à  demeure  dans  le  canal; 
mais  au  bout  d'une  semaine  environ  ,  le  séjour  de 
cette  sonde  devint  douloureux  et  finit  par  être  into- 
lérable :  elle  fut  retirée  après  quinze  jours  de  domi- 
cile dans  le  canal ,  et  ne  sortit  pas  intacte.  La  couche 
de  gomme  qui  enduit  le  cylindre  de  toile  demeura 
dans  l'intérieur  de  Turèthre ,  et  ne  fut  évacuée  que 
peu-à-peu,  par  fragmcns,  lors(|ue  le  malade  urinait  : 
il  prétend  qu'il  a  rendu  de  ces  lambeaux  pendant  plus 
de  six  mois. 
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Cendant  1»  teniûoD  douloureuse  du  |M»-vedtra , 
ainsi  qu0  la  tuméfaciion  des  parties  géuitates  n'a« 
vaient  pas  cessé;  le  malade  fui  hissé  pendant  trois 
ou  quatre  jours  sans  soude ,  et  pendant  ee  temps  il 
winait  peu»  lUCticilenienti  et  seulement  lorsqu'il  était 
danslebaiUf 

Le  sixième  joor^  une  sonde  métallique  fut  de  nou- 
veau introduite  dans  rurètbre;  mais  aii  lieu  de  euifre 
la  direction  de  ce  canal ,  elle  s'arrêta  dans  la  portion 
liaverneuse.  A  ce  niveau ,  les  parois  du  eanal  étaient 
tellement  enflammées  et  ramollies,  que  tandis  que  le 
chirurgien  pressait  assea  fortement  pour  franchir 
Tobitacle,  le  bec  de  la  sonde  rompit  la  parpi  uréthrale 
et  sortit  par  là. 

Après  cet  accident  ^  une  sonde  de  moindre  calibre 
a  été  placée  et  est  arrivée  dans  la  vessie }  l'urine  ayant 
été  évacuée,  la  première  sonde  a  été  reprise  et  a  pu 
parcourir  toute  Télendue  de  Turéibre.  La  solution  de 
continuité  fut  pansée  simplement  avec  de  la  charpie 
oératée.  La  sonde,  au  lieu  d'être  laissée  à  demeure 
dans  le  canal ,  fut  abandonnée  au  malade  qui  se  fon- 
dait lui-même,  lorsque  le  besoin  d'uriner  se  faîsaît 
sentir.  L'urine  ne  sortait  plus  seulement  psr  la  sonde  : 
u»e  partie  s'échappait  toujours  entre  celle-ci  et  ie 
canal,  et  sortait  par  l'ouverture  accidentelle.  Les  bords 
de  celle-ci  furent  cautérisés  plusieurs  fois  avec  le  ni- 
trate d'argent,  et  le  malade  assure  que  ces  cautérisa- 
tions ne  servaient  qu'à  l'élargir.  Quoi  qu'il  en  soit , 
les  parties  se  désenflèrent  peu-à-peu  y  et  revinrent  à 
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r^t  9ormiI.  Le  naltda  finit  piur  uriner  unrn  sm^, 
et  il  sortit  de  rbdpital  apr^  quatre  mois  de  s^|oiif 
af ec  une  fistule  uréthrale  présentant  les  loftiios  carac- 
tères que  ceux  qu'elle  offre  aujoiuril'hui. 

A  celte  époque  il  urinait  sans  trop  de  difficulté,  Vnh 
fine  sériait  tn  grande  partie  par  le  méat  urioaire,  et 
en  partie  par  l'ouverture  fistuleuse.  11  reprit  son  mé- 
tier de  courtier»  se  remit  bientôt  à  boire  avec  U  méma 
intensité  et  à  fréquenter  les  femmes.  L'érection  et  la 
coït  n'étaient  cependant  pas  en  général  sans  don-» 
leur.  Depuis  cette  époque ,  Duviviez  a  été  plusieurs 
fiais  atteint  de  rétentions  d'urine  et  forcé  de  rentrer 
à  l'hôpital.  Ces  accidens  survenaient  à  la  suite  d'ex- 
cès :  au  bout  de  quelques  jo^rs  ils  s«  dissipaient,  et 
le  malade  reprenait  sa  vie  aoooutumée. 

Au  mpis  de  juillet  18i3,  il  eut  des  rapports  avec 
une  fille  publique»  el  huit  jours  après,  il  s'aperçut 
que  des  chancres  s'étaient  développés  autour  du  gland 
et  sur  la  pean  de  la  verge.  En  même  temps  un  écou* 
lemeiit  de  liquide  jaune ,  épais  ;  mais  peu  abondant, 
parut  à  la- fois  par  le  méat  urinaire  et  par  l'ouverture 
fistuleuse  de  l'urètbre.  Quelques  jours  après,  une 
éruption  se  <^lara  au  front»  aux  épaules,  et  en* 
vahit  bientôt  tout  le  corps.  4u  bout  de  peu  de 
temps  des  maux  de  gorge  se  joignirent  à  ces  s>nip* 
tomes,  et  le  malade  se  décida  k  venir  se  faire  soigner 
à  Paris. 

A  son  entrée  dans  mon  service  il  était  dans  l'état 
suivant  :  la  fiice  et  les  membres  sont  eeuverts  de 
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taches  et  de  tubercules  syphilitiques.   Sur  le  dos 
plusieurs  de  ces  tubercules  sont  ulcérés. 

Le  malade  a  de  l'appétit,  dort  bien,  et  n'éprouve 
qu'un  peu  de  mal  de  gorge.  Pas  de  traces  d'ulcéra- 
tions dans  Tarrière-gorge,  ni  sur  le  voile  du  palais. 
La  verge  est  volumineuse  et  même  hors  l'état  d'érec- 
tion,  elle  garde  une  certaine  dureté,  surtout  vers  la 
partie  inférieure  et  au  niveau  de  la  fistule  uréthrale. 
Celle-ci  siège  sur  la  ligne  médiane,  c'est-à-dire  à  la 
réunion  à-peu-près  des  deux  tiers  antérieurs  avec  le 
tiers  postérieur  de  la  verge.  Sa  direction  est  à-peu- 
près  rectiligne,  elle  empiète  seulement  un  peu  sur  le 
côté  gauche  où  elle  a  un  centimètre  de  largeur.  Sa 
longueur  est  de  2  centimètres  et  demi ,  ses  bords 
sont  arrondis  et  indurés. 

Autour  de  cet  orifice,  on  voit  encore  la  trace  de  trois 
petits  chancres  incomplètement  cicatrisés.  On  en  voit 
deux  autres  sur  la  peau  du  prépuce.  En  pressant  sur 
l'urèthre  en  arrière  de  la  fistule,  on  fait  sortir  une 
goutte  de  liquide  jaune  et  épais.  On  obtient  le  même 
résultat  en  pressant  sur  le  gland. 

Dès  le  surlendemain  de  son  entrée  à  l'hôpital ,  le 
malade  est  soumis  au  traitement  suivant  :  chaque 
jour  une  pilule  de  5  centigrammes  de  proto-iodure 
de  mercure  est  administrée. 

Au  bout  d'environ  une  semaine  les  tubercules  sy- 
philitiques ont  commencé  à  s'affaisser,  et  au  bout 
de  seize  à  dix-sept  jours  les  gencives  ont  commencé  à 
devenir  malades  et  la  salivation  s'est  manifestée.  Les 
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pilules  ont  été  supprimées  le  27  novembre,  et  on  a 
donné  au  malade  un  gargarisme  astringent. 

A  cette  époque,  à  la  place  des  tubercules ,  il  ne 
restait  que  des  taches  légèrement  cuivreuses  :  les 
traces  de  chancres  sur  la  verge  avaient  complètement 
disparu. 

Le  samedi  3  décembre,  je  procédai  de  la  manière 
suivante,  à  la  réparation  de  la  perte  de  substance  de 
Furèthre. 

Les  bords  de  l'ouverture  fistuleuse  étant  indurés, 
je  réséquai  d'abord  avec  le  bistouri  une  couche  très 
mince  de  tissu  sur  tout  le  pourtour  de  cet  orifice, 
puis  j'avivai  en  enlevant  la  peau  dans  une  étendue 
de  4  à  5  millimètres  sur  toute  la  circonférence  de 
la  fistule.  Ayant  ainsi  obtenu  une  surface  saignante 
d'un  centimètre  et  demi  environ  de  largeur  et  de  2 
centimètres  de  longueur,  surface  dont  le  centre  est 
occupé  par  la  fistule,  je  découpai  au-dessous  et  en 
arrière  de  cette  surface,  entre  elle  et  la  racine  de 
la  verge,  un  lambeau  de  même  forme  et  de  même 
dimension  ;  lorsque  ce  lambeau  fut  disséqué,  je  Fat* 
tirai  sur  la  surface  saignante,  et  l'y  fixai  à  l'aide  de 
dix  points  de  suture,  pratiqués  avec  des  aiguilles  très 
fines. 

Cette  opération  exécutée  avec  rapidité,  supportée 
avec  un  grand  courage,  ne  donna  lieu  qu'à  un  faible 
écoulement  de  sang.  Une  sonde  de  gros  calibre  fut  placée 
à  demeure  dans  l'urèthre;  un  linge  cératé  et  un  plu- 
masseau  de  diarpie  trempé  dans  de  Teau  de  guimauve 
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froide,  furent  appliqués  sur  le  Heu  de  ropération  ;  le 
tout  fut  assujetti  à  l'aide  d'une  Longue  bandelette  de 
diachylon  gommé.  Pour  prévenir  le  contact  de  l'urine 
qui  aurait  pu  suinter  par  l'orince  de  la  sonde,  je  fis 
passer  celle-^ci  à  travers  un  morceau  de  toile  cirée 
destiné  à  envelopper  les  organes  malades. 

Pas  de  ûèyre  pendant  la  journée  ;  le  soir  et  la 
nuit  plusieurs  érectipqs  ont  lieu  ;  le  malade  les  &it 
cesser  par  des  ablutions  d'eau  froide. 

jLe  10,  môme  état  :  l'urine  passe  par  la  «onde,  et 
ne  parait  pas  s'échapper  par  la  plaie. 

Le  11,  le  malade  se  sent  moins  bien}  U  a  peu 
dormi. 

Le  12,  le  pouls  est  fébrile,  la  langue  blandie,  le 
malade  se  trouve  très  mal  dans  son  lit  qui  n'a  pas  été 
foit  depuis  l'opération»  On  le  change  avec  précauli(m* 
—  Deux  pansemens  dans  la  journée* 

Le  13,  il  y  a  encore  de  la  ^lèvr^•  La  plus  grande 
partie  des  points  de  suture  est  tombée;  il  ne  parait 
pas  y  avoir  d'adhésiop  formée.  On  voit  un  peu  de 
rougeur  qui  remonte  sur  l'aine  gauche,  à<*peu-près 
i^ifivant  la  direction  4e  la  bandelette  agglutinative  qui 
servait  à  fixer  les  pièces  du  pansement. 

Le  14,  tous  les  points  de  suture  sont  détachés  par 
suite  de  ]' ulcération  de  la  peau  voisina  de  la  fistule. 
Les  points  de  suture  du  lambeau  ont  au  contraire 
résisté  et  le  fil  demeure  encore  dans  ^q  épaisseur. 

Le  15,  le  malade  ayant  fait  des  ^fforta  pour  aller  à 
la  selle,  une  certaine  quantité  d«  saqg  «st  sortie  par 
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la  plaie  de  Turéthre.  Dans  la  nuit  du  15  au  16,  il  a  re- 
tiré involontairement,  dit-il,  et  pendant  son  sommeil, 
la  sonde.  Une  nouvelle  algalie  e$t  introduite. 

Le  16,  le  lambeau  fsst  de  nouveau  mis  en  contact 
avec  les  parties  voisines  de  la  fistule,  à  l'aide  de  trois 
points  de  suiure  entortillée. 

Le  18,  les  trois  points  de  suture  sont  encore 
tombés. 

Le  21,  ayant  avivé  de  nouveau  les  bords  du  lam- 
beau, et  les  ayant  égalisés  avec  les  ciseaux,  je  les  réu* 
nis  pour  la  troisième  fois  avec  la  peau  voisine  de  la 
fistule,  à  Taide  de  trois  points  de  suture  pratiqués  avec 
nne  îiiguille  courbe  très  fine.  Le  réunion  ne  put  être 
obtenue* 

7  janvier  1844.  Le  malade  fut  soumis  à  une  nou-» 
velle  opération.  Ayant  avivé  les  bords  de  rorifice  fis- 
tuleux,  je  taillai  à  gaucbe  de  la  verge,  sur  la  racine 
des  bourses  et  en  remontant  vers  le  pli  de  Taine,  uo 
lambeau  triangulaire  dont  le  pédicule  s^arréta  un  pei} 
en  dehors  et  au-dessous  de  la  fistule.  Ce  lambeau  fut 
retourné  et  maintenu  sur  la  fistule  au  moyen  de  sept 
points  de  suture.  Le  quatrième  jour  les  sutures  tom-^ 
bèrent,  le  lambeau  se  décolla,  T urine  filtra  entre  les 
surfaces  et  mouilla  Tappareil. 

Le  14,  trois  nouveaux  points  de  suture  sen( 
appliqués  pour  rattacher  le  lambeau  :  la  plaie  fournit 
beaucoup  de  suppuration. 

Le  17,  les  ligatures  ont  coupé  la  peau,  on  se  borne 
i  comprimer  le  lambeau  ai|  moyen  de  tampon* 
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d'agaric  pour  amener  une  réunion  par  seconde  in- 
tention. 

Le  20 ,  trois  jours  s' étant  écoulés ,  il  n*y  a  aucun 
changement;  le  lambeau  n'offre  aucune  adhérence 
avec  l'ouverture  fistuleuse.  Il  commence  à  se  reco- 
quiller  sur  lui-même.  En  même  temps  la  plaie  se 
recouvre  de  bourgeons  que  l'on  excise.  On  réunit 
encore  avec  deux  épingles  deux  points  opposés  des 
surfaces  susceptibles  d'agglutination.  La  verge  étant 
relevée  sur  l'abdomen,  une  compression  directe  est 
exercée. 

Le  28,  pendant  plusieurs  jours  l'urine  n'a  pas  tra- 
versé la  plaie.  Le  lambeau  est  néanmoins  de  nouveau 
détaché,  roulé  sur  lui-môme  et  presque  entièrement 
recouvert  d'une  membrane  de  cicatrice.  Les  bords  de 
l'oriûce  uréthral  sont  durs^  calleux,  résistent  au  tran- 
chant du  bistouri.  J'avive  de  nouveau  les  plaies,  je 
place  plusieurs  points  de  suture,  et  j'exerce  une  com- 
pression directe. 

A  février.  Le  !•'  et  le  4  février,  les  choses  persis- 
tent dans  le  même  état  :  de  nouvelles  sutures  sont 
appliquées. 

Le  7  février,  de  nouvelles  syphilides  se  montrent 
à  la  face  et  sur  presque  tout  le  corps.  Je  reprends 
le  traitement  anti-syphiliiique.  Les  plaies  sont  pansées 
h  plat  :  j'abandonne  toute  idée  de  réunion. 

21  mars.  L'éruption  syphilitique  a  disparu.  Le  ma- 
lade ayant  été  préparé  par  des  bains  et  des  laxatifs,  je 
procède  sur  ses  instances  à  une  nouvelle  opération. 
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Après  avoir  avivé  les  bords  de  la  fistule  uréthralc  et 
excisé  en  dédolant  la  peau  du  pourtour  de  Torifice 
dans  retendue  d*un  centimètre  environ ,  les  tissus, 
pour  la  plupart,  tissus  de  cicatrice,  sont  indurés  et 
crient  sous  le  bistouri.  A  1  centimètre  au-dessous  de 
l'orifice  fistukux,  immédiatement  au-dessous  de  la 
surface  saignante,  une  incision  transversale  de  2  cen- 
timètres d'étendue  divise  la  racine  du  scrotum.  Deux 
incisions  latérales,  perpendiculaires  à  la  première,  cir- 
conscrivent un  lambeau  à-peu-près  carré,  pris  aux 
dépens  de  la  peau  du  scrotum^  et  adhérent  par  la 
partie  inférieure.  Je  dissèque  ce  lambeau,  puis  je  le 
fais  glisser  sur  Torifice  de  la  fistule  en  même  temps 
qu'on  soulève  le  scrotum.  Je  le  fixe  par  sept  points 
de  suture  entrecoupée.  Il  est^  en  outre,  maintenu  par 
une  compression  exercée  au  moyen  d'agaric.  Les 
bourses  restent  soulevées  et  une  sonde  à  demeure  est 
placée  dans  l'urèthre. 

Le  25,  on  a  laissé  l'appareil  en  place  pendant  quatre 
jours.  Les  deux  premiers,  il  y  a  eu  de  fréquentes  érec- 
tions pendant  la  nuit.  Au  premier  pansement  les  bords 
du  lambeau  sont  agglutinés  dans  toute  leur  étendue, 
excepté  vers  les  angles  inférieurs  qui  sont  légèrement 
boursouflés  et  fournissent  du  pus  :  la  compression 
exercée  sur  le  lambeau  est  continuée. 

Le  29,  on  enlève  la  sonde  placée  le  jour  de  Topé- 
ration;  elle  est  enduite  de  matières  calcaires  (deuxième 
pansement).  La  réunion  persiste.  L'angle  inférieur 
gauche  suppure.    Les   pansemens    sont   éloignés  à 
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dessein  et  toujoutrs  faits  d'après  la  même  méthode. 
5  avril.  Même  état. 

Le  9,  la  réunion  est  à-peu-prés  complète.  L'angle 
inférieur  gauche  a  .seul  résisté.  Duviviez  affirme  que 
la  veille  Turine  a  filtré  par  cet  orifice  et  mouillé  son 
appareil.  On  enlève  la  sonde  dont  les  yeux  sont  bou- 
chés par  du  mucus  concret.  On  exerce  au  moyen  d'un 
petit  rouleau  de  linge  une  compression  sur  le  point 
non  réuni.  On  cautérise  légèrement  avec  le  nitrate 
d'argent. 

Le  13,  il  s'écoule  beaucoup  d'urine  par  le  point 
fistuleux.  Cependant  ce  point  se  borne  à  un  orifice  de 
quelques  millimètres  d'étendue  dans  lequel  la  réu- 
nion ne  s'est  point  faite. 

Quand  on  comprime  la  verge,  il  sort  par  cet  orifice 
un  peu  de  liquide  épais,  opalin,  qu'on  peut  supposer 
être  le  produit  des  glandes  séminales  ou  prostatiques; 
car  le  malade  a  de  fréquentes  érections,  et  voit  chaque 
fois  un  liquide  sembhble  sortir  entre  la  sonde  et  le 
méat  urinaire. 

3  mai.  On  avive  les  bords  de  cette  fistule.  Deux 
points  de  suture  sont  établis.  Les  fils  tombent  quel- 
ques jours  après.  La  réunion  n'a  pas  eu  lieu. 

Le  16,  après  avoir  pendant  plusieurs  jours  touché 
les  parties  avec  la  pierre  infernale,  deux  épingles  pro- 
fondément enfoncées ,  et  comprenant  une  grande 
épaisseur  de  parties,  servent  à  pratiquer  la  suture 
entortillée. 

Le  21,  les  épingles  sont  enlevées  cinq  jours  après 
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tetu"  application.  Cependailt  une  adhérence  s^est  fbr- 
mée  vers  le  milieu  de  l^orifice,  de  sorte  qu'il  est  réduit 
à  deux  përtuis  juxtaposés  qui  admettraient  à  peine 
chacun  la  tète  d'une,  petite  épingle. 

Le  29,  le  malade  sort  de  l'hôpital  dans  cet  état.  C'est 
à  peine  s'il  s'écoule  quelques  gouttes  d'urine,  de  temps 
en  temps,  par  ces  orifices.  L'ancienne  fistule  est  com- 
plètement ferknée  par  un  lambeau  dont  les  adhérences 
sont  parraites,  partout  ailleurs  qu'au  point  indiqué. 

Duviviez  revient  à  l'hôpital  Saint-Louis,  le  23  dé- 
cembre 1844.  Il  existait  encore  un  pertuis  fistuleux 
qui  pouvait  recevoir  l'extrémité  d'un  stylet  de  trousse 
ordinaire ,  et  lorsque  le  malade  urinait ,  le  liquide 
s'échappait  en  jet  du  volume  d'une  soie  de  sanglier. 

Au  commencement  de  février,  je  fis  une  nouvelle 
tentative  de  réunion  qui  fut  la  dernière.  J'avivai  les 
bords  indurés  du  trajet  fistuleux,  et  j'appliquai  deux 
points  de  suture  entortillée.  I^es  épingles  restèrent  en 
place  pendant  trois  jours.  Toorsqu'elles  furent  enle- 
vées, il  restait  encore  un  petit  pertuis  fistuleux  à  peine 
perceptible  que  les  progrès  de  la  cicatrisation,  et 
quelques  cautérisations  avec  le  nitrate  d'argent  fini- 
rent par  fermer  complètement. 

Aujourd'hui  30  mars,  l'urine  a  cessé  de  couler  par 
la  fistule  depuis  huit  jours.  La  verge  n'est  ni  déviée, 
ni  tiraillée  pendant  Férection.  La  peau  du  pénis  oltre 
la  trace  des  cicatrices  qui  circonscrivent  le  lambeau 
quadrilatère.  Le  malade  sort  de  l'hôpital ,  parfaite- 
ment guéri. 
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88*  Observation.  —  Fistule  sus-scrotale  de  Curèihre. — 
Trcget  fibro-cartHagineux.  —  Cauiérisaiion.  —  Auio- 
pUutie.  —  Guérison.  —  Pergeaux  (Jean- Jacques),  âgé 
de  41  ans,  taîllenr  de  pierres,  d'une  bonne  oonslitu- 
lion,  fui  pris  dans  le  courant  du  mois  d'oclobre  1843, 
sans  cause  connue,  des  symptômes  d'une  paralysie 
des  membres  inférieurs.  Un  jour,  après  avoir  tra- 
vaillé comme  à  l'ordinaire,  il  éprouva  de  la  faiblesse 
dans  les  jambes,  et  fut  obligé  de  se  mettre  au 
lit.  Au  bout  de  sept  à  huit  jours,  la  station  était 
impossible;  l'urine  s'écoulait  goutte  à  goutte  par  la 
verge.  On  le  transporta  à  l'hôpital  de  Bernay  où  il 
fut  admis  le  26  octobre.  Le  lendemain  il  fut  sondé 
par  M.  le  docteur  Neuville;  la  sonde  pénétra  faci- 
lement dans  la  vessie,  et  une  quantité  considérable 
d'urine  fut  évacuée.  Une  sonde  en  gomme  élastique 
fut  placée  à  demeure  dans  la  vessie.  Elle  resta,  au 
dire  du  malade,  pendant  prés  de  six  semaines  sans 
être  changée.  Ce  fut  alors  (décembre)  qu'il  éprouva 
une  assez  vive  douleur  à  la  racine  de  la  verge,  et  que 
Turine  commença  à  s'écouler  en  ce  pçint  par  un  jet 
du  volume  d'une  grosse  aiguille. 

Peu  de  changemens  s'opérèrent  dans  la  fistule  uré- 
thrale  jusqu'au  moment  où  le  malade  entra  à  l'hôpital 
Saint-Louis  ;  mais  la  paraplégie  s'améliora  sensible- 
ment, au  point  que  le  malade  put  faire  à  pied  et  en 
s'aidant  d'un  bâton  et  d'une  béquille,  le  trajet  de 
Bernay  à  Paris.  Quant  à  l'urine,  elle  s'écoule  invo- 
lontairement ot  sort  partie  par  Turèthre,  partie  par 
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Touverture  ûstuleuse  :  c'est  à  peine  si  Pergeaux  peut 
conseryer  ses  urines  pendant  quelques  minutes.  Cet 
écoulement  incessant  a  déterminé  sur  le  scrotum  et 
sur  la  verge  des  rougeurs  et  des  excoriations  très 
douloureuse^.  On  rencontre  des  dépôts  d'acide  urique 
dans  rorèthroMdans  le  trajet  (istuleux.  Des  bains  sul- 
fureux f  quelques  cautérisations  légères  avec  le  ni- 
trate d'argent,  des  soins  de  propreté,  amenèrent  la 
disparition  des  exulcérations  et  des  ér; thèmes  des 
parties.  Des  vésicatoires  à  la  région  hypogastrique, 
des  frictions  excitantes  donnèrent  de  la  tonicité  ii  la 
vessie  ,  et  lorsqu'on  opéra  le  malade ,  il  pouvait  con* 
server  ses  urines  pendant  deux  ou  trois  heures. 

Des  cautérisations  au  nitrate  d'argent  plusieurs  fois 
renouvelées,  deux  cautérisations  avec  un  stylet  rougi 
k  blanc,  pratiquées  sur  la  fistule  et  dans  son  trajet, 
ne  produisirent  aucun  résultat.  Lorsque  l'opération 
fut  pratiquée,  le  6  septembre  1845,  le  trajet  fistu- 
leux  offrait  les  caractères  suivans  : 

La  fistule  se  trouve  à  la  partie  inférieure  de  la  por- 
tion libre  de  la  verge,  et  en  avant  des  bourses  sur  la 
ligne  médiane  et  au  fond  d'une  petite  dépression.  On 
introduit  facilement  une  sonde  cannelée  dans  la  fis- 
tule.  On  reconnaît  ainsi  que  cette  ouverture  se  dirige 
vers  l'urèthre  dans  lequel  elle  s'ouvre  après  un  trajet 
d'un  centimètre  environ,  ce  que  l'on  apprécie  facile- 
ment  en  introduisant  une  sonde  dans  le  canal  en 
même  temps  qu'un  stylet  est  poussé  dans  la  fistule. 
JLies  bords  de.  la  fistule  sont  indurés,  et  en  pressant 
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entre  les  doigts  la  fhce  inférieure  de  la  verge,  on  recon« 
natt  la  direction  du  trajet  fistuleux  à  un  cordon  résis^ 
tant  et  comme  cartilagineux. 

Je  pratiquai  Topération  de  la  manière  suivante  : 
Le  malade  étant  couché  sur  le  dos  comme  pour 
Topération  de  la  taille,  j'enlève  par  une  incision  cir* 
culaire  un  disque  de  peau ,  d'un  centimètre  et  demi 
environ  de  diamètre,  au  centre  duquel  se  trouve  le 
trajet  flstuleux,  y  compris  son  ouverture  uréthrale. 
Je  continue  à  enlever  la  peau  en  dédolant,  de  façon 
&  obtenir  une  surface  saignante  large  de  2  centi- 
tnèlres,  au  centre  de  laquelle  se  trouve  Torifice 
fistuleut  avivé.  Le  premier  temps  de  l'opération 
accompli,  je  taille  aux  dépens  du  scrotum  un  lam- 
beau long  de  3  centimètres,  circonscrit  par  deux 
incisions  latérales  et  parallèles  à  la  ligne  médiane. 
Ce  lambeau,  libre  par  son  extrémité  antérieure 
qui  répond  à  la  fistule ,  est  laissé  adhérent  au  scro- 
tum par  sa  base  :  puis  en  le  faisant  glisser  de  bas  en 
haut  et  d'arrière  en  avant,  il  est  amené  sur  la  sur- 
fece  rendue  saignante  autour  de  la  fistule;  il  est  main- 
tenu par  six  points  dé  suture  entrecoupée  dans  ses 
nouveaux  rapports.  Des  disques  d'agaric  sont  appli** 
qués  sur  le  lambeau,  afin  de  le  maintenir  en  place  par 
une  compression  légère ,  en  même  temps  qu'un  ban- 
dage en  T  soutient  les  bourses  rélevées.  Une  sonde  en 
^omme  élastique  est  placée  dans  l'Urèthre. 

8   septembre.   Le  lendemain   le  pansement   est 
imbibé  d'urine  qui  s'écoule  entre  la  sonde  et  les  pa- 
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rois  du  canal.  Je  remplace  la  sonde  par  une  autre  d'un 
calibre  moindre ,  je  renouvelle  le  pansement  et  réta- 
blis une  compression  légère  sur  le  lambeau. 

Le  il ,  quatrième  jour  de  l'opération ,  j^enîèye  les 
six  points  de  suture  et  donstate  quefadhérenee  avait 
eu  lieu  dans  les  deux  tiers  environ  de  la  circonférence 
du  lambeau ,  en  avant  et  à  droite.  L'urine  s'écoule 
par  le  côté  gauche  de  la  cicatrice ,  par  un  trajet  obli- 
quement creusé  sous  le  lambeau,  et  malgré  la  pré- 
sence de  la  sonde  à  demeure,  l'urine  s'écoule  par 
cette  ouverture  toutes  tes  fois  que  le  malade  veut 
uriner. 

Le  15,  la  sonde  est  changée,  les  bords  de  la  so* 
lution  de  continuité  sont  avivés  dans  l'endroit  qui 
donne  passage  à  l'urine  :  un  point  de  suture  entor- 
tillée sert  à  rapprocher  les  lèvres  de  la  plaie. 

Rien  de  changé  les  jours  suivans ,  l'urine  continue 
à  couler  malgré  le  point  de  suture. 

Le  21 ,  en  mon  absence ,  on  place  une  sonde  plus 
volumineuse,  espérant  arrêter  ainsi  l'écoulement  <lé 
l'urine;  le  point  de  suture  est  enlevé  le  même  jour. 
Mais  l'urèthre,  fatigué  par  la  sonde,  devient  doulou- 
reux :  le  malade  a  une  mauvaise  nuit ,  il  a  des  nau- 
sées ,  des  frissons.  La  sonde  est  enlevée ,  on  la  rem- 
place par  une  autre  d'un  calibre  beaucoup  moins 
considérable.  L'urine  continue  à  s'échapper  au-dessous 
du  bord  gauche  du  lambeau ,  dans  le  point  où  la  réu- 
nion par  première  intention  a  échoué. 

Le26,  la  sonde  est  enlevée.  Dès  le  lendemain  l'urine 


Digitized  by 


Google 


188  ÀUTOPIiASTIE  APPLIQUÉE. 

ne  sort  plus  par  la  fistule ,  de  la  lymphe  plastique 
s'épanche,  et  la  réunion  s'opère. 

Le  29,  il  ne  reste  plus  qu'un  petit  pertuis  presque 
invisible  :  on  touche  l'orifice  fisluleux  avec  le  nitrate 
d'argent.  Le  pansement  consiste  dans  une  compres- 
sion légère  avec  des  compresses  soutenues  par  des 
bandelettes.  Chaque  fois  que  le  malade  urine,  il 
s'écoule  une  quantité  d'urine,  tantôt  plus,  tantôt 
moins  considérable  par-dessous  l'espèce  d'éperon  que 
forme  le  lambeau. 

11  octobre.  J'avive  les  bords  du  petit  pertuis 
qui  laisse  encore  suinter  Turine,  et  je  place  un 
point  de  suture  entortillée  ;  une  sonde  est  laissée  à 
demeure.  L'urine  ne  coule  plus  pendant  les  deux 
jours  qui  suivent  l'application  de  l'épingle;  mais  deux 
jours  après  on  en  voit  encore  suinier  une  petite 
quantité  (compression  sur  le  lambeau  avec  des  com- 
presses graduées  et  des  bandelettes  de  diachylon). 

Le  24,  l'urine  coulant  toujours,  la  sonde  est  enle- 
vée, on  cautérise  avec  le  nitrate  d'argent  le  point 
imperceptible  qui  reste  encore. 

Le  26,  la  solution  de  continuité  parait  cicatrisée. 
Cependant  il  sort  encore,  de  temps  en  temps,  quelques 
gouttes  d'urine  par  des  éraillures  qui  se  forment  sur 
la  cicatrice  mal  organisée  (cautérisation  avec  le  ni- 
trate d'argent;  compression  sur  le  lambeau). 

10  novembre.  Le  testicule  droit  est  gonflé  et  dou- 
loureux :  on  cesse  la  compression  et  on  fait  sur  cet 
organe  des  oncUops  s^veq  la  pommade  mercuriqlle. 
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La  solution  de  continuité  est  alors  complétée;  cepen- 
dant on  continue  de  toucher  de  temps  en  temps  avec 
le  nitrate  d'argent  pour  rendre  la  cicatrice  plus  ré- 
sistante. 

7  décembre.  L'orchite  est  guérie  :  le  malade  se 
lève,  l'urine  ne  coule  plus  par  la  iistule,  la  cicatrice 
est  solide.  Le  malade  retient  ses  urines  facilement. 
Les  érections  ne  sont  nullement  gônces  par  la  cica- 
trice. La  face  inférieure  de  la  verge  présente  la  cica- 
trice résultant  de  l'opération  qui  y  a  été  pratiquée. 
Cette  cicatrice,  d'abord  rosée»  commence  à  blanchir; 
elle  offre  quelques  plis  rayonnes  aux  endroits  où  le 
lambeau  s'insère  sur  la  gatne  cutanée  de  la  verge; 
elle  a  une  forme  quadrilatérale  dont  les  angles  sont 
arrondis  en  fer  à  cheval  ;  les  extrémités  descendent 
jusque  sur  le  scrotum  :  le  bout  gauche  est  plus 
élevé  que  partout  ailleurs  et  est  un  peu  induré  :  on 
se  rappelle  qu'en  ce  point  la  réunion  par  première 
intention  avait  échoué,  et  que  Tagglutination  n'a  eu 
lieu  qu'après  la  suppuration  du  lambeau. 

^  m.  —  JUJUwwM  iur  Vaction  diUUre  de  Vurim. 

Ces  obsei^rations  ne  démontrent  pas  seulement  que 
l'autoplastie  réussit  sans  la  boutonnière,  mais  elles 
signalent  aussi  l'action  délétère  de  l'urine  sur  l'orga- 
nisme. Sur  un  de  nos  malades  nous  avons  observé  des 
sueurs  répandant  une  odeur  urineuse,  une  soif 
ardente,  la  sécheresse  de  la  langue,  le  délire,  l'agita- 
tion»  et  l'odeur  urineuse  de  l'air  expiré,  etc.  L'urine 
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9  dû  avoir  une  odeur  pernicieuse  sur  le  sang  et  sur 
les  tissus  qu'il  arrose.  C'est  là  la  fièvre  urineuse  dont 
les  auteurs  anciens  ont  fait  mention. 

Quelques  faits  puisés  dans  les  œuvres  de  Morgagni 
tendent  à  démontrer  que  l'absorption  de  F  urine  dans 
les  cas  de  rétention,  peut  ainener  de  graves  accidens, 
et  même  la  mort,  en  exerçant  une  action  délétère  sur 
iSB  centres  nerveux.  Dans  la  quarante-et*unième  lettre 
de  Morgagni  (*),  on  trouve  que  Malpighi  remarqua 
sur  son  maître  Natali^atteint  d'une  suppression  d'urjne 
dont  il  mourut,  que  la  salive  avait  l'odeur  et  le  gpût 
4e  l'urine,  que  la  peau  exhalait  la  même  odeur. 

Albertini  raconta  à  Morgagni  qu'un  jeune  homme 
noble,  affecté  d'une  pareille  suppression,  avait  crfiché, 
nop  pas  de  la  salive  ayant  Todeur  d'urine,  mais  pour 
^nsi  dif^  ^  l'urine  même.  Ce  liquide  affluait  en  si 
grande  quantité  vers  les  glandes  salivaires,  que  lef 
joijes  et  les  parotides  étaient  tuméfiées.  C'est  peut-être 
i  cette  excrétion  que  ce  jeune  homme  dut  do  vivre 
aussi  long-temps,  ajoute  Morgagni. 

Th.  Bartholin,  au  nombre  des  excrétions  supplé- 
mentaires de  l'excrétion  urinaîre^  menti^ne  les 
déjections,  les  vomissemens  et  les  sueurs.  Il  rapporte 
U4|  exemple  relatif  aux  déjections  sur  un  de  ses  col* 
lègues.  Il  cite  relativement  aux  sueurs,  un  exemple 
de  Ch.  Piso  :  sueurs  de  longue  durée,  continuelleSi 
fi  fiétides  que  l'odeur  pouvait  à  peine  an  être  suppor- 
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tée.  L'évacuation  de  Turioe  leur  ayant  sicoédé,  le 
malade  guériu 

Valiisnieri  vit  une  (iUe  ches  laquelle  il  survint  le 
dixième  jour  après  la  suppression  d'urine  un  vomis-' 
sèment  de  sérosité  semblable  k  Turioe  par  sa  couleur, 
sa  saveur  et  son  odeur*  Uo  fnédecin  de  Mantoue  vif 
upe  autre  femme  aHectée  de  la  même  maladie  et  du 
même  vomissement  à  deux  reprises  difTérentes,  d*abûr4 
pendant  plus  de  quarante  jours ,  puis  pendant  au 
moins  trente-deux» 

Un  autre  m^ecîn  rapporte  qu'une  femme  éprpuy^ 
les  mêmes  incommodités  pendant  q^nze  mm.  Elle 
rendit  un  calcul*  L'ischurie  et  les  vomissemens  uri* 
neux  cepsèrenu 

Nanni  rapporta  à  Morgagni  rhistoirefl'une  jeune  fille 
dont  y  urine  avait  été  supprimée  par  des  calculs  et  ches 
laquelle  une  sueur  très  abondante  et  sentant  Turine 
se  manifesta  ;  elle  amena  une  amélioration  passagère. 

Marc  Donatus  parle  d'après  up  médecin  d'une  bpnne 
foi  reconnue,  d'une  fille  de  Padoue  dont  les  uripes 
étaient  supprimées.  Elle  rendait  p^r  la  région  de  l'es* 
tomac  nqe  sueur  semblable  à  l'urine  par  son  odeur  et 
sa  couleur. 

Une  femme  bien  connue  à  Vérone  n'avait  rendu 
aucune  goutte  d'urine  depuis  vingt-deux  mois  quand 
Leviani  rapporta  son  histoire;  mais  on  sentait  dans  sa 
chambre  une  odeur  d'urine  que  ses  chemises  sem- 
blaient exhaler  également. 

Un  jeune  bonime  dont  les  urimw  étaient  suppri- 
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mées,  ne  f^ut  être  secouru  par  la  sonde,  et  mourut  le 
vingl-et-unième  jour  après  la  suppression.  Morgagni 
trouva  dans  la  cavité  du  ventre  une  liqueur  qui  sen- 
tait Turine,  et  qui,  du  reste,  était  semblable  à  de  Teau 
limpide.  La  vessie  contenait  deux  livres  d*urine  sem- 
blable à  de  Teau  de  lessive  saturée. 

Ces  faits  établissent  que  T urine  retenue  dans  les 
réservoirs,  peut  être  absorbée,  pénétrer  Torganisme 
sur  lequel  elle  exerce  son  influence  délétère,  et  ils 
expliquent  ces  morts  rapides  survenues  après  des  opé- 
rations pratiquées  sur  les  parties  les  plus  vasculaires 
des  organes  génitaux.  Cette  théorie  est  sanctionnée 
par  des  expériences  faites  sur  les  animaux. 

Les  vivisections  curieuses  tentées  par  MM.  Dumas  et 
Prévost,  le  professeur  Richerand  et  M.  Ségalas  prou- 
vent que  Télimination  de  l'urée  est  nécessaire  à  Tépu- 
ration  du  sang.  Aussi  T  urine  qui  rentre  dans  la  circu- 
lation par  absorption  dans  les  plaies  des  organes 
génitaux,  les  rétentions  d'urine,  ou  lorsque  la  sécré- 
tion est  rendue  impossible,  viennent-elles  prouver  la 
dangereuse  action  de  ce  liquide  irritant.  C'est  ce  que 
démontre,  du  reste,  la  maladie  si  bien  étudiée  par 
Bright,  MM.  Rayer  (')  et  Martin-Solon. 

ART.  lU.  —  X7RBTHROPLA8TIB  piRIMBALE  ET  piRINBOPLASTIB. 

Le  périnée  et  la  portion  de  Turèthre  qui  le  traverse, 
peuvent  être  détruits  plus  ou  moins  complètement,  être 
le  siège  de  ramollissemens,  d'ouvertures  fistuleuses 
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quelquefois  assez  nombreuses  pour  que  celle  région 
soii  trouée  comme  un  arrosoir.  Ces  lésions  réclament, 
les  unes,  une  réparation  immédiate,  les  auires,  préa- 
lablement, une  destruction  des  divers  tissus  qui  ne 
peuvent  être  ramenés  à  leur  état  normal  par  les  inci- 
sions et  le  cathétérisme. 

Presque  toujours,  c'est  par  des  rétrécissemens  de 
Turèlhre  qu'il  s'établit  au  périnée  des  lésions  graves, 
des  pertes  de  substance  qui  réclament  le  secours  de 
la  chirurgie  plastique.  Les  oblitérations  de  l'urèthre, 
les  réCrécissemens  établissent  une  irritation,  une  con* 
gestion  dans  toutes  les  parties  constituantes  de  ce 
conduit,  qui  alors  a  de  la  tendance  à  se  ramollir,  à 
s'ulcérer,  d'où  des  infiltrations  d'urine,  des  gangrènes, 
bientôt  suivies  de  fistules  et  de  graves  pertes  de  sub- 
stance. De  simples  perforalions  deTurèibre,  descon* 
tusions  n'amènent-elles  pas  des  abcès,  des  décolle- 
mens  et  des  ouvertures  fistuleuses  qui  réclament  les 
soins  empressés  du  chirurgien?  C'est,  en  effet,  alors 
que  l'on  doit  détruire  la  peau,  le  tissu  cellulaire,  si 
l'on  veut  obtenir  une  guérison  solide. 

Lorsqu'il  existe  une  perte  de  substance,  ou  une 
fistule  qui  ne  se  ferme  pas,  on  doit,  après  avoir  mis 
en  essai  les  incisions,  la  cautérisation,  la  suture 
même,  tenter  l'autoplastie. 

Mais  il  est  de  certaines  conditions  indispensables 
auxquelles  le  chirurgien  se  conformera  avant  de  son- 
ger i  pratiquer  une  opération  quelconque.  C'est  ainsi 
que  l'on  ne  fera  jamais  la  périnéoplastie  sans  avoir 
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commencé  par  rétablir  tes  voies  naturelles  de  Turine, 
et  ce  n'est  que  lorsqu'on  aura  complètement  atteint  ee 
résultat  que  Ton  pourra  tenter  avec  succès  l'autoplas- 
tte.  C'est  donc  par  là  que  Ton  commencera  tout  trai- 
tement, et  ce  n'est  qu'après  le  rétablissement  des  dia- 
mètres du  conduit  que  Ton  doit  le  soumettre  à  une 
réparation. 

Ce  précepte,  si  Fon  aime  miea?t,  ce  principe  régie  la 
conduite  du  chirurgien.  Lors  même  que  l'urèthre  sera 
oblitéré  dans  un  point  de  sa  longueur  et  dans  toute 
son  épaisseur,  on  dilatera  le  bout  supérieur  avec  des 
bougies  avant  que  d'entreprendre  l'opération. 

Ces  réparations  se  font  par  les  méthodes  indienne 
et  française. 

La  première  a  été  employée  une  seule  fois  par 
Astley  Cooper,  et  la  méthode  par  déplacement  a  plu- 
sieurs fois  déjà  été  mise  en  usage. 

Les  observations  que  je  vais  rapporter  éclaireront 
les  procédés  opératoires. 

Ce  procédé  peut  être  exécuté  en  prenant  un  l«n- 
beau  aux  dépens  du  scrotum^  de  la  peau  des  cuisses, 
des  fesses.  Dans  la  confection  du  lambeati,  il  ne  faut 
pas  oublier  l'incision  oblique  qui  permet  de  l'appli* 
quer  sans  presque  tordre  son  pédicule. 

69*  ObservaiUm.  —  PértnéaptasUe  par  fe  procédé  in^ 
(ffc/i  (empruntée  à  l'ouvrage  de  sir  Astley  Gooper). 
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•^  «  Au  coromencement  de  juillet  18i8,  M.  H....t, 
ftgé  de  56  ans,  fut  atteint  d'une  violente  inflammation 
du  pénis  et  du  scrotum,  avec  tuméftiction  énorme, 
par  suite  d'un  rétrécissement  qu'il  avait  négligé  de 
faire  traiter.  Cette  inflammation  fut  combattue  par 
les  moyens  ordinaires,  par  les  purgatifs,  les  fomen- 
tations et  les  cataplasmes. 

a  Le  9  juillet,  un  vaste  abcès  s'ouvrit  vis-à«vis  le 
bulbe  de  Turéthreet  donna  issue  à  une  grande  quan- 
tité de  pus  très  fétide. 

«  Le  30,  Astley  Cooper  jugea  qu'il  était  néces- 
saire d'introduire  une  sonde  d'argent.  Il  la  passa 
avec  beaucoup  de  difficulté,  à  cause  de  la  résistance 
qu'opposèrent  deux  rétrécissemens  très  serrés  du 
canal  de  Turèthre,  et  à  cause  de  Tinflammation  in- 
tense des  parties.  Cette  sonde  fut  portée  pendant 
trois  semaines,  durant  lesquelles  un  autre  abcès 
s'ouvrit  à  la  partie  inférieure  de  Turèthre,  immédia- 
tement au-devant  du  scrotum. 

«  Le  gonflement  et  l'inflammation  diminuèrent 
peu-à-peu,  et  Torifice  fistuleux  placé  derrière  le  scro« 
tum  se  cicatrisa.  Il  n'en  fut  pas  ainsi  de  celui  qui 
avait  son  siège  au-devant  de  la  même  partie  :  il  con- 
tinua à  faire  des  progrès  jusqu'à  ce  qu'il  eût  atteint 
1  pouce  de  longueur  et  une  largeur  suOisante  pour 
admettre  facilement  la  sonde  du  plus  gros  calibre. 

«  L'ouverture  ûstuleuse  resta  environ  quatre  mois 
dans  cet  état,  sans  diminuer  sensiblement.  Les  bords 
en  étaient  tout-à-fait  calleux,  et  n'ofi'raient  jamais  la 
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moindre  disposition  à  bourgeonner,  nonobstant  Tap- 
plication  répétée  du  nitrate  d*argent  et  de  divers 
autres  caustiques. 

«  On  tenta  aussi  d'obtenir  la  réunion  par  adhé- 
rence :  mais ,  n  raison  de  la  perte  considérable  de 
substance^  il  fut  impossible  de  tenir  les  bords  en 
conUict. 

€  L'urine,  à  moins  qu'elle  ne  fût  évacuée  au  moyen 
du  cathélérisme,  passait  presque  en  totalité  par  celte 
ouverture. 

«  Gomme  il  ne  paraissait  possible  d'obtenir  la 
guérison  que  par  une  opération  chirurgicale,  et  que, 
à  raison  de  l'étendue  de  la  plaie,  on  avait  très  peu 
de  chances  de  succès  en  réunissant  les  bords,  soit 
dans  le  sens  transversal ,  soit  dans  le  sens  longitu- 
dinal ,  A.  Cooper  proposa  de  suppléer  à  la  perte  de 
substance,  en  empruntant  un  lambeau  aux  tégumens 
du  scrotum. 

€  Dans  celte  vue,  il  exécuta  l'opération  suivante  le 
9  décembre. 

a  Une  sonde  élastique  étant  introduite  dans  la  ves- 
sie, les  bords  calleux  de  l'ouverture  furent  ravivés, 
de  manière  à  produire  une  surface  entièrement  sai- 
gnante. Une  portion  de  peau  fut  alors  disséquée  sur 
le  scrotum;  elle  fut  laissée  adhérente  à  sa  partie  su- 
périeure ;  on  la  retourna  sur  la  plaie  à  laquelle  on 
Tadapta  parfaitement  :  elle  fut  fixée  par  quatre  points 
de  suture  et  recouverte  par  de  petites  bandelettes 
d'cmplàtre  aggluiinatif.  Un  bandage  fut  appliqué  pour 
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soutenir  le  scrotum,  et  le  malade  fut  couché  dans  son 
lit  sur  le  dos. 

«  40  décembre.  Douleur  très  vive  dans  la  partie  : 
léger  suintement  de  pus  qui  s'écoulait  entre  Tinstru- 
ment  et  Turèthre  à  l'extrémité  du  pénîs.  On  admi- 
nistra un  lavement  pour  empêcher  toute  espèce  d'ef- 
fort pendant  la  défécation.  Il  s'écoula  un  peu  d'urine 
par  la  listule. 

t  Du  44  au  44,  l'écoulemenl  purulent  par  Torî- 
(jce  naturel  de  l'urèthre  s'accrut.  Le  scrotum  se  tu- 
méûa  et  s'enflamma.  Une  petite  quantité  d'urine 
coula  encore  par  la  plaie. 

c  Le  42  et  le  43,  on  entretint  la  liberté  du  ventre 
au  moyen  des  lavemens  et  de  laxatifs  doux.  Les  pur- 
gatifs salins  eurent  le  grave  inconvénient  d'agir  comme 
diurétiques. 

ff  Le  45  décembre,  les  pièces  du  pansement  furent 
entièrement  renouvelées.  Les  bords  du  lambeau  pa- 
rurent parfaitement  appliqués  sur  les  parties  situées 
au-dessous.  Mais  la  peau  était  épaisse  et  œdémateuse, 
particulièrement  à  la  partie  supérieure.  Aucune  des 
sutures  ne  lâchait  prise.  Le  scrotum  était  considéra- 
blement excorié  et  irrité  par  Tâcreté  de  la  suppura- 
tion. 

«  La  plaie  fut  soigneusement  nettoyée  :  on  plaça 
deux  bandelettes  agglutinatives,  puis  un  plumasseau 
de  charpie  enduite  de  cérat  simple,  puis  enfm  le 
bandage  pour  soutenir  le  scrotum. 
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<  Depuis  ce  rooment,  les  pansemens  furent  renou- 
velés chaque  jour  de  la  même  manière. 

fc  Le  18,  un  peu  d'urine  s'échappa  encore  par  la 
plaie. 

«  Le  10,  la  sonde  qui  était  toujours  restée  dans  la 
vessie  depuis  l'opération  s'y  trouva  fortement  rete- 
nue :  on  parvint  cependant  à  la  retirer,  et  l'on  en 
plaça  une  autre.  La  légère  pression  que  l'instrument 
exerça  sur  la  plaie,  en  passant,  ne  parut  troubler  en 
rien  les  adhérences  déjà  formées,  bien  que  ceite 
opération  fût  suivie  de  beaucoup  de  douleur  à  l'ex- 
trémité du  pénis. 

a  Le  20,  écoulement  très  acre  par  la  plaie,  princi- 
palement par  une  petite  ouverture  placée  sur  le  côté 
droit  :  excoriation  considérable. 

tf  Le  21 ,  le  bord  gauche  et  supérieur  du  lambeau 
paraissait  parfaitement  réuni.  L'urine,  qui  jusqu'à 
ce  jour  avait  été  chargé  d'épaisses  mucosités,  et  avait 
exhalé  une  odeur  très  désagréable,  prit  un  atpeet 
beaucoup  plus  normal,  et  devint  bientôt  tout-à«feit 
naturelle. 

<c  Le  22,  les  deux  sutures  supérieures  avaient 
ulcéré  tonte  l'épaisseur  de  la  peau. 

(V  Le  23,  les  iils  entretenant  trop  d'irritation,  on 
les  coupe  tous.  La  suppuration  de  la  plaie  ne  passait 
que  par  le  petit  mnus  qui  s'était  ouvert  sur  le  côté 
droit.  Le  bord  supérieur  du  lambeau  était  encore 
fort  épaissi. 

«  Le  24,  la  plaie  parut  moins  irritée. 
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<r  Le  35  et  le  26,  la  pbie  était  en  bonne  Toia  e  ia 
peau  deTenait  an  peu  plus  mince  :  il  s'était  tormé  un 
p^it  clapier  dans  le  point  où  avait  séjourné  la  sature 
supérieure. 

«  Le  27,  la  sonde  fut  de  nouveau  retirée,  et  on  en 
introduisit  une  autre.  CeHe-ci  passa  avec  fort  peu 
de  difficulté}  p^uirieurs  poils  croissaient  sur  le  lam- 
beau de  la  pe3u  ;  Técoulement  continuait  encore  pur 
le  sinus.  On  tenta,  pour  Tarrèter,  Teffet  de  ta  com- 
pression :  dans  ce  but,  on  tint  les  côtés  du  foyer 
rapprochés  au  moyen  d'un  gâteau  de  charpie  ûxé  par 
un  emplâtre  agglutinatif. 

c  Le  28,  la  compression  avait  complètement  arrêté 
l'écoulement  qui  se  faisait  par  le  sinus. 

«  Les  29,  30  et  31,  la  compression  fàt  renouvelée  : 
aucun  écoulement  ne  se  lit  par  le  sinus.  Cependant 
Touverture  ne  semblait  pas  parfoitement  fermée  :  il 
sortait  encore  un  peu  de  pus  par  l'extrémité  de 
Turéthre.  Le  bord  du  lambeau  devenait  graduelle*- 
ment  plus  mince,  à  partir  du  point  qui  avait  éprouvé 
le  moins  de  torsion. 

f  I*'  et  2  janvier  4819.  Même  état. 

c  Le  8,  on  introduisit  une  nouvelle  sonde. 

«  Le  4 ,  le  malade  se  leva  :  légère  irritation  de 
Turëthre;  une  matière  teinte  de  sang  sort  de  ce 
canal. 

€  Le  5,  vive  douleur  et  malaise  extrême  dans  la 
vessie  et  le  pénis,  ces  douleurs  furent  dissipées  par 
Padministration  d'un  purgatif  salin.    Une  certaine 
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quantité  d'urine  qui  a  passé  par  Turéthre  sur  les 
côtés  de  la  sonde,  n'a  produit  aucun  effet  sur  la  plaie. 
La  même  chose  se  renouvela  chaque  jour  à  un  degré 
plus  ou  moins  considérable  jusqu'à  ce  que  la  sonde 
eût  été  retirée^  le  i8  du  même  mois,  sans  qu'il  en 
résultât  aucun  inconvénient  appréciable. 

«  1*'  janvier.'  Le  malade  se  leva  pendant  trois  ou 
quatre  heures  sans  la  sonde.  Depuis  ce  jour,  la  sonde 
fut  retirée  tous  les  jours,  mais  on  ne  permit  pas  en- 
core au  malade  d'uriner  sans  cet  instrument. 

«  Du  15  au  31 ,  on  contintie  à  retirer  chaque  soir 
la  sonde  pendant  quelques  heures;  léger  suintement 
par  la  plaie. 

€  1*'  février.  Le  malade  eut,  pendant  que  l'instru- 
ment était  hors  de  la  vessie,  une  évacuation  intesti- 
nale accompagnée  de  la  sortie  d'une  quantité  consi- 
dérable d'urine  par  l'urèthre  :  c'était  la  première 
fois  depuis  l'opération.  Pas  une  goutte  d'urine  ne 
passa  par  la  plaie;  aucun  accident  ne  résulta  de  cette 
évacuation. 

«  Du  2  février  au  2  mars.  Gomme  le  lambeau  de 
peau  et  les  tégumens  voisins  conservaient  un  aspect 
irrité,  et  qu'il  se  faisait  de  temps  en  temps  un  léger 
écoulement  de  pus  par  la  petite  ouverture  placée  au 
côté  droit  do  la  plaie,  on  ne  jugea  pas  convenable  de 
renouveler  cette  expérience.  La  sonde  fut  donc  in- 
troduite deux  fois  par  jour  et  laissée  dans  la  vessie 
pendant  la  nuit. 

«  3  mars.   D'après  l'avis  de  Gooper ,    le  malade 
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commença  à  laisser  passer  son  urine  sans  le  secours 
d'aucun  instrument,  n'employant  plus  la  sonde 
qu'une  fois  par  jour,  pour  prévenir  le  retour  d'un 
ancien  rétrécissement  de  la  partie  membraneuse 
de  l'uréthre  qui  avait  duré  pendant  très  long- 
temps. 

<  Après  le  premier  effort,  l'urine  sortait  par  un  jet 
plus  gros  qu'elle  ne  l'avait  fait  depuis  plusieurs  an- 
nées. Une  faible  solution  de  sulfate  de  zinc  fit  bientôt 
disparaître  l'aspect  irrité  des  tégumens. 

<  2  mai.  Une  bougie  ordinaire  fut  substituée  i  la 
sonde  de  gomme  élastique  et  introduite  chaque  jour 
jusqu'à  la  fin  de  septembre.  Depuis  ce  temps,  il  ne  la 
passa  qu'une  fois  tous  les  deux  jours. 

c  14  octobre.  M.  U....t  était  parfaitement  rétabli. 
Le  jet  d'urine  devenait  graduellement  plus  pirin  et 
plus  fort.  Le  pénis  était  un  peu  tiré  en  bas  par  la 
contracture  des  tégumens,  et  le  petit  clapier  qui 
s  était  formé  à  la  partie  supérieure  du  lambeau  par 
l'action  des  ligatures  avait  disparu. 

«  J'ai  le  plus  grand  espoir  que  cette  opération  ser- 
vira à  d'autres  personnes.  Depuis  sept  mois,  la  plaie 
de  M.  H....t  est  restée  parfaitement  cicatrisée  {*). 

La  périnéoplastie  par  torsion  du  lambeau  peut 
servir  dans  deux  circonstances  diffS&rentes^  l*"  ou  bien 
à  rétablir  la  continuité  de  l'uréthre  interrompu;  T  ou 
bien  à  réparer  une  paroi  de  ce  conduit  et  à  refaire  ou 

(')  Œuvres  chirurgicales  de  sir  AsUey  Cooper,  traduction  de 
Richetot. 
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i^60(>ii8tituer  la  régUn  pérÎBéal^  qui  aura  été  plus  ou 
Qipins  profoodéoient  désorganisée. 

2^  Bétrirfîfiement  de  Ilirètlire  o^m^étemeiift  ojblîtér^  on  détroit. 

Dans  cette  réfMu^ation,  on  reconnaît  l'ingéniosité 
du  chirurgien  et  sa  fermeté.  Avant  de  prooéder  i 
Topérationi  on  dilatera  au  moyen  de  bougies  le 
bout  supérieur  de  Turèthre  dont  la  continuité  a  été 
interrompue.  Cela  fait»  on  procédera  à  la  confection 
du  nouveau  canal.  Ce  procédé  se  composera  d'une 
incision  et  de  la  formation  de  lambeaux  latéraux  pour 
«établir  la  continuité.  On  respectera  le  tissu  cicatri- 
ciel qui  servira  de  paroi  supérieure  au  nouveau  canal, 
et  Ton  s'occupera  seulement  de  compléter  le  conduit. 

L'oblitération  de  rurèthre,  lorsqu'elle  n'a  Keu  que 
dans  une  certaine  étendue ,  peut  donc  être  réparée. 
Je  n'abandonnerai  pas  ce  qui  a  rapport  i  ce  procédé 
sans  l'avoir  résumé  et  sans  avoir  insisté  sur  quelques 
points  pratiques  sans  lesquels  la  réussite  est  incer-* 
taine  et  douteuse. 

V  L'opérateur  introduira  dans  lecanal  un  cathéter 
jusqu'à  robstacle  ou  TobCtération. 

2""  >près  avoir  fait  tendre  le  périnée,  il  pratiquera 
une  incision  sur  le  raphé  et  dans  la  direction  nor- 
male du  c^nal. 

3!  11  ouvrira  avec  le  même  bistouri  Teiitrémité  an- 
térieure de  l'urèthre,  puis  Textrémilé  postérieure 
dont  la  dilatation  sert  à  découvrir  1^  cavité. 

4''  Une  sonde  flexible  en  gomme  élastique  devra 
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être  introduite  par  le  méat  urînaire  pour  parco«rif 
le  canal  normal  conservé  ei  laToie  artificielle  jusque 
dans  la  vessie. 

ft"*  Le  chirurspien  disséquera  i  droite  et  à  gancbe, 
ou  de  chaque  côté ,  les  parties  moUes  qui  doivent 
former  une  rigole  ou  une  gouttière  dans  laquelle  la 
sonde  se  trouve  placée.  Les  lèvres  de  la  plaie  sont 
maintenues  rapprochées  et  au  contaet  par  la  suture 
entrecoupée. 

6"  Des  compresses  trempées  dans  Teau  froide  et 
souvent  renouvelées  sont  appliquées  sur  le  périnée. 
Une  légère  compression  exercée  avec  un  bandage  fa- 
vorisera encore  la  réunion. 

Le  cinquième,  le  siiième  et  le  septimie  jour,  les 
points  de  suture  seront  enlevée. 

Si,  après  avoir  enlevé  les  points  de  suture,  il  de- 
meurait encore  un  orifice  en  suppuration,  on  le  fer* 
merait  par  la  cautérisation,  faite  avec  le  nitrate  d'ar- 
genu 

Lorsque  la  nouvelle  voie  est  ainsi  étaUie,  il  ne 
faut  pas  croire  que  le  chirurgien  ait  fini  sa  mission. 
Si  la  sonde,  en  effet,  était  retirée,  bientôt  on  verrait 
les  parois  de  la  poche  revenir  sur  elles-mêmes,  et  la 
récidive  serait  inévitable. 

Pour  prévenir  une  nouvelle  oblitération,  le  malade 
portera  pendant  long*temps  une  sonde,  afin  de  per- 
mettre à  la  nouvelle  membrane  muqueuse  de  s'or- 
ganiser complètement,  et  afin  de  faire  perdre  au  tissa 
de  nouvelle  formation  ses  propriétés  rétractiies.  Il 
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feut,  pour  ainsi  dire,  que  le  nouveau  canal  représente 
une  poche  conductrice. 

Je  vais  rapporter  un  fait  qui  appartient  à  Earle.  On 
y  verra  que  ce  célèbre  chirurgien  anglais  ne  se  dé- 
couragea pas  par  trois  insuccès,  et  qu'il  fut  dédom- 
mage  amplement  de  sa  persévérance  et  de  ses  peines. 

70^  Observatim.  —  Le  malade,  dont  parle  Earle, 
avait  eu  Turèthre  et  la  peau  du  périnée  gangrenés  à  la 
suite  d'une  violence  extérieure.  I^orsque  ce  malade 
entra  à  Thôpital  Saint-Barthélémy,  il  existait  une  perte 
de  substance  à  Turèthre  dans  l'étendue  d'un  pouce,  et 
une  cicatrice  large  et  molle  le  remplaçait  dans  toute 
cette  longueur.  Les  tégumens  du  côté  droit  étaient 
plus  respectés  que  ceux  du  côté  gauche  ;  aussi  après 
avoir  introduit  le  cathéter  dans  la  vessie ,  on  pou- 
vait recouvrir  celui-ci  en  partie  par  les  tégumens. 

Pendant  quelque  temps  on  prépara  le  malade  en 
pressant  la  peau  du  scrotum  contre  le  côté  gauche 
de  l'urèthre  au  moyen  d'un  brayer,  et  on  dilata  ce 
dernier  avec  des  bougies.  Bientôt  on  put  pratiquer 
l'opération,  et  voici  comment  on  opéra  :  «  On  enleva 
sur  le  oôté  gauche  de  la  cicatrice,  une  portion  des 
tégumens,  longue  d'un  pouce  et  demi  et  large  d'un 
tiers  de  pouce.  Cette  espèce  de  gouttière  était  destinée 
à  recevoir  le  bord  du  lambeau  de  peau  qu'on  devait 
détacher  du  côté  opposé.  On  fit  alors  une  incision  à 
travers  le  périnée,  de  numière  a  enlever  les  bords 
calleux  de  l'urèthre;  cnHuK  Q9^  disséqua  du  côté  df^t 
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un  lambeau  de  peau  d*un  pouce  et  demi  de  loug,  et 
-large  d'un  demi-pouce.  Il  restait,  outre  les  surfaces 
incisées,  un  espace  de  plus  d'un  pouce;  les  tégumens 
du  côté  droit  étant  disséqués,  on  les  retourna  sur  le 
cathéter,  et  on  les  mit  en  contact  avec  l'espèce  de 
gouttière  pratiquée  au  côté  opposé.  La  portion  déta- 
chée de  la  cicatrice  saigna  un  peu  durant  l'opération 
avant  d'être  appliquée    sur  la   rainure  ;  les   bords 
étaient  si  livides  qu'on  avait  lieu  de  craindre  qu'elle 
se  mortifiât.  On  la  maintint  en  contact  à  l'aide  de 
deux  sutures  que  l'on  soutint  par  des  bandelettes  ag- 
glutinatives  et  un  bangage  compressif.  Le  lendemain, 
on  reconnut  m  nifestement  que  l'urine  avait  coulé 
par  la  sonde  \  le  troisième  jour,  en  levant  l'appareil, 
on  trouva  que  la  partie  à  la  surface  de  laquelle  la  peau 
avait  été  disséquée,  s'était  mortifiée,  mais  que  la  réu- 
nion avait  eu  lieu  au-dessus  et  au-dessous  dans  une 
étendue  suffisante  pour  former  un  canal,  ouvert  d'un 
côté ,  et  assez  large  pour  permettre  à  la  sonde  de 
passer.  Lorsque  ces  parties  furent  cicatrisées,  l'urè- 
thre  laissait  couler  un  peu  d'urine,  quand  on  com- 
primait le  côté  gauche  de  la  fistule  qui  restait  encore. 
On  essaya  par  la  suite,  mais  en  vain,  de  rafratdiir  les 
bords  de  cet  ulcère  fistuleux. 

«  On  réitéra  de  nouveau  Topéi  ation  dans  l'été  de 
1820.  On  fit  d'abord  une  incision  ou  gouttière  pro- 
fonde au  côté  droit;  on  enleva  la  peau  dans  une  cer- 
taine étendue  ;  une  portion  considérable  des  tégu- 
mens fut  ensuite  disséquée  au  côté  gauche,  et  afin 
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cfavoif  UD  lambeau  de  peau  saine,  dit  M.  Earle,  j'é- 
tendis ma  dissection  jusqu'à  la  peau  de  la  cuisse,  et 
jfi  laissai  à  découvert  une  petite  portion  de  Taponé- 
vrose.  Au  lieu  de  passer  une  ligature  dans  la  portion 
détachée  j'eus  recourt  è  l'ancienne  suture  entortif^, 
pour  maintenir  en  contact  les  sui^ces  ^i  devaient 
s'unir  ;  j'appliquai  une  bande  d'emplâtre  adhésif  entre 
les  ligatut^es  et  le  lambeau  de  peau.  On  ne  laissa  pas  le 
cathét^  dans  l'urèthre,  mais  on  l'introduisit  trois  fois 
dans  vingt-quatre  heures.  T^s  trois-quarts  au  moins 
de  la  lésion  de  l'urèthre  se  trouvèrent  rétablis  par 
cette  opération,  mais  il  restait  encore  à  la  partie  supé- 
rieure une  petite  ouverture.  On  ne  pouvait  en  déter- 
miner la  cicatrisation  qu'en  touchant  ses  bords  avec 
le  caustique;  c'est  pourquoi  on  fit  une  troisième  opé- 
ration, mais  bien  moins  importante  que  les  deux  pré- 
cédentes, et  l'on  obtint  à  un  tel  point  l'occlusion  de 
la  fistule,  qu'elle  permettait  à  peine  le  passage  d'une 
soie  de  sanglier.  Elle  finit  même  par  se  cicatriser 
lottt^à*£ftit,  et  ce  malade  se  trouva  parfaitement  guéri 
dans  le  mois  de  mars  1824.  » 

H  rapprocherai  du  fait  précédent  une  observation 
intéœssante.  On  verra  comment  le  canal  oblitéré  a 
été  réparé  par  une  opération  autoplastique  simple. 

IV  ObservaHm.  —  Calcul  véskat  voluminetut.  — 
Deux  séances  de  lithotritie.  —  Le  calcul  est  pris  et  brogé 
en  un  grand  nombre  defragmens;  un  (teux  s'engage  dans 
l^urèthre  et  ne  peut  être  déplacé.  — Taille  latérale.  — 
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Extraction  de  iûus  tes  fragmens  et  de  celui  engagé,  — 
Ulcération  et  obHtératim  de  furèthre  par  ce  fragment. 
—  Uréthrotomie  et  uréthraphntie  (*).  —  «  Carie  f  Afi«^ 
goste),  âgé  de  26  ans,  d*une  intélHgeûce  très  mé* 
diocre,  tailleur,  de  Saint-Hippolyte  (Gard),  entra  le 
2  OMirs^è  rtiôjrffâl'Saint-Eloi,  pour  se  faire  opérer  d'une 
pierre  vésicale  qu'il  perlait  depuis  plusieurs  années. 
Cet  homme  était  d'un  caractère  I&cbe,  et  criait  très 
fort  à  la  moindre  douleur. 

«  On  l'a  sondé,  dit-il,  il  y  a  un  an,  sans  qu'on  ait 
pu  reconnaître  l'existence  de  la  pierre. 

«  Son  frère  fut  opéré  de  la  taille  à  Tâge  de  2  ans 
(11 7  a  92  ans). 

«  3 mars.  On  pratique  la  lithotritié,  après  s'être 
assuré  de  l'existence  du  calcul  qui  a  3  pouces  en* 
Tiron  dans  un  de  ses  diamètres.  Il  est  saisi  et  écrasé 
avec  la  plus  grande  fiicilité.  On  réitère  quatre  fois  le 
broiement  dans  la  même  séance.  Le  malade  crie  èeau^ 
coup  pendant  topératianj  mais  set  cris  et  ses  cântarsl&ne 
ne  sont  pas  évidemment  en  rapport  avec  les  douleurs  qu^U 
endure. 

<  Les  4,  5,  6,  le  malade  est  sans  fièrre  et  lar  vessie 
est  soulagée  ;  les  urines  sont  d'abord  sanguinolentes; 
elles  charrient  ensuite  une  grande  quantité  de  pous^ 
sière  de  calcul. 

«  Le  6,  vers  la  fin  du  Jour,  de  petit»  calculs  gri- 
sâtres s'échappent  du  canal  en  grande  quantité. 

(')  Observations  sur  les  rétrécissemens  de  Vurèthre  par  cause 
traumaUque  et  sur  leuir  iraitemenf^  par  J.  Franc.  Pari»,  4840,  p.'95. 
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Les  7  et  8,  les  fragmens  que  rend  le  malade  sool 
plus  volumineux  ;  il  souffre  dans  le  canal  et  surtout 
à  la  fosse  naviculaire.  Deux  fragmens  considérables 
sont  extraits  successivement  avec  la  curette  de 
M.  Leroy  d'Étiolés. 

c  Le  9,  on  fait  une  nouvelle  séance  de  lilbotrilie  : 
plusieurs  fragmens  sont  saisis  et  broyés. 

Les  iO,  1i,  12,  13,  il  rend  de  nouveaux  fragmens. 
Quelques-uns  sont  retirés  au  moyen  de  la  curette;  il 
se  trouve  soulagé  et  dort. 

c  Les  14,  15, 16,  un  gros  fragment  s'engage  dans 
la  courbure  du  canal  et  semble  fixé,  dans  ce  point, 
d*une  manière  inébranlable;  une  sonde  introduite  ne 
ppui  le  déplacer  ;  elle  arrive  même  dans  la  vessie  sans 
que^  le  fragment  change  de  position.  La  curette  ne 
peut  pas  Tentralner.  On  dirait  qu'il  est  fixé  par  des 
aspérités  qui  le  retiennent  dans  tous  les  sens. 

«  Le  corps  étranger,  ainsi  placé,  empêchant  la 
sortie  des  autres  divbions  de  la  pierre,  dont  un  très 
grand  nombre  sont  accumulées  derrière  lui,  et  ren- 
dant  presque  impossible  le  passage  des  urines  et  celui 
du  lithotriteur,  M.  Lallemand  se  détermina  à  prati- 
quer immédiatement  Topération  de  la  taille  par  le 
périnée.  Elle  est  exécutée  comme  dans  la  méthode 
latérale,  et  permet  d'extraire  une  quantité  considé- 
rable de  fragmens  qu'on  peut  évaluer  à  5  onces  au 
moins.  On  délache  avec  peine  celui  qui  a  nécessité 
l'opération  ;  il  est  placé  très  haut,  en  dessous  et  en 
arrière  du  pubis.  On  lave  ensuite  la  vessie,  mais  on 
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s'ap^çoit  bientôt  que  la  plaie  danne  du  $ang  en  abon- 
dance, et  Ton  est  obligé  de  cautériser,  séance  tenante, 
avec  le  fer  rouge. 

<  Le  17,  iK>ul8  fréquent  et  relevé;  soif  intense; 
ardeur  dans  la  vessie  (potion  avec  la  sirop  de  diacode 
et  la  thridace). 

c  Le  18,  le  malade  est  mieux  ;  pouls  plus  calme  ; 
soif  modérée;  le  sommeil  a  été  doux  et  tranquille^  La 
vessie  et  le  ventre  ne  sont  plus  douloureux. 

«c  Du  19  au  30,  Garle  est  bien,  la  plaie  du  périnée 
se  cicatrise  rapidement.  On  introduit  une  sonde  pour 
favoriser  la  sortie  des  urines. 

c  Du  1*'  au  15  avril ,  la  plate  va  se  cicatrisant  ra- 
pidement, et  le  16  elle  est  réduite  à  une  fistule  très 
étroite;  mais  les  urines  passent  toujours,  presqu'en 
totalité,  par  la  fistule,  depuis  que  la  sonde  a  été  re^ 
tirée  du  canal. 

€  Du  17  au  30,  on  constate  un  rétrécissement  con* 
sidérable  de  Turèthre,  au  point  où  avait  été  fixé  le 
fragment  de  calcul.  Les  plus  petites  sondes  ne  peu* 
vent  pas  le  traverser.  Une  corde  à  boyau  qui  avait 
passé  en  apparence,  revient  après  être  restée  quelque 
temps  à  demeure,  avec  son  extrémité  froncée. 

«  Les  urines  continuent  à  sortir  en  totalité  par  la 
fistule,  et  il  est  désormais  impossible  de  faire  péné- 
trer une  sonde  par  le  canal  jusque  dans  la  vessie. 

a  1^2,  3  mai.  On  tente  encore  le  cathétérisme  à 
deux  reprises,  sans  pouvoir  traverser  le  rétrécisse^ 
ment. 

II.  44 
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«  Le  4,  on  $e  décide  à  riociser  et  à  faire  Turô- 
throplastie.  A  celle  fin,  le  malade  éUat  placé  comme 
pour  Topéralion  de  la  laille;  M.  Lallemaûd  inciae 
verlicaUmeni  dans  la  direclion  d'une  ligne  cartila- 
gineuse qui  indique  le  rétrécissement  «  depuis  trois 
pouces  en  dessous  du  méat  urinaire  jusqu'à  k  cour* 
bure  de  rurèthre,  entre  les  bourses. 

«  Quoique  le  canal  eût  été  indiqué  par  une  sonde 
d'argent  introduite  préalablement  jusqu'au  rétrécit- 
«ementy  l'opérateur  n'arrive  qu'aveo  peine  à  retrou- 
ver le  point  où  la  lésion  existe.  Il  y  parvient  cepen- 
dant après  des  recherches  minutieuses,  et  reoennatt 
que  l'uréthre  est  complètement  oblitéré  dans  reten- 
due d'un  pouce  environ. 

9  Le  tissu  fibreux  qui  remplace  le  canal  est  incisé) 
et  on  ouvre  inférieurement  la  portion  de  ce  conduit 
qui  tient  à  la  vessie  pour  vider  cet  organe.  Une  sonde 
en  gomme  élastique  est  mise  à  demeure  dans  toute 
retendue  du  canal ,  et  huit  points  de  suture  sont 
appliqués  aux  tégumens  et  aux  tissus  sous-jaoens 
dans  la  direction  de  la  plaie  extérieure. 

c  Les  5|  6,  7^  il  est  survenu  un  peu  de  fièvre }  1^ 
verge  s'est  tuméfiée;  mais  oes  aoeidens  oèdent  bientôt 
peu4-peu. 

«  Le  8,  le  gonflement  a  tout*à*fait  dispara  ^  le  ma- 
lade est  bien.  On  lui  accorde  des  alimens  (le  quart). 

«  Du  0  au  38,  la  eicatrisalion  s'est  opérée  avec  une 
très  grande  rapidité  sur  la  sonde  que  l'on  a  renou- 
velée. 
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«  Le  38,  il  ne  reste  plus  qu'un  petit  perluis  par 
lequel  suiute  du  pus  de  bouue  nature, 

9«  Bép«ratkm  dîme  parti*  an  périttée  et  de  l*tiffèllupe  de^ea<M 


Méthode  par  déplacemenu — Avant  tout  on  comméiiee 
par  dHater  Turèthre  s'il  est  rétréci,  puis  lorsqu'il  a 
repris  son  calibre  normal,  on  procède  à  sa  réparation. 
Et  d'abord  on  détruit  les  eallasités,  les  fongosités,  on 
rend  saignans  tous  les  trajets  fistuleui ,  c'est-à-dire 
qu'on  les  ravive  )  cela  étant  fait,  on  creuse  du  c6té  oh 
la  peau  est  le  moins  conservée,  une  gouttière,  en  un 
mot,  on  ftiit  une  perte  de  substance,  et  on  taille  un 
lambeau  d'une  régularité  plus  ou  moins  parfaite,  carré 
eu  triangulaire,  aux  dépens  du  périnée,  de  la  partie 
interne  des  cuisses,  de  la  racine  des  bourses  et  même 
du  sommet  des  fesses  du  côté  opposé,  on  le  détache^ 
et  on  le  place  au*devant  du  périnée,  à  la  manière 
d'un  rideau  que  Ton  tirerait  devant  une  croisée. 

dette  opération  autoplastique  réussit  en  général 
bien  lorsqu'il  n'existe  pas  une  fistule  tmiénmem  or- 
ganisée, sinueuse  et  qui  se  raid  à  la  vessie.  Si  une 
fistule  de  ce  genre  est  parfaitement  établie,  par  l'in^ 
troduction  d'une  canule  qui  a  séjourné  là  pendant  un 
temps  plus  ou  moins  long,  comme  cela  s'est  vu  à  la 
suite  de  la  boutonnière  et  ainsi  que  nous  l'avons  ob- 
servé nous-mémej,  la  périnéoplastie  ne  réussit  qu'in- 
complètement.  On  est  souvent  obligé  de  s'y  reprendre 
à  plusieurs  reprises  avant  d^en  obtenir  l'oblitération. 

le  vais  rapporter  une  observation  de  périnéoplastie 

44. 
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qui  n'a  pas  réussi  complètement  à  cause  d'une  fistule 
périnéo-vésicale ,  survenue  à  la  suite  d'un  rétrécis- 
sement et  que  le  séjour  d'une  sonde,  dans  le  but  de 
dérivei*  les  urines ,  a  rendue  jusqu'à  présent  incu- 
rable. 

72*  Observation.  —  Fisiules  urinaires.  —  Callosités. 
«—  Rétréassement  de  Vwrèthre.  —  Introduction  à  demeure 
d*une  sonde  en  gomme  élastique  dans  la  fistule  la  plus 
voisine  de  l'anus.  —  Traitement  du  rétrécissement  par  les 
bougies  atuminées.  —  Périnéoplastie  par  la  méthode 
française.  —  Le  nommé  Couturier ,  âgé  de  38  ans, 
vidangeur,  d'une  forte  constitution,  est  entré  à 
l'hôpital  Saint-Louis,  en  4844,  pour  y  recevoir  nos 
soins.  Il  me  raconta  qu'il  avait  contracté  deux  bien- 
norrhagies,  l'une  en  i82i  et  l'autre  en  1823.  La 
première  dura  troi$  mois  et  la  seconde  un  an  à-peu- 
près.  Il  n'a  point  eu  de  chancres  ni  de  bubon.  Il  a 
fait  usage  pour  guérir  ses  écoulemens,  seulement 
d'une  tisane  adoucissante  et  du  baume  de  copahu.  Il 
dit  n'avoir  rien  ressenti  de  ces  premiers  accidens 
et  avoir  toujours  eu  la  miction  facile.  Il  raconte  qu'il 
y  a  à -peu -près  dix  ans,  il  reçut  un  coup  de  pied 
de  cheval  au  périnée  et  qu'un  écoulement  de  sang 
abondant  eut  lieu  par  Turèthre  pendant  vingt-quatre 
heures.  Un  an  après  il  éprouva  des  difficultés  assez 
grandes  pour  uriner,  et  il  se  trouva  bientôt  dans  un 
élat  tel  qu'il  urinait  seulement  goutte  à  goutte.  Aussi 
sa  chemise  étaii-elle  toujours   imprégnée  d'urine. 
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C'est  dans  cet  état  qu'il  entra  à  l'Hôtel-Dieu  en  1833. 
11  dit  que  pendant  les  deux  mois  de  séjour  qu'il  lit 
dans  cet  hôpital  on  lui  introduisit  des  bougies,  etqMe 
la  première  parvint  quoique  très  diflicilement  dans 
la  vessie.  Le  lendemain  une  sonde  d'argent,  dit  le 
malade,  put  ètM  introduite  jusque  dans  le  réservoir 
urinaire,  mais  avec  grand' peine.  S'il  faut  l'en  croire» 
on  laissa  pendant  deux  jours  cette  sonde  en  place  et 
après  ce  laps  de  temps  on  la  remplaça  par  une  petite 
sonde  en  gomme  élastique.  Mais  le  traitement  est  in* 
terrompu  forcément,  un  gonflement  douloureux  des 
organes  génitaux  étant  survenu.  Des  incisions  sur  les 
bourses  sont  pratiquées.  (Jn  cesse  les  sondes  et  il 
sort  de  l'hôpital  sans  être  guéri  même  des  incisions. 
En  1834  il  rentre  à  l'hôpital  des  vénériens  presque 
immédiatement  en  sortant  de  l' Hôtel-Dieu  pour  un 
nouvel  engorgement  douloureux  des  bourses  qui  ré- 
clame des  incisions  au  périnée.  Par  là  s'écoule  de 
l'urine.  Il  sort  de  nouveau  de  l'hôpital  avant  sa  gué* 
rison. 

Depuis  4834  jusqu'à  cette  époque  le  malade  est 
entré  dans  d'autres  hôpitaux. 

Il  entre  enfin  à  l'hôpital  Saint- Louis  pour  une 
infiltration  urineuse  des  bourses  et  de  la  verge.  Voici 
quelle  était  alors  l'état  des  parties.  Les  bourses  me- 
surées, donnent  une  circonférence  de  près  de  42  cen- 
timètres de  diamètre  et  la  verge  une  circonférence 
de  47  à  48  centimètres.  Un  abcès  existe  à  la  racine 
des  bourses.  4}e  foyer  fut  ouvert  le  lendemain  et  par 
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Hk  8*échappo  de  Titrine  et  du  pus*  Six  jours  apnés 
son  entrée  à  rhôpilal,  le  gonflement  arait  disparu 
et  on  ne  voyait  plus  au  périnée  que  trois  ouvertures 
flstuleuses  par  où  suintait  du  pus  et  de  Turine  en 
quantité  considérable:  il  ne  sortait  plus  par  Turëthre 
qu'une  forte  petite  quantité  de  liquide  urinaire. 
Ces  ouvertures  étaient  indurées,  saillantes,  bour* 
souflées,  et  l'une  d'elles  existait  au  «ôté  droit  du 
raphé  périnéal,  l'autre  au  niveau  même  de  la  raeiaé 
des  bourses  et  sur  ce  raphé^  et  Tautre  enfin  plus  en 
arrière  et  au-devant  de  l'anus. 

Le  24  Janvier ,  j'introduisis  dans  la  vessie  par  la 
fistule  la  plus  directe  une  sonde  en  gomme  élastique. 
Cet  instrument  y  parvint  sans  difficulté  en  traversant 
la  portion  membraneuse  et  prostatique  de  l'urêlhre. 
Il  n'y  eut  qu'à  introduire  dans  la  fistule  inférieure 
l'algalie  et  &  la  pousser  en  droite  ligne.  Cette  sonde 
servit  à  conduire  l'urine  au  dehors  ;  mais  elle  lie 
put  jamais  l'empêcher  complètement  de  parcourir  le 
canal.  Cependant  à  la  faveur  de  cet  instrument  les 
urines  furent  charriées  sans  difficulté  et  le  dégorge- 
ment des  parties  molles  s'opéra.  Dès-lofs,  je  m'oc- 
cupai de  dilater  l'urèthre,  ce  que  je  fis  d'abord  en 
modifiant  la  vitalité  de  la  muqueuse  urélhrale  et  en 
le  dégorgeant  par  une  sorte  de  catarrhe  artificiel. 
C'est  ce  que  j'obtins  à  l'aide  de  quelques  bougies 
atuminées  que  je  remplaçai  ensuite  par  des  bougies 
non  médicamenteuses. 

Enfin  au  mois  de  mars  le  canal  était  désosbstrué. 
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K  mite  époque  il  surrint  on  érjsipito  qui  «'enpirt 
des  ptHlei  génitales  «t  du  siège  du  malade  ;  now 
sommes  obligés  d'interrompre  le  traitement  et  de  i^ 
mettre  à  un  autre  moment  Topération  que  aous  arioM 
jugée  convenable. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  malade  vit  ses  fistules  s'oUi* 
térer,  excepte  Tinférieure  qui  persista.  Une  opéra* 
tion  autoplastique  par  glissement  fut  tentée;  mais  le 
malade  sortit  de  l'hôpital  avant  sa  guérison. 

73*  Obêenetim.  —  FUUttei  urtnabrêê  périnéaleê.  — 
Callotitéê.  -^  Indurations  icroktks*  —  RéirécisiemetU 
de  Vurêthre.  —  Dilalatim  par  les  bougies.  «^  Périnéo* 
plastie.  —  Perêiêianûe  €yme  fisiuh  dans  laquelte  j'avais 
introduU  wte  cannk  pour  détourner  le  cours  des  urbies. 
—  Le  nommé  Espie,  âgé  de  56  ans,  postillon,  est  en- 
tré le  14  mars  1843,  dans  mou  service  et  a  été  succes- 
sivement couché,  saHe  Saint-Augustin  aux  numéros 
Si,  80>  37  de  la  même  salle. 

Voiei  ce  que  cet  homme  nous  racoau  sur  ses  an- 
lécédens.  Jusqu'à  vingt  ans  sa  santé  avait  été  par- 
faite et  il  n'avait  rieft  éprouvé;  mais  4  cette  époque  il 
eontraeta  une  Mennorrhagie  violente  qu'il  conserva 
pendant  environ  six  mois*  Les  injections  dont  il  ne 
connaît  pas  la  nature,  seules,  parvinrent  à  arrêter 
^écoulement. 

A  vingt-dnq  ans  il  put  se  marier  et  eut  deux 
enfans. 

Dix4iuit  mois  avant  son  entrée  à  l'hApital  Saint- 
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Louis,  il  nous  dit  que,  en  faisant  son  métier  de  pos- 
tillon, il  fut  enlevé  de  son  siège  où  il  retomba  sur  le 
f^ammeau  de  la  selle  avec  violence.  Quoiqu'il  eût  res- 
senti une  vive  douleur  il  n*en  continua  pas  moins  son 
chemin.  La  contusion  du  périnée  qui  fut  la  concé« 
quence  de  cet  accident  ne  Tempècha  pas  de  cofiUnuer 
son  travail  et  de  monter  à  cheval,  il  en  ressentait 
cependant  de  vives  souffrances. 

Vers  le  huitième  jour  il  se  montre  à  la  racine  des 
bourses  une  tuméfaction  douloureuse  qui  le  força  à 
garder  le  repos  et  à  appliquer  des  cataplasmes  émoi- 
liens  pendant  une  semaine  à-peu-prés.  Au  bout  de  ce 
temps,  le  malade  se  sentant  rétabli,  se  livre  de  nou- 
veau à  ses  occupations  habituelles,  Espic,  pendant 
plus  de  quatre  mois,  n'éprouva  pas  de  difficulté  en 
urinant ,  et  le  jet  de  Turine  parut  complètement  nor- 
mal. Mais  enfin  il  survint  un  nouveau  gonflement  dans 
le  courant  du  cinquième  mois,  et  un  médecin  ayant 
été  consulté  reconnut  un  abcès.  C'est  alors  que  le 
malade  entra  à  la  Clinique  (école  de  perfectionne- 
ment). M.  Huguier,  alors  de  service,  diagnostiqua 
aussi  un  abcès  qu'il  ouvrit.  Depuis  ce  moment,  l'ou- 
verture est  demeurée  fistuleuse,  et  par  là  l'urine  n'a 
cessé  depuis  de  couler.  Cet  homme  n'a  pu  nous  dire 
si  de  l'urine  s'était  échappée  avec  le  pus  au  moment 
de  l'ouverture  du  foyer.  Après  six  mois  de  séjour  à  la 
Clinique,  le  malade  en  sortit  conservant  la  fistule 
dont  je  viens  de  parler,  située  à  2  centimètres  environ 
au-devant  de  l'anus.  Pendant  son  séjour  à  l'hôpital , 
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le  malade  nous  dit  qu*on  ne  plaça  point  de  sonde  à 
demeure;  mais  il  avoue  avoir  été  sondé  une  fois  sans 
difBculté.  Ce  catbétérisme  fut  sans  doute  praii^pié 
dans  l'intention  d'explorer  Tétat  des  parties.  Depuis 
sa  sortie  de  la  Clinique ,  le  malade  demeura  deux 
mois  sMis  rien  faire,  il  vit  bien  cependant  qu'il  ne 
pouvait  demeurer  en  cet  état,  et  il  se  présenta  à  Tbô- 
pital  Saint-Louis  pour  y  être  admis  dans  le  mois  de 
mars  1843.  Lorsque  nous  le  vtmes,  il  portait  deux 
fistules  à  la  région  périnéale. 

Ce  mabde,  interrogé  très  longuement  pour  sa- 
voir s'il  n*avait  pas  existé  un  rétrécissement,  nous 
affirma  qu'il  n'avait  eu  rien  de  semblable,  etoepen* 
dant  lorsque  nous  le  sondâmes ,  nous  rencontrâmes 
un  rétrécissement  considérable. 

Le  périnée  offrait  de  nombreuses  indurations,  ainsi 
que  la  région  scrotale,  et  trois  fistules  fournissaient 
du  pus  et  de  l'urine.  Deux  indications  se  présentaient 
chez  ce  malade;  la  première  était  de  dilater  Turèthre, 
et  la  seconde  d'oblitérer  les  fistules. 

Si  le  canal  n'avait  pas  été  aussi  complètement  ré- 
tréci, de  suite  j'aurais  songé  à  le  dilater,  et  surtout 
s'il  n'avait  existé  des  indurations  nombreuses  et  un 
travail  inflammatoire  fort  étendu  dans  toute  la  région 
périnéale.  Je  crus  que  c'était  le  cas  d'introduire  une 
canule  dans  la  vessie,  au  travers  d'une  des  fistules, 
comme  l'avait  fait  Ledran.  J'espérais  en  agissant  de 
la  sorte  donner  une  large  issue  aux  urines,  et  arriver 
à  un  prompt  dégorgement.  Je  choisis  donc  la  fistule 
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mojeiitie  pour  introduire  une  sonée  en  gomme  éta- 
tique. Je  parYihs  sans  difficulté  dans  la  vessie.  Le 
dégorgement  fût  très  prompt,  et  les  indurations  dis'- 
parurent  avec  une  égale  promptitude.  Dès-lors,  Je 
m'occupai  de  combattis  le  rétrécissement,  ce  que  je 
fis  d'abord  par  le  moyen  de  bougies  alu rainées  et 
ensuite  par  l'usage  de  sondes  &  demeure.  Un  mois 
après,  sentant  l'obstacle  ûréthral  détruit,  je  pUs  re- 
tirer la  sonde  périnéale  et  la  remplacer  par  une  sonde 
de  gros  calibre,  que  je  fis  pénétrer  par  la  voie  natu- 
relle. Deux  fistules  se  fermèrent  promptement.  La 
dernière  fistule  parut  se  rétrécir  à  un  tel  point,  que 
nous  cr&mes  le  malade  guéri.  Elle  se  ferma  bien  à 
différentes  reprises,  mais  elle  se  rouvrit  toujours,  et 
c'est  alors  que  nous  dûmes  détruire  le  tissu  cellulaire 
ramolli ,  et  réparer  la  perte  de  substance ,  ainsi  que 
nous  allons  le  dire.  Ce  fût  en  1844,  que  cette  opéra- 
tion se  pratiqua. 

Voici  comment  je  pratiquai  cette  opération  auto- 
plastique : 

i""  Une  nouveile  sonde  fût  introduite  dans  la  vessie; 

2*  Le  malade  fut  placé  devant  une  vive  lumière, 
le  trbne  dans  une  position  pàHaitement  horizontale, 
les  jambes  étant  fléchies  sur  les  cuisses,  celles-ci  sur 
le  bassin  et  dans  Tabduction  ; 

3*  le  procédai  au  ravivement  en  entourant  les  ou- 
vertures des  fistules  de  deux  incisions  semînelliptiques, 
longues  de  «  centimètres  environ,  et  de  4  centimètres 
transversalement; 
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4*  Une  perte  de  ftubslaiiee  en  déMent  fot  preti* 
quée  à  droite  dans  toute  la  lotigueur  du  périnéa  |  m 
empiétant  un  peu  sur  h  cuisse; 

H''  A  gauche^  nn  lambeau  fnt  disséqvé de  larMtne 
des  bourses  jttsqn'an  sommet  de  k  fesse,  en  le  dëoel* 
iaal  du  périnée  ver^  le  pli  de  la  fesse  et  de  la  enisse  ; 

6*  Le  décollement  étant  opéré,  on  put  eeuTrir  le 
périnée  avec  lui  en  le  bissant  du  eMé  opposé^  comme 
on  Taurait  hit  d'un  rideau  ; 

V  Des  points  <to  suture  entrecoupée  furent  appK* 
qués  en  arriére ,  en  ayant  et  au  milieu  ; 

8*  Comme  il  existait  un  grand  tiraillement  dans  li 
région  périnéale,  je  pratiquai  une  longue  incisioQ  d« 
cdté  gauche,  paHllélement  k  la  suture.  Tout  se  trouva 
h  Tinstant  même  relâché ,  et  le  malade  put  Mre  re« 
porté  dans  son  lit.  Les  jambes  et  les  eulsses  furent 
toises  dans  la  demi-flexion; 

9*  tlne  douce  compression  fut  opérée  sur  le  hirn-» 
beau. 

Le  trohième  ]t>ur ,  les  points  de  suttire  furent  en^ 
levés,  et  le  lambeau  semblait  éprouver  un  petit  retrait 
sur  lui-même.  Il  ne  survint  aucun  accident^  et  H 
compression  fdt  Continuée.  La  suppuration  fut  très 
peu  abondante.  La  réunion  se  (H  d'abord  en  haut^ 
eti  bas,  ensuite  au  milieu. 

Au  bout  de  plusieurs  mois,  tt)Ut  paraissait  guéri , 
cicatrisé ,  et  cependant  la  fistule  qui  avait  permis  le 
passage  de  la  sonde  reparut  et  litra  passage  è  une  pe- 
tite quantité  d'urine  et  de  pus.  Le  nitrate  d^argenl 
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fut  employé  pour  fermer  celte  fistule  ;  mais  ce  moyeo 
ne  put  parvenir  à  l'oblitérer. 

Au  mois  de  septembre  4844,  j'enlevai  le  trajet  de 
la  fistule  avec  un  bistouri  à  lame  très  fine  et  très  poin- 
tue.  Je  me  servis  du  bistouri  à  pfaymosis.  J'appliquai 
plusieurs  points  de  suture  entortillée.  Il  n'y  eut  pas 
d'accident ,  et  six  jours  après  les  épingles  furent  en- 
levées, et  les  bords  de  la  fistule  parurent  en  partie 
réunis,  excepté  dans  les  points  où  les  aiguilles  avaient 
existé.  Une  compression  convenable  fut  exercée  d'a- 
vant en  arrière.  Des  cautérisations  furent  renouve* 
lées.  La  cicatrisation  était  complète  au  15  octobre 
i844.  C'est  alors  que  la  sonde  à  demeure  fut  retirée; 
mais  on  continua  malgré  tout  pendant  quelque  temps 
le  même  pansement  et  la  compression,  jusqu'à  la  fin 
d'octobre.  Comme  au  commencement  de  novembre, 
les  fistules  étaient  oblitérées  et  ne  fournissaient  plus 
ni  pus  ni  urine,  on  abandonna  le  malade  à  lui-même. 

Espic  avait  paru  guéri  complètement  jusqu'au 
29  novembre,  c'est-à-dire  depuis  trois  semaines,  lors- 
que le  malade  se  plaignit  d'éprouver  des  douleurs  au 
périnée. 

Le  4*'  décembre,  je  l'examinai  et  je  trouvai  un 
point  induré  et  fluctuant  au  niveau  de  la  cicatrice. 
J'incisai  ce  foyer  et  j'enlevai  des  parties  ramollies 
avec  des  ciseaux  courbes  et  une  pince  à  disséquer.  Je 
cautérisai  en  plus  toute  la  surface  de  la  plaie,  et  je  ne 
fis  pas  cette  fois  usage  des  sondes  à  demeure.  Je  vou- 
lus savoir  si  l'urèthre  communiquait  ayçc  cette  Quyçf- 
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lure,  et  pour  cela  je  lis  uriner  devant  mol  le  malade. 
11  ne  sortit  pas  une  goutte  d'urine  par  là ,  et  dès  ce 
moment  j'eua  recours  à  un  pansement  avec  àm 
mèches  et  à  la  cautérisation  faiie  avec  b  nitrate  d'ar- 
gent. 

Le  A  janvier  i845,  Touverture  fistuleuse  était 
presque  entièrement  fermée,  et  il  n'existait  plus 
qu'une  petite  fente  longitudinale. 

Depuis  ce  moment,  il  est  survenu  dilTérens  ac- 
cidens  locaux ,  consistant  toujours  dans  des  petits 
foyers  purulenSi  qui  disparaissaient  pour  reparaître 
alternativement.  Le  malade  n'a  pas  cessé  d'uriner  &- 
cilement  jusqu'en  i847. 

Il  a  semblé  guéri  pendant  huit  et  dix  jours,  et 
puis  tout  d'un  coup  on  voyait  reparaître  une  ouver- 
ture qui  d'abord  avait  paru  complètement  bouchée. 
J'ai  pris  le  parti  de  sonder  avec  une  sonde  cannelée  le 
trajet  fistuleux,  et  je  me  décidai  alors  vu  la  profon- 
deur à  l'inciser  et  à  pratiquer  deux  incisions  paral- 
lèles ,  afin  d'avoir  deux  lambeaux  qui,  par  leur  rap- 
prochement au  moyen  de  la  suture  entrecoupée, 
effaçaient  complètement  la  plaie.  J'espérais  obtenir 
leur  fusion.  Malheureusement  la  gangrène  s'en  est 
emparée.  C'est  au  mois  d'août  4847,  que  cette  der- 
nière opération  a  été  pratiquée. 

Aujourd'hui  i6  juin  i848,  le  malade  est  dans 
rétat  suivant  : 

i^  Le  périnée  est  le  siège  de  cicatrices  résultant 
des  différentea  opérations. 
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a"*  Ud  peu  à  droite  de  la  ligne  médiaoe,  il  eiiste 
une  cicatrice  qui  indique  le  lieu  eà  le  lambeau  m  été 
trtntporté.  La  peau  de  eelui-ci  est  un  peu  plus  rnê^ 
culaire  qtie  celle  des  parties  enTironnantes. 

3**  A  gauche  et  à  la  partie  inférieure  ou  postérieure 
on  aperçoit  une  cicatrice  linéaire  se  dirigeant  vers  la 

fesse. 

A"*  Antérieurement,  on  voit  une  autre  cicatrioe 
linéaire  qui  se  dirige  vers  le  scrotum.  Ces  cicatriees, 
qui  partent  Tune  et  l'autre  de  celle  placée  sur  le  c6té 
droit  du  périnée,  ont  servi  à  limiter  en  avant  et  en  ar^ 
rière  le  lambeau  quadrilatère  qui,  après  avoir  été  dbsé- 
que,  a  été  tiré  comme  un  rideau  au-devapt  du  périnée. 

5*  Sur  la  ligne  médiane  du  périnée  et  au  centre  de 
cette  région,  on  aperçoit  une  petite  ouverture  qui,  au 
dire  du  malade,  ne  donne  issue  à  aucune  f  outte  d'u«- 
rine.  Seulement  en  comprimant  les  parties  voisines, 
en  en  fait  suinter  un  liquide  séreux. 

0^  En  feisant  uriner  le  malade,  on  ne  voit  pas  la 
moindre  goutte  d'urine  passer  par  l'euverture  flstu- 
leuse. 

7*  On  ne  sent  plus  dans  la  région  périnéale  aucune 
callosité.  Tous  les  tissus  sont  mous  et  ne  présentent 
plus  aucune  induration. 


Ayant  parlé  plus  haut  des  cas  où  Tautoplastie  est 
devenue  nécessaire,  lorsque  Turèthre  est  oblitéré  acci- 
dentellement, je  n'ai  plus  à  m'occuper  ici  que  de 
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VautoplasUe  aj^pliqoée  wx  vices  de  cottformition 
eoDgénisttx, 

Ces  vices  de  eonformation  so^t  plus  eu  jMtus 
graves  et  peuveoi  avoir  leur  siège  sur  Vmoê  ou  l'autre 
paroi  du  caoal.  Ordinairemept  e'est  sur  la  paroi  io* 
férieura  que  porte  l'aDomalie.  Quoi  qu'il  ea  soit, 
l'urine  s'échappe  de  Turètbre  par  upe  ouverture 
anoriQale  située  dans  le  vpisipage  des  pubis,  du  gland 
ou  dans  un  intervalle  médian  entre  ces  deux  extrêmes. 

Ce  vioe  de  conformation  est  accompagné  d'une 
«U^ofrfiie  plus  ou  moins  prononcée  des  eorps  caver- 
neux du  gland  et  de  la  verge  eUe^mème,  qui  a  perdu 
de  sa  longueur  et  de  son  volume.  Cependant  cet  état 
est  souvent  fort  peu  marqué  el  même  n'eiisie  pas 
lorsque  l'orifice  s'ouvrç  à  peu  de  distance  de  l'ouver 
ture  normale* 

VépispmUas  consiste  dans  une  fente  de  la  paroi 
supérieure  de  l'urètlire.  C'est  un  arrôt  dedéreloppe^ 
ment  esistant  dans  un  des  points  de  la  longueur  du 
dos  du  pénis  (*).  Ce  vice  de  conformation  est  plus  rare 
que  celui  qui  affecte  la  paroi  inférieure  du  canal 
excréteur  de  l'urine.  Toujours  est-il  que  Vépiêpoâiaê 
peut  se  prolonger  jusqu'à  la  vessie  dont  la  paroi  an^- 
térieure  manque  alors.  . 

Dans  l'épispadias,  l'urine  s'écoule  par  le  dos  de  la 
verge  et  le  sperme  lui-même  n'a  pas  d'autre  voie  pour 
s'échapper. 

(')  Yoyei  BulMimâê  rAtHékm  4i  méà%mm%,  t.  O,  p.  64, 69,  S4. 


Digitized  by 


Google 


224  AUTOPLASTIE  APPLIQUÉE. 

Ce  n'est  que  par  rautoplastieqoe  Ton  peut  fern^r 
la  rigole  dans  une  certaine  étendue  et  de  manière  à 
laisser  un  orifice  pour  le  passage  des  liquides. 

L'autopkistie  peut  être  exécutée  à  Taide  d'un  seul 
lambeau  taillé  aux  dépens  des  parties  environnantes 
par  simple  décollement  ou  par  torsion  du  pédicule. 

Il  n'y  a  pas  de  doute  que  Ton  peut  disséquer 
aussi  deux  lambeaux  latéraux  pris  sur  les  côtés  de 
la  fente  anormale.  C'est  encore  par  un  véritable  dé- 
collement de  la  peau  et  du  tissu  cellulaire  que  la  ré- 
paration est  faite.  Voici  comment  s'exprime  à  ce  sujet 
notre  habile  écrivain  et  spirituel  ami  M.  Bégin  : 
«  Cette- difformité ,  assez  rare,  est  demeurée  jusqu'à 
présent  incurable.  Peut-être  pourrait-on,  en  avivant 
les  bords  de  la  gouttière  du  pénis,  en  détachant  la 
peau  de  chaque  côté,  reproduire  au  canal  une  paroi 
supérieure  cutanée  soit  au  moyen  de  la  peau  allongée 
et  réunie  sur  une  sonde,  soit  à  Taide  d'un  lambeau 
emprunté  aux  parties  voisines  et  rabattu  sur  la  verge. 
Cette  idée,  que  m'a  suggérée  Texamen  attentif  de 
plusieurs  cas  d'épispadias,  ne  me  semble  pas  indigne 
d'attention  ;  mais  je  n*ai  point  encore  trouvé  rocca- 
sion  de  la  mettre  en  pratique  (').  2> 

Vhypoêpadias  est  une  ouverture  de  Turèthre  exis- 
tant sur  la  paroi  inférieure  de  ce  conduit,  plus  ou 
moins  rapprochée  du  méat  urinaire.  Elle  peut  être 
accompagnée  d'une  certaine  perméabilité  de  l'urèthre 

(* )  Eiémenê de  ehiruirgie  ei  de  médeoine.  Paris,  4 S3S,  liy.  i,  p.  563. 
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au^vani  d'elle,  oq  bien  une  oblitération  existe  de- 
puis elle  jusqu'à  Textrémité  du  gland. 

Comme  ce  tIob  de  conformation  nuit  à  la  féconda* 
lion,  el  comme  d'un  autre  côté  l'organe  lui-même  tend 
à  s'atropbier  ou  est  atropbié,  il  est  urgent  d'y  remédier. 

Il  est  impossible,  lorsque  l'hypospadias  occupe  la 
racine  des  bourses,  de  refaire  le  canal,  et  le  mal  est 
dans  ce  cas  complètement  incurable;  mais  lorsqu'il 
se  rapproche  du  gland,  on  peut  tenter  la  guérison  en 
réiablissant  l'orifice  uréthral  et  en  fermant  l'ouTer- 
ture  anormale  avec  un  lambeau  maintenu  par  des 
points  de  suture. 

Je  ne  reviendrai  pas  sur  ce  que  j'ai  dit  ailleurs  re* 
lativement  au  procédé  autoplastique  qui  convient  le 
mieux  et  de  suite,  je  dirai  que  c'est  à  Fautoplastie 
par  déplacement  qu'on  devra  recourir. 

Je  ne  balance  pas  à  admettre  que  cette  opération 
doit  être  mise  au  nombre  de  celles  que  le  chirurgien 
s'empressera  de  mettre  "en  pratique,  puisqu'il  s  agit 
de  rétablir  ici  des  fonctions  importantes. 

Le  premier  soin  est  donc  de  creuser  dans  Tépais^ 
seur  du  glaud  un  conduit  artificiel  qui  rejoindra 
l'urèthre  normal.  Tantôt  on  l'exécute  avec  un  simple 
trois-quarts,  et  il  suffit  pour  l'établir  à  demeure  de 
remplacer  sa  tige  par  une  canule;  tantôt  enfin  on 
pratique  avec  le  même  instrument  un  trajet  qui  est 
parcouru  ensuite  par  un  cautère  cylindrique  rougi  à 
blanc. 

L'expérience  a  démontré  que  l'on  pouvait  établir 
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un  iMHiVdiiu  cumI  ptr  ces  deux  procédés ,  o'Qtt4*dire 
par  b simple  poncUon  avec  le  IroisquarU et uoe dil«« 
tatioD  permanente  exéeutée  avec  une  eoftde  en  gmntie 
élastique  ou  un  dilatateur  quekoiique  (Befio),  elle 
a  prouvé  aussi  que  la  pouctiou  faite  avec  le  trois- 
quarts*  combinée  avec  la  cautérisation  procurait  le 
même  résultat  (Dupuytren).  Ce  dernier  prooédé  est 
plus  douloureux  que  le  premier;  peut-être  prévient-ji 
mieux  Técoulemenl  du  sang  et  la  phlébite^ 

Il  reste  après  cela  à  fermer  l'ouverture  de  1  bjfpos- 
padias.  On  y  parvient  par  la  cautérisation  avec  le 
nitrate  d'argent  quand  Touverture  est  petite^  el  par 
Tautoplastie  lorsque  Touverture  est  plus  large. 

▲RT.   lY.   —  AXJTOPLASTIB  DB  LA  VBRGB  BT  0X7   SCROTUM. 

Je  n^entends  parler  ici  que  de  la  réparation  de  la 
peau  de  la  verge  et  des  bourses,  m^élant  déjà  occupé 
des  réparations  de  Turèthre  et  du  testicule. 

Le  prépuce,  la  peau  de  la  verge  et  du  scrotum  ont 
été  réparés  en  diverses  circonstances  ;  nous  ne  nous 
arrêterons  que  peu  de  temps  sur  ces  espèces  de  répa- 
ration. 

Dans  les  temps  les  plus  anciens  ^  on  s'est  oc* 
«upé  de  rqparer  le  prépuce,  et  dans  Galien^  il  est 
question  du  mode  anaplastique  dont  on  feisait  usage 
autrefois.  L'autoplaslie  dont  parle  Celse,  d'après 
Anlylus,  n'était  autre  chose  que  le  décollement  pé- 
riphérique. Le  procédé  opératoire  était  fort  simple. 
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On  séptrail  la  peau  de  la  verge  droooiS&renUelleroeiiC 
des  parties  environnantes  dans  environ  i  (>ouce,  et  oa 
ramenait  ensuite  Tespéee  de  gaine  que  fermaieiil  les 
tégameos  de  la  verge  en  avant  du  gland* 

Cette  opération  me  pairaU  de^ir  peu  réussirt  et 
offre  d'autant  moins  d'importance  que  le  gland  se 
paate  fort  bien  d'enveloppe,  et  d'autant  plus  que  son 
absence  a  été  regardée  comme  une  cause  de  propreté. 
Tout^ois  Topération  considérée  en  elle-même  est 
douloureuse  et  ne  remplit  que  très  imparfaitement 
les  vues  de  l'opérateur  et  du  malade,  puisque  le  pré* 
puce  artificiel  ne  peut  plus  être  un  repli  mobile  et 
protecteur  à  la  manière  d'un  voile  mobile*  On  peut 
dire  que  la  difformité  est  pire  que  le  mal»  D'ailleurs 
cette  opération  est  plus  qu'impariaite»  et  j'oserais 
même  dire  inutile^  puisque  le  prépuce  lend  sans  cesse 
à  éprouver  un  retrait  en  vertu  duquel  le  gland  est 
bientôt  complètement  à  nu* 

Lors  donc  que  le  prépuce  a  été  détruit  par  la  gan* 
grène,  par  des  chancres,  par  la  circoooisiottt  par  une 
opération  quelconque  ou  par  un  vice  de  confbrnMi* 
tion  congénial,  il  faut  s'abstenir  de  toute  réparation* 
Ce  n'est  que  lorsqu'il  existe  tin  hiaiu$^  une  diffor- 
mité partielle,  choquante,  que  l'on  peut  avoir  recours 
a  une  réparation  par  la  méthode  indienne  ou  française* 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  de  mon  devoir  de  rapporter 
un  passage  tiré  de  l'ouvrage  de  l'immortel  Celse.  On 
verra  par  sa  lecture  que  les  anciens  se  servaient  de 
deux  procédés  pour  refoire  le  prépuce.  Cette  oiaire 
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et  concise  description  donnera  une  idée  parfaite  de 
ce  qui  se  faisait  alors. 

«  8i  quelqu'un  a  le  gland  découvert ,  et  que,  par 
bienséance,  il  veuille  le  recouvrir,  cela  peut  se  foire, 
mais  plus  facilement  chez  l'enfant  que  chez  l'adulte; 
quand  cette  conformation  est  naturelle,  que  lors- 
qu'elle  est  le  résultai  de  la  circoncision  en  usage  chez 
certaines  nations  ;  plus  aisément  encore  quand  le 
gland  est  petit,  entouré  d'une  peau  très  ample,  et 
qu'enfin  la  verge  elle-même  offre  peu  de  longueur, 
que  dans  les  circonstances  opposées.  On  traite  de  la 
manière  suivante  ceux  qui  tiennent  cette  disposition 
de  la  nature  :  on  saisit  le  prépuce,  que  Ton  force  à 
s'étendre  jusqu'à  ce  que  le  gland  en  soit  tout  à-fait 
recouvert;  on  le  maintient  dans  cet  état  par  une  liga- 
ture, puis  on  divise  la  peau  prés  du  pubis  par  une 
incision  circulaire  qui  met  la  verge  à  nu,  sans  toute^ 
fois  intéresser  l'urèthre  ou  les  vaisseaux  qui  se  trou- 
vent  là.  On  abaisse  ensuite  les  tégumens  vers  la  liga* 
ture,  de  manière  à  laisser  autour  du  pubis  un  espace 
vide  qu'on  remplit  de  charpie;  et  cela,  dans  l'espoir 
(le  combler  l'intervalle  par  des  chairs  nouvelles,  et 
d'avoir  une  plaie  assez  grande  pour  rendre  au  pré^ 
puce  la  longueur  convenable.  Il  ne  faut  cependant 
enlever  la  ligature  que  lorsque  la  cicatrice  est  com« 
plèle,  et  se  réserver  seulement  un  étroit  passage  aux 
urines.  Chez  le  circoncis,  on  doit  détacher  la  peau 
pnr  la  face  interne,  au-dessous  de  la  couronne  du 
gland.  Celte  opération  est  peu  douloureuse,  parce 
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que,  le  prépuce  étant  devenu  libre^  on  peut ,  avec  la 
main»  le  ramener  jusqu'au  pubis,  sans  effusion  de 
sang.  On  fait  subir  alors  aux  tégumens  rendus  om^ 
biles  une  nouvelle  extension  qui  les  porte  au-delà  du 
gland.  Cela  fait,  on  trempe  fréquemment  la  verge 
dans  Teau  froide,  et  on  la  recouvre  d*un  emplâtre 
qui  ait  assez  d'efficacité  pour  combattre  l'inflamma- 
tion. Les  jours  suivans,  il  faut  que  le  malade  soit 
presque  abattu  par  la  diète,  pour  éviter  les  érections 
que  pourrait  produire  une  trop  forte  alimentation. 
Aussitôt  que  Tinflammation  a  disparu,  on  doit  lier  la 
verge  depuis  le  pubis  jusqu'à  l'incision  circulaire,  et 
ramener  la  peau  sur  le  gland,  dentelle  doit  être  se* 
parée  par  un  emplâtre.  Il  suit  de  là  que  les  parties 
se  réunissent  on  bas,  tandis  qu'en  haut  le  prépuce 
guérit  sans  contracter  d'adhérence.  » 

2o  AiitoplAttM  de  la  verge. 

On  peut  remédier  aux  pertes  de  substances  par- 
tielles de  la  verge  au  moyen  des  tégumens,  des  parties 
environnantes,  des  régions  pubienne,  de  l'aine,  de 
la  cuisse  et  surtout  du  scrotum. 

C'est  dans  les  réparations  delà  verge  que  la  mélhodc 
française  peut  principalement  convenir.  On  peut  répa- 
rer cet  organe  en  empruntant  seulement  la  peau  au 
scrotum  ou  à  plusieurs  régions  à*la-fois,  et  l'on  peut 
par  conséquent  en  une  ou  plusieurs  opérations  succes- 
sives refaire  la  gaine  de  l'organe  copulateur. 

Les  opérations,  que  Ton  fiiit  sur  l'urèthre,  nous 
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ftHil  penser  que  les  réparations  de  la  verge  doiveM 
bien  réussir.  Aussi  conseilloM-neus  d'en  faire  usage 
Ittsqm  Ton  vient  d'enlever  la  peau  de  la  verge  dft- 
¥8nue  eancéreuse. 

L'autoplastîe  peut  convenir  lorsque  le  pénis  est  dévié 
par  une  bride  développée  à  la  suite  d'une  suppuration 
que  provoque  une  brûlure  ou  la  chute  d'esdiace. 

99  Aiitoplaslîe  MroCale. 

La  nature  jious  a  appris  comment  elle  répare 
avec  les  restes  de  la  peau  du  scrotum  les  plus 
grandes  déperditions  de  substance,  et  elle  nous  a 
montré  combien  il  faut  compter  dans  de  semblables 
circonstances  sur  ses  effets  ;  mais  d'un  autre  côté  on 
ne  peut  pas  toujours  sur  elle  espérer  en  aveugle,  et 
lorsque  tous  les  tissus  ont  été  enlevés ,  excepté  le 
cordon  et  les  testicules,  par  la  main  du  chirurgien,  il 
faut  savoir  remédier  k  de  pareils  dégâts  devenus  in- 
dispensables par  les  progrès  du  mal,  par  la  chirurgie 
plastique.  Delpech  nous  a  appris  ce  que  l'on  pouvait 
dans  dépareilles  circonstances,  et  en  i835,  M.Yel- 
peau ,  en  pratiquant  une  opération  à-peu-prés  sem- 
blable, ar  prouvé  combien  Fart  était  puissant  pour 
réparer  ces  pertes  de  substance. 

Lorsqu'uo  côté  du  serolum  est  saorîfié,  le  eôié 
saip  peut  servir  i  réparer  la  perte  de  subetsmce.  C'eat 
ce  que  now  avons  fait  dans  un  ces«  Mats  au  contraire 
si  on  a  été  forcé  de  faire  Vablation  totale  du  scrotvm. 
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on  doit  alors  réparer  la  difformité  avec  la  peau  de 
l'hy poutre,  des  cufêses  et  do  périnée.  Pour  arrWer 
au  but,  on  dlsséqueré,  on  détachera  avec  soin 'Il 
peau  pour  la  ramener  ters  les  bourses  oà  on  la 
coudra.  On  comprend  qu'en  détachant  ainsi  de  cha- 
que cMé  )a  membrane  tégumentaire,  on  puisse  remé- 
dier aux  plus  grandes  difformités  par  un  simple  et 
pur  déplacement. 

Les  procédés  opératoires  rentrent  dans  la  méthode 
française.  I^insîsterai  quelques  instans  sur  l'opération 
pratiquée  par  M.  Delpech. 

M.  Delpech  enleva  une  tumeur  des  bourses  pesant 
($0  livres,  au  nonmé  A.«thierf  ^  Perpignan.  Cette 
tumeur  consistait  dans  une  alicration  de  la  peau  et 
du  tissu  sous-cutané;  mais  les  testicules  étaient  sains 
et  parfaitement  intacts. 

Ck>mme  les  traitemens  médicaux  couboillés  jusqu'à 
ce  jour  ont  été  insufflsans ,  if.  Delpech  proposa  au 
malade  Tablation  de  cette  tumeur  qui  ne  gênait  que 
par  son  poids.  Sa  connaissance  de  l'anatomie  patholo- 
gique dans  ces  sortes  de  maladies,  le  conduisit  &  prati- 
quer l'opération  en  conservant  les  organes  sécréteurs 
du  sperme.  CestcequeM.  Velpeau,  Gaffort,  Gaëiani  (^), 
Farter,  ont  exécuté  d*après  Delpech  et  Larrey. 

Pour  arriver  à  conserver  les  testicules,  M.  Delpech 
s'occupa  de  suite  du  mode  de  réparation  qu^il  conve- 
nait de  tenter.  Pour  cela ,  il  dirigea  ses  incisions  de 
manière  à  avoir  trois  lambeaux  :  un  supérieur  et  deux 

(  ')  Mémoires  de  V Académie  de  médecine,  Paris,  4  814 ,  t.  ii,  p.  96. 
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latéraux.  Le  premier  servit  à  foire  l'enveloppe  de  la 
verge,  et  les  deux  autres  à  former  le  nouveau  scrotum 
et  à  servir  d'enveloppe  aux  testicules.  Des  points  de 
suture  servirent  à  maintenir  les  surfaces  en  contact. 

Le  malade  guérit,  le  nouveau  scrotum  devint 
mobile,  et  les  cicatrices  prirent  de  la  souplesse.  On 
pouvait  imprimer  aux  testicules  des  mouvemens; 
mais  la  gaine  de  la  verge  était  immobile. 

Le  malade  succomba  plus  tard  à  un  abcès  du  foie 
que  M.  Delpecb  regarda  comme  dépendant  de  toute 
autre  cause. 

CHAPITRE  yiIL 

ÀCTOPLASTIE    DES    ORGANES    GÉNITO-U BINAIRES 
DE  LA  FEMME. 

Les  organes  génito-urinaires  de  la  femme  sont 
fréquemment  affectés  de  vices  de  conformation  con- 
géniaux  ou  de  lésions  accidentelles  qui  réclament 
Tapplication  de  Tautoplastie. 

Il  y  a  peu  de  parties  ou  de  points  des  oi^anes 
de  Taccouplement  qui  n'aient  été  réparcs  ainsii  et 
souvent  la  vessie  elle-même  vient  partager  le  sort  du 
vagin  qui,  dans  bien  des  circonstances,  est  le  siège 
de  léâons  graves. 

J'aurai  successivement  l'occasion  de  |>asser  en  revue 
les  peliles  et  les  grandes  lèvres,  l'ouverture  du  vagin 
et  ce  conduit  lui-même;  el  c'est  à  ce  propos  que  je 
m'occuperai  de  ses  déplacemens  et  de  ceux  de  la 
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vessie,  des  pertes  de  substance  avec  perforatk>n  de 
la  vessie  oa  du  reaum. 

AKT.  l*'. —  VICB  DE  CONFORIUTIOM  DBS  ORAHDBS  BT  DBS  PBTITBS  LàvBBS. 

Les  petites  et  les  grandes  lèvres  peuvent  être  dé- 
truites par  diverses  causes  et  il  peut  en  résulter  une 
difformité. 

Des  brides  déforment  quelquefois  ces  diverses  par- 
ties et  on  y  remédie  alors  par  Tautopla^tie.  Je  n'insis- 
terai  pas  davantage  là-dessus;  mais  je  dirai  quelques 
mots  des  cas  dans  lesquels  on  est  obligé  de  faire  une 
perte  de  substance  à  ces  organes,  et  de  procéder  i 
cette  réparation  qui,  sans  cela,  pourrait  entraîner 
une  suppuration  longue ,  et  produire  des  accidens 
que  Tautoplastie  est  appelée  à  combattre. 

L'autoplastie  que  Ton  pratique  ici  appartient  à  la 
méthode  française.  La  mollesse  des  tissus,  leur  vita- 
lité et  leur  élasticité,  rendent  celte  opération  très 
praticable. 

Des  tumeurs  de  la  nature  de  celles  dont  Delpecb, 
Lariey,  Roux,  Yelpeau,  ont  parlé,  pour  le  scrotum, 
peuvent  se  développer  dans  les  petites  lèvres,  et  exi- 
ger des  opérations  avec  perte  de  substance. 

J'ai  observé  deux  fois  aux  petites  lèvres  cette  es- 
pèce d*éléphantiasis  dont  ces  célèbres  chirurgiens 
ont  parlé.  EUe  est  trop  intéressante  pour  que  je  la 
passe  sous  silence. 

Les  feits  que  je  vais  rapporter  me  paraissent  avoir  une 
ressc ntblance  complète,  sous  le  rapport  anatomique. 
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avec  les  tumeurs  scrotales  volumineuses  auxquelles 
on  a  donné  le  nom  d'éléphanliasis.  Cette  maladie  se 
bornait  au  tissu  cellulaire  et  à  la  peau  hypertrophiée. 

74*  Okiervaîion*  —  HyperiropUe  éê  ta  p^te  lèvre 
époiêe.  -^  ExHrpaiion  de  la  iumeur.  —  Àutefdas^.  — 
Guérism.  —  La  nommée  Canneville,  âgée  de  34  ans, 
eouturière,  entra  à  Thôpital  Saint-Louis,  le  7  mai 
4847«  k  la  suite  d'une  affection  syphilitique  an- 
eienne  bien  guérie  9  elle  a  tu  la  petite  lèvre  du  c6té 
giuohe  se  développer  insensiblement.  Cette  tumeur 
fait  saillie  à  Textérieur  de  la  vulve;  elle  est  pyriforme, 
du  volume  d'un  œuf  de  penle;  elle  est  ridée,  bosse- 
lée irrégulièrement  à  sa  surfiiee,  et  offre  un  état  de 
sécheresse  très  pranoneé.  Elb  est  indolente  et  bien 
isdôe;  elle  a  son  si^e  uniquement  dans  la  petite 
lèvre  du  côté  gauche.  Quelques  hémorrheides  exis- 
tent au  pourtour  de  l'anns. 

Cette  malade  a  été  déjà  opérée  par  nous  il  y  a  deux 
ans  d'une  maladie  semblable  de  la  petite  lèvre  du 
e^  opposé.  L'extirpation  n'a  pas  été  suivie  de  réoi- 
dive,  puisqu'il  n^a  rien  paru  depuis,  et  qu'à  la  phee 
de  la  tumeur  on  ne  renoontre  plus  qu*«ne  cieatriee 
linéaire.  Lorsque  ectte  malade  sortit  de  l^piial  la 
première  fois  que  je  lui  extirpai  eette  tumeur,  il 
existait  déjà  dans  la  petite  lèvre  droite  un  eoiqmen- 
cement  de  la  même  maladie. 

Quoique  celte  malade  ait  autrefois  eu  recours  à  un 
iraitement  anti^vénérien  rationnel,  je  dus  cependant  la 
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Muineitre  ëe  neuvetu  ehaqne  fois  à  des  iraitaoïeaB 
mereomte  ▼ftriét,  et  œpendant  tBoune  ânaéliaraiiop 
ne  s'esi  moiilvée  dans  k  (umeor,  malgré  la  salhratiM 
nercori^le.  J^abandonnai  donc  toute  idée  d'obtenir  la 
résolution,  et  japrooédai  le  id  mai  1847  à  Topératioa. 

Après  avoir  fait  prendre  à  la  malade  quelques 
iMiîns,  quelques  injections,  et  avoir  vidé  le  canal  in- 
testinal, je  pratiquai  ropération  de  la  manière  sui- 
vante : 

4""  De  b  main  gauebe,  j'embraaMÛ  la  tumeur,  et 
de  la  droite  armée  d'un  bistouri,  je  Tenlevai  par 
deui  in^sions  qui  entouraient  son  pédicule  et  qui 
se  réunissaient  aux  deux  extréiiités  de  la  petite 
lèyre.  Il  me  fut  facile  alors  de  la  disséquer  et  de  la 
séparer  eomme  par  une  sorte  d'énuoléatian  des  par- 
ties oà  elle  était  implantée.  La  peau  fut  détai^hée  de 
chaque  côté,  deux  lambeaux  latéraux  furent  ainsi 
créés,  et  les  lèvres  de  la  plate  rapprochées  l'une  de 
l'autre  9  furent  maintenues  en  eontaet  par  quatre 
points  deaqture  entrecoupée.  Un  MMrceaii  d'agwic 
fut  appliqué  sur  la  plaie. 

Cette  opération  ne  Ait  suivie  d'aueun  aecîéent;  il 
n'y  eut  ni  fièvre  ni  réaction. 

Les  iils  lurent  coupés  et  enlevée  la  troisiène  et  le 
quatrième  jour,  La  réunion  fut  obtenue  par  pre- 
mière intention. 

Le  38  mai,  la  malade  sortit  guérie  de  ThOfÂtal. 

Si  Ml  étudie  la  marobu  de  la  tumeur,  son  dévelop- 
pement et  sa  structure,  mvKHt  qu'il  est  imposaiUede 
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la  comparer  à  une  autre  lésion  qu'à  une  variété  d'été- 
phaotiasis;  il  est  faeile  de  voir  que  tous  les  tissus  compo- 
sant la  petite  lèvre  étaient  également  malades,  et  il  est 
impossible  de  dire  sur  quelle  trame  organique  portait 
davantage  l'altération.  Nous  ne  pûmes  ri^d  reconnaître 
dans  les  vaisseaux  lymphatiques,  et  nous  dûmes  bous 
résigner  à  la  regarder  comme  une  hypertrophie  de  la 
peau  et  du  tUm  darunde.  La  tumeur,  étant,  en  effet, 
incisée  dans  plusieurs  sens,  offrait  un  aspect  et  une 
structure  homogène.  La  coupe  était  blanch&tre,  uni- 
forme et  dépourvue  de  toute  vascularité.  La  section 
démontre  que  les  tissus  sont  fermes  et  présentent 
une  espèce  d  élasticité  prononcée. 

Ce  fait  prouve  en  outre  que  tous  les  tissus  des 
grandes  et  des  petites  lèvres  sont  admirablement  orga- 
nisés pour  permettre  Tautoplastie  par  déplacement. 

ART.  U.  —  OBLITÉRATION  DB  LA  VDLV^. 

Lorsque  les  grandes  lèvres  sont  confondues  à  la 
suite  d'une  brûlure,  et  qu'il  n'existe  plus  que  de 
petites  ouvertures  pour  livrer  passage  aux  urines  et 
au  sang  des  règles,  la  copulation  devient  impossible, 
et  les  malades  éprouvent  tous  les  accidens  que  dé- 
termine le  sang  par  son  accumulation  dans  l'utérus 
et  le  vagin.  Si  dans  ce  cas  on  pratique  une  seule  in- 
cision ,  la  plaie  se  referme  quand  surtout  la  cicatrice 
est  épaisse  et  ancienne.  Suivant  nous,  l'autoplastie 
peut  remédier  d'une  manière  sûre  à  un  accident  de 
cette  sorte  et  à  une  semblable  difformité. 
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Je  vais  rapporter  une  observation  qni  me  parait 
offrir  de  Tintérôt. 


75'  Obêerwaion.  —  ObHtéraiitm  bucomptite  de  la  mhe 
par  brûlure.  —  Auiaplaêiie  par  remersement.  —  La 
femme  dont  il  s'agit  était  âgée  de  36  ans,  et  présentait 
une  atrésie  incomplète  de  la  vulve.  Les  grandes  lèvres 
réunies  entre  elles  dans  une  étendue  de  5  centimètres, 
laissent  en  avant  et  en  arrière  de  Tespèce  de  pont 
qu'elles  constituent  par  leur  fusion,  un  pertuis;  le 
pertuis  antérieur,  ovalaire,  déprimé,  présente  à  son 
centre  une  houppe  de  poils.  Le  pertuis  postérieur  est 
allongé  et  a  une  longueur  de  2  centimètres  dans  son 
plus  grand  diamètre.  L'urine  sort  par  ces  deux  ouver- 
tures. Chaque  époque  menstiuelle  est  marquée  par 
Taccumulation  du  sang  dans  le  vagin,  où  il  se  forme 
en  caillots  qui  compriment  le  rectum  et  donnent  ainsi 
lieu  à  une  constipation  par  cause  directe  et  toute 
mécanique.  Le  sang  ne  coule  que  lentement  par  le 
pertuis  postérieur  qui  est  aussi  la  voie  d'écoulement 
habituelle  d'une  sécrétion  muqueuse  assez  abondante. 
Cette  disposition  anatomique  anormale  de  la  vulve 
parait  être  produite  par  des  brûlures  fort  anciennes 
dont  la  femme  n'a  pas  gardé  le  souvenir,  mais  dont 
il  existe  des  traces  sur  les  cuisses  et  sur  la  vulve  elle* 
même;  car,  les  lèvres,  à  leur  point  de  jonction,  offrent 
une  surface  blanchâtre  et  d'as|>ect  inodulaire. 

Une  sonde  cannelée  introduite  par  un  des  pertuis 
ressort  facilement  par  l'autre  ;  les  parties  situées  en 
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a%aDt  d6  la  tonde  oui  un^  éptisseor  a«Mi  gnmla)  il 
est  évident  qu'elles  sont  constituées  par  la  pdaii,  le 
tissu  cellulaire  et  la  membrane  muqueuse.  G^est  sur 
b  a^nde  atml  disposée  quo  j'inetsai  d'oa  aoÉi  ooûp 
h  pont  formé  par  l'union  àaê  dMX  lérraa^  On  p«l 
inniédiatement  constater  l'intégrité  parfaita  de  liiy- 
neo  et  la  fralcbeur  de  roririoe  du  vagin  conservé  pour 
aifiêi  dire  à  l'étal  natif  derrière  l'espèce  de  voile  qui 
le  protégeait^  Josmédiatemeot  après  que  cette  iaciaion 
eût  été  foite,  la  auriSlee  saignante  dea  deux  lèvres 
s'agrandit  par  le  reirait  de  la  peau  et  de  la  membrane 
muqueuse  en  sens  contraire»  Voulant  coftHiie  cela  a 
lieu  dans  Télat  normal,  ramener  ces  deui  membraMa 
en  contact  bord  à  bord,  et  empêcher  ainsi  une  cica-* 
Irisation  inodulaire  plus  ou  moins  propre  à  reproduira 
la  difformités  j'eus  recours  au  procédé  que  j'ai  déai- 
gné  aovs  le  nom  de  méthode  «utopbstique  par  ren«- 
versement.  J'eus  la  précaution  de  retrancher  un  peu 
phis  de  tégument  de  la  lèvre  externe  de  la  plaie,  que 
de  la  lèvre  interne  qui  demeure  telle  qu'elle  était  lora 
de  la  division  de  l'obstacle*  Cela  foit,  je  plongeai 
d'avant  en  arrière  et  horizontalement  dana  la  mem- 
brane muqueuse  une  épingle  dont  la  tète  est  tournée 
i^ars  le  vagin^  et  dont  la  pointa  ressort  à  l'eatérieur^ 
puis  je  fais  exécuter  i  l'épingle  un  mouvement  de 
baecule  qui  ramène  sa  tète  en  dehors^  de  façon  qu'a- 
près avoir  décrit  un  demi-cercle  tans  abandonner  la 
muqueuse  qu'elle  attire  avec  elle,  l'épingle  se  trouve 
horisontale  en  sens  contraire.  Une  fois  que  le  renver- 
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semeot  4e  la  mMilMnuie  qniquease  est  assez  4i0Mlu 
pour  couvrir  entièremaat  ta  surface  sai§iiaiiie  de  la 
lèvre  dt  riacisioii,  î'eaioQce  TépUigle  d'a^aat  e» 
arriérei  ceUe  fois  ea  iraver saut  toute  r4|»aisseur  de  la 
lèyre^  et  e9  Cûsant  ressortir  la  poîutis  à  Tiotérieur  de 
kl  vulvei  tMdîs  que  ta  tète  reste  ea  dehors.  La  mu*^ 
queuse  est  ainsi  traversée  um  seconde  fois,  et  oa 
ol>iieut  une  suture  en  forme  d'ourlet  de  cetle  nein* 
t>raBe  muqueuse.  Je  pratiquai  ainsi  deux  points  de 
suture  sur  chaque  lèvre  de  ta  vulve. 

Dès  le  deuxième  jour  j'enlevai  les  épingles  et  la 
guérison  eut  lieu  promptement,  sans  rétiécissement 
de  rorifice  vulvaire* 

Cet  orifice  peut  être  oblitéré  avant  la  naissance  ou 
après  ce  qui  constitue  deux  espèces  d'oblitération, 
Tune  congéniale  et  l'autre  accidentelle. 

▲RT.  in.   —  OBUTBRATION  DU  YAGIlf. 

L'oblitération  aoeidentelle  peut  être  liée  à  l'obtura- 
tion de  tout  ce  conduit,  et  alors  le  cas  est  excessive- 
ment grave,  ou  bien  elle  est  limitée  à  cette  ouverture. 
Cette  espèce  d'oMitératiea  arrive  presque  toujours  à 
la  suite  d'opérations  pratiquées  sur  le  vagin ,  d'âifec^ 
lions  syphilitiques,  d'ulcérations,  de  déchirures,  ou 
de  gangrènes  déterminées  par  raccouchemeitt. 

le  n'ai  pas  à  m'ocouper  du  traitement  prophylac- 
tique pour  prévenir  ces  oblitérations  toujours  A«- 
ctieuses,  surtout  lorsqu'elles  sont  compliquées  de 
rétentions  du  sang  dans  l'utérus. 
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On  peut  détruire  le  tissu  inodulaire  qui  ferme  l'o* 
rifioe  du  vagin,  et  recouvrir  ensuite  la  plaie  d'un  lam- 
beau de  peau  pris  aux  dépens  de  la  grande  lèvre  ou 
des  parties  environnantes.  On  se  sert  indifféremment 
des  méthodes  indienne  et  par  déplacement.  Quand 
il  est  possible  de  faire  l'application  de  celle  dernière 
méthode,  cela  est  préférable. 

Lorsqu'au  contraire  Toblitération  esl  congéniale, 
il  faut  détruire  la  membrane  hymen  qui  toujours  en 
est  la  cause.  Il  suffit  en  général  de  Tinciser  cruciale- 
ment,  ou  d'y  faire  une  perte  de  substance  pour  obte- 
nir un  résultat  satisfaisant,  parce  qu'il  n'existe  pas  de 
tissu  inodulaire  à  combattre,  et  parce  que  les  li- 
quides qui  s'échappent  à  l'époque  des  r^les  et  dans 
l'intervalle,  s'opposent  à  une  seconde  ohfuraiion. 
Toutefois,  si  on  craignait  qu'il  n'en  (ùl  autrement, 
on  ferait  avec  les  restes  de  la  membrane  hymen  un 
ourlet,  en  renversant  les  deux  lambeaux  à  droite  et 
à  gauche,  après  en  avoir  enlevé  la  lame  externe. 

ART.  IT.  -—  DBPLàCBMBNS  VAttlHAUX. 

Avant  de  passer  aux  pertes  des  substances  du  vagin 
avec  fistules ,  je  crois  devoir  m'occuper  des  déplace- 
mens  vaginaux  en  ce  qui  touche  à  Tautoplastie. 

Je  ne  veux  point  ici  parler  des  recherches  qui  ont 
pu  être  faites  dans  ces  derniers  temps  par  diffé- 
rens  chirurgiens,  et  entre  autres  par  mon  collègue 
M.  Malgaigne  (*),  ni  de  celles  que  je  dois  incessamment 

(')  Mémoires  de  r Académie  de  médecine.  Paris,  4S38,  t.  vu,  p.  486, 
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publier;  mais  je  désire,  pour  être  aussi  complet 
que  possible,  dire  quelques  tûoCs  sur  ee  qui  a  rap- 
port à  l'autoplastie  des  déplacemeas  vaginaux. 

Tant  que  le  prolapMUê  de  la  paroi  poitérieure  du 
yagin  est  peu  considérable,  tant  que  le  déplacement 
de  la  paroi  antérieure  de  ce  conduit  est  modéré,  il  n'y 
a  pas  lieu  à  pratiquer  une  opération  quelconque, 
parce  qu'alors  les  injections  aromaiiques  de  thym,  de 
sauge,  de  innin,  peuvent  suffire  pour  maintenir  Tor- 
gane  dans  un  état  stationnaire,  et  pour  soulager  les  ma- 
hdeSy  au  point  de  leur  faire  croire  qu'elles  sont  gué- 
ries. Mais  quand  la  tumeur  a  fait  de  tels  progrés,  que 
la  paroi  antérieure  du  vagin  a  entraîné  la  vessie  à  la 
vulve  avec  Tutérus,  quand  la  paroi  opposée  du  conduit 
vulvoutérin  fait  saillie  à  la  partie  postérieure  avec 
ou  sans  le  rectum,  distinction  qui  doit  être  précisée 
avant  d'agir,  il  convient  de  recourir  à  une  opération. 

Pour  remédier  au  renversement  du  vagin,  on  a  con« 
seillé  la  diminution  du  diamètre  de  Touverlure  vagi- 
nale, afin  d'empêcher  la  sortie  de  cet  organe.  Diffe« 
rens  procédés  ont  été  décrits  et  mis  à  exécution  par 
MM.  DiefTenbach,  Marshall,  Héming,  Yelpeau^  Bé- 
rard  jeune.  Le  premier  excisait  les  plis  relâchés  de  la 
face  interne  dès  grandes  lèvres,  après  avoir  réduit  la 
malrice^  et  obtenait  par  suppuration  une  cicatrice  ino* 
dulaire.  MM.  Marshall  et  Heming  diminuaient  l'éten- 
due  de  l'ouverture  par  l'enlèvement  d'un  large  lambeau 
elliptique,  taillé  aux  dépenvS  de  la  muqueuse;  puis  rap- 
prochaient les  lèvres  de  la  plaie  au  moyen  de  la  suture. 

II.  46 
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,.  CTest  ce  dernier  procédé,  modifié  d'une  manière 
assez  heureuse,  que  M.  Yelpeau  a  mis  en  usage  chez 
la  malade  dont  il  a  été  feit  mention.  Quoiqu'on  ait 
reproché  à  ces  procédés  de  diminuer  Touverture  va- 
ginale et  de  s'opposer  aux  fonctions  de  la  génération» 
je  pense  cependant  qu'ils  seraient  appKeabiei  non- 
seulement  aux  chutes  de  la  matrice,  mais  encore  aux 
heruies  de  la  vessie,  s'il  n'existait  un  moyen  dont 
l'emploi  me  seqable  assurer  souvent  la  guérison  de  la 
malade  elle-même,  sans  diminuer  l'oriGce  du  vagin. 

Le  procédé  que  je  conseille  est  différent  des  préoé- 
dens,  en  ce  qu'il  agit  directement  sur  l'organe  dé- 
placé, en  ce  qu'il  s'exécute  sans  opérer  de  perte  de 
substance  étendue,  en  ce  qu'il  renforça  la  paroi  vagi- 
nale si  elle  est  affaiblie,  et  eniin  en  ce  qu'il  n'expose 
pas  à  la  phlébite  et  à  la  suppuration*  Plusieurs  fois, 
il  nous  a  réussi  ;  mais  nous  devons  avouer  aussi  que 
toutes  les  fois  que  la  tumeur  était  très  volumineuse, 
la  guérison  n'a  été  que  temporaire*  Voici  en  quoi  con- 
siste ce  procédé  : 

Par  lui,  on  diminue  le  volume  et  l'étendue  de  la 
tumeur  sans  produire  de  perte  de  substance;  et  eu 
refoulant  une  partie  de  sa  longueur  en  haut  ou  en  ar* 
rière,  suivant  que  Ton  opère  sur  la  paroi  antérieure 
ou  postérieure  du  vagin,  on  confond  deux  points 
opposés  de  ses  diamètres  par  agglutination  primi^ 
tive«  Ce  procédé  consiste  donc  dans  un  véritable 
déplacement  d'une  partie  de  l'organe^  et  dans  une 
réparation  faite  au   moyen  du  rapproehement  de 
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deux  parties  de  Torgune,  après  les  avoir  n^vivéesr 
J*ai  employé  deux  procédés  :  dans  I*uq  on  agit  sur 
le  diamètre  antéro-postérieur  de  la  tumeur,  et  dans 
l'autre  sur  le  diamètre  transversah 

Premier  procédé.  —  Je  dessine  sur  la  tumeur  au 
moyen  du  nitrate  d'argent  deux  lignes  transver* 
sales,  et  les  attaquant  à  différentes  reprises  et  à  plu* 
sieurs  jours  d'intervalle  avec  le  même  caustique,  j'ar- 
rive à  détruire  graduellement,  et  sans  aucun  accident 
Inflammatoire,  toute  l'épaisseur  correspondante  de  la 
paroi  du  vagin.  Ceci  fait,  je  ravive  sans  crainte  avec 
le  bistouri  les  bords  de  la  surface  cutanée  attaquée 
d'abord  par  le  caustique,  et  je  laisse  le  fond  intact;  je 
puis  alors  facilement  mettre  en  rapport  les  deux  plaies 
saignantes ,  et  les  maintenir  en  contact  au  moyen 
de  la  suture  entortillée*  Pour  réunir  ces  deux  points 
opposés,  il  fout  refouler  en  baut  toute  la  portion  inter* 
médiaire  aux  deux  lignes,  et  repousser  la  vessie  dans  la 
place  qu'elle  occupe  habituellement,  La  paroi  devient 
ainsi  plus  résistante,  et  la  tumeur  diminue  d'étendue. 
J'emploie  pour  la  réunion,  des  aiguilles  dont  les  extré- 
mités ont  la  forme  de  lances,  et  qui  sont  contenues 
dans  des  gaines.  Celles-ci  maintiennent  seules  les  (ils, 
les  aiguilles  devant  être  enlevées  une  fois  la  suture 
pratiquée.  La  longueur  et  le  nombre  des  aiguilles 
sont  en  rapport  avec  k  longueur  de  la  tumeur. 
J'enfonce  les  premières  aiguilles  vei^  les  extrémités 
des  lignes,  puis  les  autres  traversent  le  milieu  de  la 
perte  de  substance.  Je  traverse  d'avant  en  arrière  la 

46, 


Digitized  by 


Google 


244  AUTOPLASTIE  APPLIQUÉE. 

lèvre  antérieure  pour  arriver  en  franchissant  l'espace 
intermédiaire  à  la  lèvre  postérieure.  Les  fils  jetés  sur 
les  extrémités  des  gatnes  des  aiguilles  rapprochent  les 
lèvres  de  la  plaie,  qui  se  trouvent  ainsi  mises  facile- 
ment en  contact.  Les  lances  sont  retirées  des  gatnes 
qui  demeurent  seules  en  place.  L'écoulement  de  sang 
est  arrêté  de  suite  par  la  suture. 

J'introduis  dans  la  vessie  une  sonde  en  gomme 
élastique  pour  éviter  les  contractions  de  cet  organe. 
On  supprime  la  sonde  du  quinzième  au  vingtième 
jour. 

lorsque  la  guérison  est  complète,  il  y  a  une  dimi- 
nution dans  la  longueur  de  la  paroi  sur  laquelle  on  a 
agi,  et  l'utérus  est  nécessairement  un  peu  attiré  en 
bas.  Cette  paroi  est  du  reste  renforcée  dans  le  point 
où  la  plicature  existe,  et  on  retrouve  une  cicatrice  li- 
néaire plus  ou  moins  épaisse.  Quelquefois  Taggluti- 
nation  ne  se  fait  que  dans  un  point  de  la  longueur,  et 
alors  le  résultat  est  incomplet  et  on  aperçoit  un  Uattiê 
où  la  tumeur  paraît. 

'  Deuxième  procédé  —  Dans  ce  procédé  on  dessine 
deux  ploies  suivant  la  longueur  de  la  tumeur,  les- 
quelles laissent  un  intervalle  antérp-postérieur  cnire 
elles.  Cet  espace  esl  refoulé  en  haut  ou  en  arrière, 
suivant  qu'il  existe  un  prolapsus  antérieur  ou  posté- 
rieur du  vagin,  et  on  réunit  ensuite  les  plaies  rappro- 
chées l'une  de  l'autre  latéralement  à  mesure  que  les 
tissus  intacts  qui  les  séparent  sont  eflacés  par  une 
compression  graduée  et  refoulés  vers  le  reclum  ou  la 
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vessie.  Par  ce  procédé  on  D*a  pas  de  raccourcissemeni 
du  vagin,  car  les  dimensions  de  cet  organe  ne  sont 
diminuées  que  suivant  sa  circonférence. 

Encore  une  fois  j'ai  réussi  à  guérir  des  cystocèles 
et  des  prolapêus  du  vagin ,  et  à  rétablir  les  fonctions 
de  ces  organes;  osais  j'avouerai  que  la  maladie  a  re- 
paru presque  toujours  lorsque  le  bassin  offrait  une 
grande  largeur,  que  le  vagin  était  très  relâché  et 
lorsque  la  tumeur  était  volumineuse. 

IKT.   Y.  —   AVTOPLASriB  DU   VAOIN   DANS  LES  CAS   CB   PBRTE  DB  SUBSTANCE 
BT  DB  FISTULE. 

Aucun  organe  ne  réclame  à  un  plus  haut  degré 
que  le  vagin  l'intervention  de  Tautoplastie,  ({uand  il 
est  altéré  au  point  de  ne  plus  servir  à  protéger  la  ves- 
sie et  le  rectum,  et  lorsque  ces  derniers  organes  com- 
muniquent avec  lui  directement  ou  indirectement 
par  des  fistules,  ouvertures  de  communication  qui 
constituent  les  plus  affreuses  infirmités  dont  respèce 
humaine  puisse  être  atteinte.  Je  vais  traiter  deux 
genres  tle  lésions  qui  ont  les  plus  grands  rapports  et 
qui  offrent  les  plus  grands  points  de  contact,  je  veux 
parler  des  fistules  recto  et  vésico-vaginales,  et  des 
pertes  de  substance  qui  font  communiquer  largement 
le  rectum  avec  le  vagin. 

ART.  VI.   —  AUT0PLA8TIB  DB  LA  CLOISON  RBCTO-VAOINALB. 

Le  périnée  et  la  cloison  recto- vaginale  peuvent 
être  détruits  par  une  déchirure  pendant  Taccouche- 
ment,  par  la  gangrène,  par  des  ulcérations  syphili- 
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tiques,  par  des  ulcérations  gangreneuses  et  de  vio- 
lentes inflammations. 

De  semblables  causes  peuvent  détruire  tout  à-la- 
fois  les  parties  qui  se  trouvent  dans  cet  endroit,  ou 
bien  agir  principalement  sur  quelques  couches  en 
respectant  les  autres,  d'où  il  résulte  des  pertes  de 
substance  plus  ou  moins  étendues  et  des  vices  de  con- 
formation qui  n'offrent  pas  tous  la  même  gravité. 

11  est  évident  que  d'après  le  mécanisme  que  nous 
venons  d'expliquer,  il  peut  se  faire  que  la  cloison 
existe  en  grande  partie,  quoique  le  périnée  soit  dé- 
truit, et  alors  les  matières  fécales  sont  versées  à  l'ex- 
térieur à-peu-près  comme  dans  l'état  normal,  et  il 
existe  une  difformité  presque  sans  incommodité, 

Les  choses  se  passent  bien  autrement  lorsque  la 
cloison  recto-vaginale  a  été  détruite  dans  toute  son 
épaisseur.  On  voit  pendant  la  défécation,  des  matières 
passer  du  rectum  dans  le  vagin,  surtout  lorsqu'elles 
sont  demi-solides  ou  tout-à*fait  liquides.  Le  passage 
des  fèces  détermine  des  excoriations^  une  vaginite  et 
des  douleurs  qui  gênent  la  marche,  etc«  On  ne  peut 
trop  tôt  remédier  à  un  semblable  état  de  choses  qui 
d<^goùte  et  démoralise  les  malades,  et  ce  n'est  que  par 
l'autoplastie  que  l'on  peut  en  venir  à  bout. 

Quand  le  périnée  seul  est  absent ,  on  peut  tenter 
sa  réparation  au  moyen  d'un  lambeau  pris  aux  dé- 
pens des  parties  environnantes;  mais  lorsque  Talté- 
ration  est  plus  profonde  et  qu'elle  s'étend  à  une 
partie  de  l'épaisseur  de  la  cloison  recto^vaginale ,  oh 


Digitized  by 


Google 


àDTOPL.  mS8  OHC.  ÔÉ!«lT<H)lilN.  M  LA  FEMME.  947 

doit  peu  s'ocouper  de  reconatruire  le  périnée  »  et  il 
convient  de  diriger  ^n  attention  tont  entière  vers 
rincommodité  grave  qui  exiêle.  Eh  bien  !  eorome  la 
oloisonest  mobile,  comme  le  vagin  et  te  rectum  sont 
unis  d'une  tnanidre  lAcheaux  parties  environnantes, 
on  peut,  en  les  déplaçant,  réparer  la  difibrroité  sans 
être  forcé  d'emprunter  ailleurs  un  lambeau.  Cette 
opération  rentre  dans  la  méthode  i  laquelle  j^ai  donné 
le  nom  de  méthode  par  glissement.  C'est  là  une  inno- 
vation dans  Tautoplastie  qui  me  semble  de  la  plus 
haute  importance,  puisqu'on  répare  les  plus  graves 
accidens  en  allongeant  Toi^gane  qui  a  subi  une  perte 
de  substance,  soit  en  le  détachant  de  ses  points  d'in* 
seriion,  soit  en  Tisolant  par  une  simple  dissection , 
des  parties  avec  lesquelles  il  i\  des  liaisons  organi- 
ques et  primitives.  C'est  ce  que  je  propose  de  foire 
pour  la  cloison  recto-vaginale.  L'expérience  est  ve- 
nue confirmer  ce  que  l'expérimentation  avait  indiqué 
comme  possible. 

▲RT.   TU.  —    AUTOPLASTIB  PAR  OUSSEMBMT  POUR  REPARER  LES   PERTES 
Dff  SOBSTAMCm  FAITBt  A   LA  OLOiSON   RBCtO-VAGINALa. 

Le  procédé  opératoire  que  bous  conseillons  et  que 
nous  avons  mis  en  usage  est  fort  simple,  et  pour 
en  donner  une  description  succincte,  nous  le  divise- 
rons en  trois  temps. 

Premier  temps.  —  Ce  premier  temps  est  consacré  à 
pratiquer  une  perte  de  substance  au-dessous  des 
grandes  lèvres  au  niveau  du  point  où  le  périnée  se 
trouve,  c'est-à-dire  derrière  la  vulve  en  dehors  et  en 


Digitized  by 


Google 


248  AUTOPLASTIE    APPUQDÉE. 

avant  de  Tanus.  Lorsqu'il  existe  un  tissu  cicatriciel, 
dans  cet  endroit,  on  Tenlève  avec  un  bistouri,  et  dans 
le  eas  contraire,  on  fait  une  perte  de  substance  h  la 
peau,  afin  de  pouvoir  loger  là  les  extrémités  de  la  cloi  - 
son  reclo-vaginale  que  Ton  doit  détacher  à  posteriori. 

Deuxième  ienips.  —  H  s'agit  ici  de  défaoher  la  cloi- 
son recto-va^inaie,  <'e  que  Ton  fait  d'abord  avec  un 
bistouri  droit,  puis  avec  un  bistouri  boutonné,  en 
ayant  soin  de  porter  Tinstrument  plutôt  en  dehors 
qu'en  dedans,  afin  de  ne  pas  intéresser  cette  cloison. 
Le  bistouri  doit  porter  sur  les  côtés  du  vagin  et  du 
rectum  dans  l'étendue  de  plusieurs  centimètres. 

D'ailleurs,  l'étendue  de  l'incision  sera  en  rapport 
avec  la  perte  de  substance.  Les  deux  incisions  sont 
faites  dans  une  direction  perpendiculaire.  Cette  dis- 
section s'opère  sans  difficulté  et  sans  grand  écoule- 
ment de  sang,  surtout  si  on  a  soin  de  tendre  la 
cloison  avec  des  pinces. 

Troisième  temps.  —  Il  est  fort  important  de  l'exé- 
cuter avec  soin  ;  car  il  s'agit  de  fixer  Ja  cloison  et  de 
la  maintenir  do  manière  à  ce  qu'elle  fasse  un  véri- 
table diaphragme  entre  le  vagin  et  le  rectum.  Ce 
temps  consiste  donc  à  réparer  la  partie  antérieure  du 
rectum  et  la  partie  postérieure  du  vagin. 

Pour  l'exécuter,  on  saisit  au  milieu  la  cloison  avec 
des  pinces  plates  ou  tes  doigts,  puis  on  traverse  avec 
une  aiguille  courbe,  armée  d'un  fit,  les  deux  anglis 
de  cette  cloison,  et  bientôt  on  traverse  cha<|iie  extré- 
mité des  pJaies  situées  en  di  hors  do  la  vulve.  Plusieurs 
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points  de  suture  entrecoupée  sont  ainsi  pratiqués  le 
long  de  la  plaie.  Il  suffit  de  couvrir  ensuite  les  par- 
ties avec  un  linge  enduit  de  cérat  et  de  mettre  la  ma- 
lade dans  une  position  horisontale,  les  jambes  fléchies 
sur  les  cuisses  et  celles-ci  sur  le  bassin. 

H  faut  éviiei*  que  la  malade  aille  à  la  selle  pendant 
quelques  jours,  afin  de  prévenir  des  déchirures  qui, 
sans  cela,  pourraient  survenir.  L*opium  donné  à  pe* 
tites  doses,  remplit  parfaitement  celte  indication. 

Lorsque  la  guérison  est  complète ,  il  existe  à  la 
place  du  périnée  une  espèce  de  valvule  qui  dirige  les 
matières  en  arrière,  et  qui  les  empêche  de  pénétrer 
dans  le  vagin. 

L'observation  qui  va  suivre  complétera  ce  que  j*a- 
vais  à  dire  sur  Tautoplastie  par  glissement  de  la  cloi- 
son recto-vaginale. 

76'  Observation.  —  Vice  de  conformalion  acddeniel  de 
la  cloison  reclo-vaginale.  —  Réparation  à  l'aide  de  l'auto- 
plastie  par  glissement.  —  La  nommée  Eugénie  Farge, 
âgée  do  27  ans,  d'une  forte  conslitution ,  et  d'un 
tempérament  lymphatico-sanguin ,  entra  à  Thôpital 
Saint-Louis,  le  l*'  juillet  1845,  pour  y  recevoir  nos 
soins.  A  la  suite  d'un  accouchement  laborieux ,  elle 
avait  eu  le  périnée  déchiré  et  gangrené  ainsi  que  la 
cloison  recto-vaginale.  Le  périnée  n'était  plus  repré- 
senté que  par  une  bride  de  la  grosseur  d'une  petite 
plume  qui  séparait  l'ouverture  anale  du  vagin.  Les 
matitVos  fécales  venaient  par  là  s'épancher  dans  ce 
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coùéàilj  pendant  les  efforts  de  dérécation.  Par  cette 
fistule  reetO'Vàginale  on  pouvait  facilement  introduire 
le  doigt.  Je  (is  subir  à  cette  femme  sans  succès  deux 
opérations  successives.  J'essayai  d'abord  Toblitéra- 
tion  de  la  fistule  recto- vaginale  par  la  suture,  puis 
n'ayant  pas  réussi,  je  tentai  son  oUitération  à  Taide 
d'un  lambeau  taillé  aux  dépens  de  la  grande  lèvre  et  de 
la  fessa  du  cdté  gauche.  Il  y  eut  insuccès,  et  la  bride 
qui  faisait  de  la  perte  de  substance  un  véritable 
troU)  une  véritable  fistule  recto-vaginale,  puisque 
à  elle  seule  elle  représentait  le  périnée,  fut  détruite 
par*  la  dernière  opération,  procédé  autoplastique 
emprunté  à  la  méthode  indienne.  Je  me  vis  forcé 
alors  de  retrancher  le  lambeau ,  et  d'attendre  que 
la  plaie  qui  en  résultait  fût  cicatrisée  pour  entre- 
prendre une  nouvelle  opération. 

Ces  premières  opérations  n'apportèrent  aucun 
soulagement,  et  iie firent,  au  contraire,  qu'aggraver 
la  position  de  la  malade  qui  était  dans  l'état  sui- 
vant le  8  septembre  i845. 

V  Le  périnée  et  la  cloison  recto-vaginale  n'exis- 
taient que  sous  forme  rudimen taire. 

3*  Il  existait  sur  la  lèvre  et  la  fesse  du  côté  gauche 
deux  cicatrices  transversales  qui  entouraient  le  pédi- 
cule du  lambeau  réséqué. 

9*  Une  cicatrice  qui  remplaçait  ta  portion  dé  ôhair 
qui  avait  servi  à  former  le  lambeau. 

4*  On  apercevait  une  large  ouverture  qui  faisait 
communiquer  le  vagin  avec  le  rectum;  il  n'y  avait 
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pftr  conséquent  entre  la  vuhre  et  le  gros  Intestin  ad- 
Qune  séparation.  On  n'apercevait  en  arrière  de  ce 
eloaqye  que  quelques  plis  rayonnes  fort  irrégntiers 
appartenant  an  reste  de  Panus ,  et  quelques  antres 
pKs  plus  rouges  appartenant  à  ta  muqueuse  rectale. 

5*  Un  retrait  de  la  partie  antérieure  du  rectum ,  et 
une  saillie ,  représentée  par  la  paroi  postérieure  de 
fintesiin  dont  les  contractions  et  la  résistance  de  l'ex- 
trémité anale  dirigeaient  naturellement  sur  le  point 
qui  n'en  offrait  aucune,  les  matières  ftcales  qui  pé- 
nétraient nécessairement  dans  le  vagin. 

6^  Comme  il  n^existait  pas  de  constrictioti  ailale  na- 
turelle, par  suite  de  l'absence  d'une  grande  partie  des 
sphincters,  les  excrétions  gazeuse,  liquide  et  solide  se 
faisaient  involontairement.  C'est  asset  dire  que  cette 
pauvre  flemme  quelque  envie  qu'elle  eût  d'être  pro- 
pre ne  pouvait  en  venir  à  bout ,  inondée  qo^elle  était 
continuellement. 

Cette  malade  était  dans  le  plus  grand  désespoir , 
et  quoique  deux  opérations  eussent  suoeessivement 
échoué,  elle  désirait  cependant  être  soumise  à  une 
troisième  épreuve.  Je  fis  un  troisième  effbrt,  une 
troisième  tentative  pour  obtenir  la  guérison  de  cette 
flemme  aussi  courageuse  qu'Intéressante. 

Voiei  en  quoi  consistait  cette  opération,  qui  fbt  pra- 
tiquée le  3  septembre  1845. 

1  '  Je  commençai  par  raviver  à  droite  et  à  gauche 
toutes  les  parties  molles,  en  rendant  saignans  à  droite 
la  peau  de  la  grande  iëvre,  les  tissus  cicatriciels  à 
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gauche  jusqu'au  pédicule  du  lambeau ,  et  le  ravive* 
meol  fut  complété  sur  les  parties  latérales  du  cloaque 
dans  tous  les  points  où  il  existait  des  cicatrices  (on 
verra  parfaitement  sur  deux  planches  Tétat  des  par- 
ties aprt3s  Topération,  et  Tespèce  de  valvule  que  la 
cloison  recto-vaginale  a  formée  par  son  déplacement). 

2^  Ce  premier  temps  étant  terminé,  je  détachai  la 
cloison  recto-vaginale  par  deux  incisions  verticales,  et 
en  agissant  ainsi  sur  les  côtés  du  vagin  et  du  rectum 
dans  rétendue  de  plusieurs  centimètres,  je  pus  l'at- 
tirer sans  obstacle,  et  en  iixer  les  deux  extrémités 
en  bas  et  on  dehors ,  à  la  racine  d'abord  du  pédi- 
cule du  lambeau  et  du  côté  opposé ,  c'est-à-dire  à 
droite  au  même  niveau.  Je  ûxai,  par  la  suture  entre- 
coupée^ ia  cloison  sur  les  surfaces  rendues  saignantes. 

Après  l'application  des  sutures  la  malade  fut  re- 
portée dans  son  lit,  et  les  membres  inférieurs  demi- 
fléchis  furent  placés  sur  des  coussins  roulés. 

Nous  fûmes  frappés  du  résultat  en  étudiant  ce  mode 
de  réparation  qui  tout  à-la-fois  rendait  la  cloison 
recto-vaginale  complète,  rétablissait  l'anus,  et  remé- 
diait à  ces  infirmités  dégoûtantes  dont  il  est  fait  men- 
tion plus  haut  dans  Tobservation.  La  malade  est  mise 
à  la  diète,  on  lui  donne  une  tisane  rafraîchissante, 
et  pour  le  soir  une  pilule  d'extrait  aqueux  d'opium 
de  0,01  centigramme. 

Dans  l'après-midi  il  y  eut  un  peu  de  lièvre,  des 
douleurs  assez  vives  à  la  plaie,  la  malade  n'accusa 
aucune  sensibilité  au  ventre. 
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Le  44  il  n*y  a  plus  de  fièvre,  douleur  de  la  plaie 
moindre,  pas  de  douleur  de  ventre,  pas  de  selle. 

Aucun  accident  ne  vient  traverser  les  suitesde  cette 
opération. 

Le  48,  on  6te  les  fils,  et  Ton  constate  l'adhésion  du 
lambeau  dans  toute  son  étendue  à  droite  et  seule* 
ment  dans  une  partie  de  sa  hauteur  à  gauche. 

Le  28,  la  cicatrisation  est  complète.  La  malade  est 
dans  Tétat  suivant: 

Quand  on  regarde  la  région  ano-vulvaire ,  les 
cuisses  de  la  malade  étant  renversées  sur  son  ventre, 
on  voit  à  la  place  du  périnée  un  bourrelet  rose  d'ap* 
parence  muqueuse,  mon  au  loucher,  arrondi,  de  la 
grosseur  d'un  doigt  environ,  se  continuant  en  haut 
avec  la  muqueuse  vaginale  et  terminé  en  arrière  et 
en  bas  par  un  tissu  de  cicatrice  qui  forme  une  bride 
en  arc  de  cercle,  lequel  circonscrit  en  avant  l'ouver- 
ture anale.  Ce  bourrelet  srparc  Touverlure  vagi- 
nale, et  celle-ci  représente  une  fente  transversale. 
L'anus  occupe  sa  place  noi  mnic  ;  il  est  circonscrit 
4''  par  des  plis  rayonnes  de  la  peau,  nu -dessus 
desquels  on  voit  proéminer  quelque  plis  de  la  mu- 
queuse intestinale,  V  en  avant  par  Tare  de  cercle 
qui  bride  le  bourrelet  précédemment  décrit.  Si 
Ton  introduit  le  doigt  par  son  ouverture,  on  sent 
au-dessus  de  l'arc  de  cercle  ({ui  la  limite  en  avant, 
une  sorte  de  cavité  proéminente  du  côté  du  vagin 
comme  si  l'intestin  faisait  l);rnic  dans  ce  sens;  de 
sorte  que  cette  valvule  et  le  bourrelet  qu'elle  ter- 
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mine  forment  une  espèce  de  toupape*  Quand  on  dé- 
ploie les  partie»,  on  fait  stilUr  ki  talvule  qui  Kinile 
l'anus  en  avant  sous  la  forme  d'^m  cfoi^aant;  la  nou- 
velle cloison  recto-vaginale  qui  remplace  le  périmée 
ne  s'efface  point,  et  Ton  «oDstate  qu'elle  va  se  fii^r  des 
deux  c6t^  de  Tanus  par  deux  piliers,  dont  Tun  à 
droite  plus  long  que  l'autre,  adhère  à  la  peau  de  la 
grande  lèvre;  et  dont  le  gauche,  plus  court  que  le 
précédent,  se  fixe  à  la  cicatrice  que  nous  avons  dé« 
orîte. 

hà  malade  retient  ses  matières  quand  elle  est  con- 
stipée, la  défécation  volontaire  est  un  peu  doulou- 
reuse. Elle  ne  peut  retenir  les  gaz  intestinaux,  ni  les 
matières  liquides  qni  s'échappent  même  sans  qu'elle 
s'en  aperçoive.  Du  reste,  dans  l'acte  de  défécation  les 
matières  dif  igées  en  bas  ne  salissent  plus  la  vulve , 
et  la  propreU^  de  ces  parties  est  très  facile  à  entre- 
tenir. 

Ce  jour  mèmOi  on  excise  les  plis  de  la  muqueuse 
rectale  qui  proéminent  hors  de  l'anus,  et  celte  opéra^ 
tion,  suivie  de  quelques  cautérisations  avec  la  pierre 
iAfernalCi  suiDt  poujr  les  faire  disparuliro  complète» 
ment. 

Le  23  novembre,  jour  où  la  malade  sort  de  l'hôpi^ 
tal,  les  parties  sont  dans  l'état  précédemment  décrit 
toutefois  avec  les  (nodilîcations  suivantes  :  l'ouverture 
anale  est  un  peu  plus  étroite,  on  n'y  voit  plus  aucun 
pli  de  la  muqueuse,  le  bourrelet  périnéal  est  un  peu 
plus  saillant.  La  malade  retient  mieux  les  gaz  intes- 
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tinaux ,  et  elle  sent  le  besoin  de  les  rendre.  Toute- 
fois, il  en  échappe  eaoore  ittvolonfairement.  Elle 
retient  même  les  matières  liqui^efi.  Quand  li  malade 
a  ledévoiement,  elle  n'en  perd  involon virement  que 
lorsqu'elle  éprouve  des  coliques,  les  contractions  in- 
testinales, qui  ont  lieu  au  moment  de  la  douleur, 
expulsant  les  matières. 

La  cloison  recto-vaginale  peut  être  affectée  d'autres 
espèces  de  fistules  qui  ont  une  direction  oMique,  si- 
nueuse, directe,  lesquelles  représentent  de»  trous,  des 
}>er(uis,  et  qui  le  plus  ordinairement  aoot  liés  é  ua 
état  de  la  eonstilution,  à  une  maladie  syphilitique 
constitutionnelle,  fréquemment  compliqués  de  rétré- 
cissement  ou  de  oanœr.  Nous  traiterons  ailleurs  de 
ces  diverses  lésions,  et  nous  dirons  que  presque  tou- 
jours les  fistules  de  cette  cloison  sont  déterminées 
par  le  rétrécissement  lui-même. 

On  ne  peut  avoir  recours  à  l'autoplaslie  que  dans 
les  cas  où  la  perte  de  substance  est  considérable,  que 
lorsque  la  suture  ei  la  cautérisation  ont  échoué,  et 
enfin  lorsque  la  cause  interne  a  été  entièrement 
annihilée. 

Il  me  reste  maintenant  à  m'oceuper  d'un  point  de 
pathologie  fort  important,  de  l'autnplastie  uréthro- 
vésicale.  Quoique  je  ne  doive  ici  parler  que  de  ce  qui 
a  rapporta  l'autoplastie,  je  me  trouve  cependant  forcé 
par  la  gravité  de  la  question  de  donner  à  cet  article 
un  peu  plus  d'extension. 
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AIT.  Tin.  —  AUTOPLAiTIB  OB  l'uRXTBRB  BT  DB  LA  VSSSIB 
CHBZ  LA  rBMlCB. 

Jusqu'à  noire  époque,  les  chirurgiens  avaient  con« 
sidéré  comme  au-dessus  des  ressources  de  l*art  les 
vices  de  conformation  et  les  lésions  profondes  de 
Turèthre  et  de  la  vessie  qui  dérangent  le  cours  des 
urines  chez  la  femme,  et  constituent  les  infirmités  les 
plus  désespérantes  et  les  plus  fâcheuses  dont  ce  sexe 
soit  affligé. 

Dupuytren  et  son  école  eurent  l'idée  de  porter  le 
fer  rouge  sur  les  fistules  vosico-vaginales,  espérant 
obtenir  par  celte  cautérisation  le  gonflement  des 
bords,  par  suite  un  bourgeonnement  et  l'oblitération 
de  ces  vices  contre  nature.  Malheureusement  les  ré- 
sultats n'ont  pas  répondu  à  l'attente. 

C'était  cependant  un  premier  pas ,  et  bientôt 
M.  Lallemand  en  fit  un  autre  beaucoup  plus  grand 
en  proposant  de  rapprocher  les  lèvres  de  la  (istule,  et 
de  les  maintenir  en  contact  à  Taide  de  pinces  jusqu'à 
ce  qu'on  ait  obtenu  l'adhésion  complète.  Quoique 
cette  idée  ingénieuse  n'ait  pas  eu  dans  lu  pratique 
les  succès  auxquels  on  aurait  dû  s'attendre;  il  faut 
dire  néanmoins  ciue  c'est  elle  qui  a  conduit  aux  ten- 
tatives plus  heureuses  qui  ont  eu  lieu  plus  tard  et 
qui  consistent  *h  remplacer  les  pinces  par  la  suture, 
précédée  du  ravivement  sanglant.  Mais  là  ne  devait 
pas  encore  s'arrêter  le  progrès.  Toutefois,  avant 
d'aller  plus  loin,  indiquons  les  lésions  qui  réclament 
l'assistance  du  chirurgien.  Examinons  d'abord   l'u- 
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rèthre  :  outre  les  vioes  de  conformation  qu'il  pré- 
sente, Turèthre  par  son  siège,  comme  par  sa  struc- 
ture, est  exposé  à  des  lésions  f^^ysiques  qui  peownt 
intéresser  toute  Tépaîsseur  de  ses  pavois,  à  des  dé* 
diirures,  à  des  gangrènes  par  compression,  à  des 
altératioAS  ayant  débuté  soit  par  la  muqueuse  vagi- 
nale, soit  par  la  muqueuse  uréthrale. 

De  ces  diverses  lésions  résultent  des  pertes  de 
subtance,  des  trous  plus  ou  moins  larges,  à  travers 
lesquels  les  urines  passent  et  viennent  inonder  les 
parties  génitales,  irriter  la  peau,  etc. 

J*ai  dé}à  vu  de  ces  fistules  en  assez  grand  nombre  ; 
tantôt  elles  étaient  compliquées  de  fistule  vésicalef 
tantôt  elles  existaient  seules.  Plusieurs  fois  j*ai  été  a 
même  d'observer  de  semblables  perforations  uré- 
thrales  à  la  suite  d'affections  syphilitiques. 

Quant  aux  vices  de  conformation ,  ils  sont  congé- 
niaux  ou  accidentels. 

1®  Tioaf  de  eonSMiiiatioa  •oogëmian. 

Jusqu'à  présent,  je  n'ai  pas  eu  l'occasion  de  voir  de 
ces  lésions.  Voici  le  passage  dans  lequel  J.-L.  Petit  en 
a  fait  mention  :  a  J'ai  vu  une  fille,  à  l'âge  de  4  ans, 
qui  était  venue  au  monde  n'ayant  ni  urèthre,  ni 
nymphes,  ni  clitoris  :  elle  avait  un  vagin  assez  large; 
mais,  n'ayant  point  d^qréthre,  ou  du  moins  la  partie 
de  ce  canal  où  se  trouve  le  sphincter  manquant,  elle 
rendait  involontairement  ses  urines*  » 


II.  47 
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J*ti  VU  das  maladtti  çpà  avai6Bt  p^rdUi  ptr  la  gan* 
grèa^ki  totalitô  de  l'arène  ou  toute  la  ionguaur  de 
la  paroi  inférieure  de  ceooadâûl.  ParloM  d'abord  dee 
moyona  de  remédier  à  ees  létiona  avant  de  parler  des 
pertes  de  aubstance  partielles*  On  a  wm  em  mege  la 
cautérisation,  la  suture  et  Tautoplastie. 

Oaatéffitatîoii. 

II  ne  faut  pas  espérer  beaucoup  de  fa  caatéri- 
^tion  qui  est  si  souvent  infructueuse^  même  dans 
le  traitement  des  petites  fistules.  On  a  dit  Cépen* 
dant  que  de  très  petites  fistules  urétbrales  chez  la 
iemme  ont  fini  par  s'oblitérer  après  un  temps  tou- 
jours ibrt  long ,  mais  pour  mon  compte  je  ne  puis 
rapporter  aucun  exemple  de  guérison  par  ce  moyen. 
Le  peu  d'épaisseur  des  parois  uréthrales  est  une  des 
raisom  «f«i  me  font  pemer  que  la  guétisen  ne  peut 
jamais  s'obtenir  que  très  difficilement. 

La  suture  n'est  pas  moins  infidèle  si  elle  est  pra- 
tiquée sans  débridement.  Ce  fait  étant  bien  démontré 
par  l'expérience,  je  n'y  insiste  pas. 

Awtnfhinit. 

C'est  dose  à  Tautoplastie  qu'il  faut  en  appeler,  et 
non  «seulement  lorsque  la  fistule  eoiMprend  tout 
rurétbre,  mais  encore  lorsque  la  fistule  offre  une 
certaine  largeur  et  que  rien  n'a  pu  suffire  pour  en 
obtenir  Toblitération. 
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Avaot  4'aiM>riler  lei  quetlioM  ée  procédés»  il  est 
népenwre  4e  p#âer  les  iodmnion». 

Etd'aboi^,q<ie}  est  WmoflMQtftù  ileomwrt  d'ftfprt 
Il  liiM  premiéreMâM  s'èncfoérir  des  OMises,  dss  oir^ 
constances  qui  ont  présidé  à  la  j^roduetioa  de  Vwàié^ 
ratMiy  afio  de  pouvoir  tédaûre  eelle-ci  kmm  étal  de 
simplicilé  i  avant  d'opérer« 

La  e&ase  ^ui  prodinl  lea  fiiAiiles  uréthrales  étant 
ordîaaireaieiil  nié€anM|U6t  ne  réclame  aucwi  traite- 
msnl  partioulîsr. 

Toutes  les  fois  que  la  cause  est  interne  et  appartient 
au  vîrtts  dartreuK  ou  syphilitique,  on  doit  ta  pour- 
awvreet  la  combattre  sans  reliche,  sans  q«oî  tout* 
opération  dsiiieiidrail  inutile  et  même  dangereuse^ 

U  isspMte  enoore  de  se  demander,  lorsqu'il  existe 
une  detiUa  fistule  oconpanl  l'nrètbre  et  la  wssîe,  si 
l'on  deit  eraimaioer  par  bovcher  la  preaû^^  ou  le 
seconde? 

Root  répoodre  à  osite  question,  noes  derons  établir 
deux  circonMwces  :  dans  Tone^  la  vessie  et  Ewréthre 
sfMt  déimîts  dans  toute  leur  paroi  inférieure,  et  dans 
la  seeende,  la  douUe  altération  est  bien  séparée.  Dans 
ce  dernier  cas,  om  doit  commencer  par  bovober  la 
fistule,  uréthrele  afin  é'avotr  «a  moyen  complet  de' 
dértvatisQ  et  afin  d'empêcher  les  urines  de  tomber 
dene  le  vagin,  ce  qui  ne  manquerait  pas  d'arriver  si 
on  voulait  d'abord  fermer  la  fistule  vésico^vaginale. 
Dans  ce  cas,  en  effet,  on  s'exposerait  à  voir  l'urine 
empêcher  la  réunion  des  lèvres  de  la  fistule. 

47. 
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La  fistule  de  l'urèihrc  étant  fermée,  on  devra  pro- 
céder à  la  cystoplasiie,  quand  la  malade  8^^  convena- 
blement remise  de  sa  première  épreuve,  et  lorsqu*il 
ne  sera  pas  à  craindre  que  le  décubitus  dorsal  ne  dé- 
termine des  escbarres. 

On  ne  doit  pas  agir  autrement  lorsque  la  vessie  et 
le  canal  auront  perdu  leur  paroi  inférieure.  On  pro- 
cédera alors  par  la  réparation  du  canal  en  totatité,  et 
pour  ceux  qui  croiront  devoir  agir  ainsi,  j'ajoute 
que  le  canal  sera  reformé  par  deux  lambeaux  laté- 
raux. 

L'expérience  m*a  démontré  que  les  malades  pou- 
vaient parfaitement  se  passer  d'urèthre,  lorsque  le 
col  vésical  pouvait  être  refait^  et  j*avoue  que  dans  des 
cas  pareils  je  me  borne  à  réparer  la  cloison  vésico*- 
vaginale  sans  m* occuper  de  Turèthre.  L'observation 
de  la  nommée  Calmés  que  je  rapporterai  avec  détails 
démontrera  la  vériié  de  ce  que  j'avance. 

Ces  faits  prouvent  que  l'urèthre  cfaex  la  femme  n'a 
pas  la  même  importance  que  chez  l'homme. 

Examinons  maintenant  comment  il  convient  de 
procéder  à  la  réparation  de  Turéthre.  Deux  méthodes 
se  présentent  ;  la  méthode  indienne  et  la  méthode 
française.  J'ai  feit  usage  de  Tune  et  de  Tautre. 

Dans  tous  les  cas,  la  conduite  du  chirurgien  sera 
bien  différente  suivant  qu'il  y  aura  seulement  perte 
de  substance,  trou,  iistule,  ou  bien  que  la  paroi  infé- 
rieure de  l'urèthre  aura  été  complètement  détruite. 

La  réparation  partielle  peut  être  parfaitement  réglée 
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par  Tart;  niais  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  destruc- 
tion absolue  de  l'uréthre;  aussi  se  demande4«oii  s'il 
D*est  pas  préférable  de  s'abstenir  dans  ce  cas  de  toute 
opération  t  et  cela  avec  d'autant  plus  de  raison  que 
le  col  de  la  yessie  peut  remplacer  presque  absolument 
rurèthre,  et  que  si  le  col  offrait  un  peu  plus  de  lar- 
geur qu'il  ne  doit  en  avoir,  il  serait  facile  d'en  dimi- 
nuer l'étendue. 

mépv«tîoB  pMrUette  de  l'arèthre. 

Les  réparations  partielles  se  font  de  deux  manières, 
ou  bien  en  empruntant  un  lambeau  aux  parties  envi- 
ronnantesy  ou  bien  en  ayant  recours  à  Tautoplastie 
par  déplacement. 

KéUiodé  îndMM. 

Le  lambeau  sera  emprunté  aux  grandes  lèvres,  au 
mont  de  Vénus ,  à  la  peau  des  cuisses ,  etc.  On  lui 
donnera  un  peu  plus  de  longueur  qu'il  n*en  fiiut , 
afin  d'éviter  tout  tiraillement.  En  le  tordant,  on  doit 
faire  en  sorte  de  ne  pas  gêner  la  circulation  et  de  ne 
pas  boudier  l'orifice  de  l'uréthre  qui  doit  recevoir 
une  sonde  pour  l'écoulement  des  urines.  L'algalic 
sera  petite  pour  ne  pas  comprimer  trop  le  lambeau. 

La  pièce  de  rapport  est  fixée  avec  des  points  do 
suture. 

il  est  bien  entendu  que  lorsque  la  greffe  aura  pris 
une  vitalité  suffisante,  on  aura  soin  de  foire  la  section 
du  pédicule. 

l'ai  réussi  une  fois  par  ce  procédé  ;  mais  je  dois 
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dire  que  j'ai  échoué  dtns  d'autreB  otreomtanoes.  Cette 
opéraiioa  compliqQée  est  ioftrioQre  I  rautoptortie 
par  dépknenmit. 

Ob  6e  sert  de  l'iirèihre  et  du  vagin  poar  la  pm/Li- 
quer,  et  tout  ae  fait  avec  ie  méuie  organe. 

1**  On  ravive  roaverture  de  la  fistule  avec  rinstni- 
ment  tranchaDt. 

2^  Par  la  suture  entrecoupée  ^  on  maintient  les 
lèvres  de  la  plaie  réunies. 

3""  On  relâchera  les  lèvres  de  la  p)aie  par  des  inci- 
sions pratiquées  en  avant  et  en  arrière  de  la  suture  et 
même  sur  les  côtés. 

A**  Enfin ,  une  aowde  m  gomme  élastique  sera 
placée  dans  la  veasie  powr  porter  les  urines  a«  dehers; 
elle  devra  être  petite. 

Let  fils  seront  étapes  du  quatriMie  au  «rièlc 
jour  les  uns  aprèa  Ids  autres. 

J'ai  déjà  dit  œ  que  je  pensais  de  l'alMenee  de 
Turèttire  chea  la  femoM^  et  je  répète  ici  qu'il  sollt 
du  eol  vésioal  peur  reaopHr  les  fonctioM  de  Turéthre 
lui-même.  Cependant  il  peut  se  rencontrer  des  eir- 
constances  pnrtioulîèrea  où  il  ctevienoe  néceanire  de 
bAtirun  nouvel  uréthre. 

La  méthode  indienne  est  seule  insuttsante  peér 
re&ire  Turèthre  ;  maia  combinée  avec  la  oiétfaode  par 
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déplacement,  elle  sert  à  créer  un  canal,  qui  ne  peut 
être  toutefois  d'une  grande  utilité  s  il  ne  va  se  fixer 
sur  les  restes  du  canal  naturel  ou  de  la  partie  atte^ 
nante  au  col  Tésical. 

Au  reste,  S\  ne  s*àgit  iei  en  aucune  manière  de  la 
formation  d'ud  canal  en  entier  ;  mais  bien  de  réparer 
la  paroi  inférieure  de  ce  conduit  qui  presque  toujours 
a  été  détruite,  la  paroi  supérieure  étant  respectée. 

Ott  doit  détacher  tout  le  long  de  la  paroi  supérieure 
de  t'urèthre  et  sur  ses  côtés  deux  lamfoeaut  latéraux 
que  Ton  réunira  sur  la  ligne  médiane  par  la  suture 
entrecoupée ,  en  ayant  soin  de  rendre  leurs  bords 
libres  saignaïis ,  afin  qu'ils  puissent  être  affrontés  et 
mhintenus  surfaee  saignante  contre  surface  saignante. 

J'ai  très  bien  réussi  dans  un  cas  déjà  cité,  chez  la 
nommée  Calmés,  i  refaire  le  canal  par  deux  lambeaux 
latéraux.  Malheureusement  le  séjour  des  sondes  et 
Tapplicalion  d'un  lambeau  emprunté  &  la  fesse  et 
destiné  à  fermer  la  fistule  tééîco-vaginale,  le  détrui- 
sirent. Les  points  de  suttkre  (pat  servaient  4  fixer  le 
lambeau  sur  le  canal  corttribuèrent  beaucoup  aussi  à 
sa  destruction. 

Grâce  au  peu  de  longueur  de  Turèthrede  la  femme, 
on  peut  ainsi  rétablir  ce  canal  sans  trop  de  difficulté; 
mais  pour  qu'il  ne  s* oblitère  pas,  il  faut  avoir  eu  là 
précaution  de  conserver  la  muqueuse  vulvaire  et 
uréthrale. 
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Aatoplaslîe  vésieale.  —  Cjftoplattîe.  «—  Slytropla*tîe. 

L'anfopiaslie  vésicale  ne  date  que  de  quelques  au*- 
nées.  Les  hommes  de  Tari  se  bornaient  presque  tou- 
jours à  faire  usage  de  moyens  qui  ne  pouvaient  que 
calmer,  adoucir  ia  situation  des  malades  sans  jamais 
avoir  la  certitude  d'arriver  à  la  guérison  ^  si  ce  n'est 
dans  des  circonstances  particulières  et  tout-à-fait 
inespérées.  Que  faire  contre  une  perte  de  substance 
qui  existe  chez  la  femme  avec  communication  du 
vagin  et  de  la  vessie?  11  est  évident  que  ce  n'est  qu'en 
faisant  un  appel  à  l'art  des  réparations  que  l'on  peut 
espérer  une  guérison  durable  et  rapide. 

J'aurai  soin  d'exposer  tout  ce  que  la  science  a 
fourni  depuis  quelques  années;  il  me  sera  facile  de 
prouver  que  la  guérison  par  d'autre  traitement  que 
l'autoplastie  est  une  exception  dont  il  faut  tenir  peu 
de  compte,  ou  plutôt  qu'il  faut  savoir  analyser, 
apprécier  avec  conscience  et  sévérité. 

Aucun  organe  n'est  plus  exposé  que  la  vessie  aux 
lésions  graves  qui  réclament  l'autoplastie. 

Chez  la  femme  comme  chez  l'homme,  le  réservoir 
de  l'urine  peut  être  affecté  de  vices  de  conformation 
congéniaux  et  accidentels. 

La  vessie  peut  être  percée  dans  tous  les  points  de 
sa  circonférence  par  des  projectiles  qui  produisent 
une  perte  de  substance,  par  suite  de  déchirures  el  do 
gangrènes  superficielles. 

On  pourra  se  passer  de  l'autoplastie  lorsque  l'ou- 
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Terture  occupera  la  région  hypogastriqae,  la  plaie 
devant  Uentôt  bourgeonner,  ae  fermer,  et  l'urine  re- 
prendre son  cours.  Il  est  difficile  d'espérer  le  même 
résultat  pour  la  paroi  inférieure;  cependant  le  chi- 
rurgien, avant  d'agir,  devra  tenir  compte  de  l'étendue 
du  désordre  et  de  la  forme  du  projectile.  Dans  ces 
cas ,  il  ne  faut  pas  trop  se  presser  pour  pratiquer 
l'autoplastie  ;  et  d'ailleurs  il  faut  attendre  au  moins 
la  chute  des  escharres ,  et  que  les  tissus  aient  re- 
pris leur  consistance  pour  qu'ils  ne  soient  plus  sé- 
cables. 

Les  plaies  faites  par  l'art  ou  par  accident  laissent 
souvent  après  elles  un  écoulement  d'urine  que  l'on  m 
peut  tarir  que  par  l'autoplastie. 

La  vessie  peut  être  gangrenée  par  suite  du  travail 
de  Taccouchement,  par  des  sondes,  et  la  gravité  de 
cette  altération  est  en  rapport  avec  son  étendue.  Ici 
ce  n'est  que  par  l'autoplastie  que  l'on  peut  porter  un 
secours  eflBcace  à  la  malade.  Avant  d'y  recourir,  il 
faut  attendre  que  les  escharres  soient  tombées,  que 
la  plaie  soit  nettoyée,  et  que- l'inflammation  soit 
réduite  à  son  phis  simple  état.  Aussi  c'est  à  propos 
des  fistules  vésico-vaginales  que  je  vais  détailler  ce 
qui  a  rapport  i  l'autoplastie,  et  examiner  avec  soin 
les  indications,  les  contre-indications,  les  diverses 
espèces  d*auloplastie  qu'exige  celte  terrible  infir- 
mité. 
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S I**.  -^  ObnsiâératUmi  Ohatùmiques  sur  ta  doiton  vético-  vëgitiàtê. 

L'importance  du  sujet  que  je  rais  traiter,  la  minu- 
tieuse délicatesse  des  opérations  autoplastiques  que 
Ton  est  appelé  à  pratiquer  sur  la  région  où  paraissent 
tes  fistules  vésico-vaginales^  inMmposent  le  devoir  de 
faire  précéder  ce  travail  de  considérations  anatoml- 
ques  qui,  en  jetant  quelque  jour  sur  la  nature  de  la 
foaladie,  rendront  le  manuel  opératoire  parfeitement 
clair  et  rationnel. 

Le  vagin,  long  de  4  &  9  p^mces,  est  quelquefois 
ti^eaucoûp  plus  court.  Je  Tai  vu  n'avoir  que  5i  pouces, 
et  M.  Gruveilhier  en  a  mesuré  un  t(ni  n^avaH  qtfun 
pouce  et  demi. 

Ce  Conduit,  dont  les  rapports  et  la  simctufe  mé- 
ritent une  sérieuse  attention  à  cause  des  réparations 
que  Ton  pratique  sur  lui,  est  élastique  et  dilatable 
dans  toute  sa  longueur,  principalement  dans  sa  por- 
tion uiérine;  la  partie  qui  se  continue  avec  la  vulve 
ne  peut  au  contraire  en  subir  que  d^assez  faibles  & 
cause  de  la  ceinture  osseuse  du  bassin. 

L'attention  de  l'opérateur  doit  se  porter  principa- 
lement sur  la  paroi  antérieure  et  l'eitrémîté  utérine 
du  vagin.  Son  insertion  au  col  de  ftrtérus  est,  en 
effet,  de  la  plus  baute  Importance  lorsqu'il  s^agït 
d'opérations  de  la  nature  de  celles  que  nous  sommés 
appelés  à  pratiquer  assez  souvent. 

L'extrémité  utérine  du  vagin  est  tellement  disposée 
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<[ii*€)le  •eDil>l«^  M  contÎMKr  atec  l«  od  tn  femanl 
WM  rîgolt  airoitlnrA.  Cette  rigola  est  plM  pirofimAe 
en  «rrîère  qa*^  atani,  iparoe  que  f  tasertion  do  iftgia 
ae  feit  phn  bas  en  ^^«nc  qu^en  arrière  du  coL  II  ré- 
sulte de  là  qu'en  arrière  le  péritoine  tapisse  le  vagin 
et  est  très  rapproché  du  ouKde-sac  taginal«  Par  la 
même  raison,  m  avmîi^  t'insertion  dn  tagin  se  faisant 
d'ijne  nanière  plus  rapprochée  de  la  lèvre  antérieone 
du  mitsean  de  tanche,  Mt  partant  plos  éloignés  du 
péritoine,  lequel  luî-mèoieen  est  séparé  par  le  col  de 
f  nt^^s  et  la  messie  qui  repose  tnr  lui.  Il  est  indts- 
pensaUe  de  se  rappeler  ces  disposîtiQiis  loivqa'on 
porte  au  fond  de  cette  cavité  à  parois  contigtils  Is  ftr 
on  le  vM» 

JLa  paroi  mtérienre  en  ^mgin  est  nmarqoaUe  par 
ses  rapports  avec  te  bas«ft>nd  de  ta  vessie  qni,  ^lei  h 
iMMoe^  est  beanoenp  plus  large  que  profond,  diiéreme 
qni  tîest  à  reiisience  on  à  f  aiwsnee  de  la  prostate. 

La  réonion  dn  vagin  e€  de  kl  parai  inMrienre  4e 
la  vessie  oonetitne  la  ctoieen  ^ésioo^vaginale  qui  est 
éfMdne  et  s^avnnee  en  arrière  jesqn'an  eol^e  Pntéras 
et  en  avant  jnsqn'an  col  de  là  vessie;  A  cet  endroit, 
f  urèthre  oommenoe  d'nne  manière  évasée  pont  pro- 
longer, ponr  ainsi  ékre^  oeMe  même  eMson  josqn^an 
BMtet  nrkiaire  en  fei«aM  nue  sntHie  qui  repi^ééeMe 
le  lHi4he  ehet  rbonme.  Ce  tnbomitle ,  q^i  sert  de 
guide  dans  le  oadiétérisine,  esl  très  vasenlaire  eottime 
dMs  rhonme,  et  oomne  ^ex  ce  dernfîer,  il  re^t 
fwlère  uraMverse  en  périnée. 
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Je  ne  quitterai  pas  ce  qui  a  rapport  è  la  cloison 
tésico*Taginale ,  sans  dire  quelques  mots  du  mmfe 
d'union  de  la  vessie  et  du  vagin  :  la  vessie  et  le  vagin 
sont  unis  par  un  tissu  lamelleux  dartcnde  qui  ne  per- 
met pas  à  ces  deux  organes  de  s'éloigner  Tun  de 
l'autre,  de  s*isoler  avec  la  même  facilité  que  cela  a  lieu 
pour  le  rectum  et  le  vagin.  Aussi  le  vagin  ne  se  dé- 
place-t-il  pas  sans  la  vessie ,  et  on  sait  qu'il  en  est 
tout  autrement  pour  la  cloison  recto*vaginale.  Il  ne 
fSftut  pas  croire  cependant  que  Tadhérence  soit  aussi 
intime  que  les  auteurs  4e  disent,  car  on  peut,  par  des 
opérations,  produire  cette  séparation  sans  de  grandes 
difficultés. 

Je  dois  dire,  du  resté,  qu'il  y  a  une  grandte  diffiè- 
rence  dans  la  manière  dont  la  vessie  est  unie  au  vagin, 
suivant  qu'on  fait  l'examen  au  milieu ,  eu  avant  ou  en 
arrière.  Dans  plus  des  deux  tiers  antérieurs,  le  mode 
d'union  est  semblable;  mais  au  niveau  de  l'insertion 
ntérine  du  vagin ,  les  choses  se  passent  tout  autre- 
ment. Li,  en  effet,  la  vessie  est  unie  au  vagin  et  au 
col  de  l'utérus  sur  lequel  elle  repose  par  un  tissu 
oellulaire  extrêmement  làcbe  :  aussi  cette  partie  de 
l'organe  se  déplace-t-elle  avec  une  extrême  facilité 
aussitôt  que  le  vagin  est  détaché  de  son  insertion  au  col 
de  l'utérus.  J'insiste  infiniment  sur  cette  disposition 
curieuse  et  si  importante  dans  l'autoplastie  vésicale. 

Deux  mots  maintenant  sur  les  rapports  du  vagin 
latéralement  :  sur  les  côtés  de  cet  organe  on  trouve 
tes  lèvres  et  les  nymphes,  lesquelles  sont  formées 
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par  la  peau,  la  muqueuse  et  un  tiiiu  lamelleu  son 
graisseux  parcouru  par  des  vaisseaux  et  des  nerfs. 
Au-dessous  de  ces  prolougemeas  ou  trouve  le  onnele 
sfdiineter  de  la  vulve,  la  racine  du  corps  cavenieitt 
du  clitoris  et  du  muscle  ischio-caverneux.  Enfin  on 
rencontre  Taponévroee  périnéale  moyenne,  le  muade 
releveur  de  Tanus,  le  tissu  cdlulo-graisseux  et  le 
péritoine. 

Le  vagin  est  adossé  au  rectum  par  sa  paroi  posté*- 
rîeure.  En  bas  il  forme  le  périnée,  et  i  45  lignes 
au-dessus  de  l'anus  ces  deux  organes  se  touchant 
forment  la  cloison  recto-vaginale,  et  enfin  au-dessus 
de  la  cloison  on  rencontre  le  cul-de-sac  formé  par  le 
rectum  et  le  vagin,  lequel  est  tapissé  par  le  péritoine. 

liais  pénétrons  d'une  manière  plus  intime  les  rap- 
ports que  ces  organe#  ont  entre  eux ,  et  de  minu- 
tieuses dissections,  éclairées  par  à^  injections,  noua 
conduiront  i  compléter  la  démonstration  déjà  oom- 
menoée.  On  verra  que  c'est  dans  les  recherches  ana^ 
tomiques  que  j'ai  puisé  les  idées  de  mon  nouveau 
travail  et  de  mon  procédé  auiopla$tUiue  par  glissemmi. 

$  II.  —  Examen  anatomique  de$  rofports  «/  éciaux  de  la  yvriie  inférieure 
de  la  vesiie  avec  la  partie  iupérieure  du  vagin  ei  de  Vutérue, —  DUfotiiiùn 
d»  fériMinê  rtloitoMMiU  à  090  parUet. 

Ces  rapports  varient  suivant  l'état  de  plteitude  ou 
de  vacuité  de  la  vessie. 

Si  la  veêsie  ne  çomieni  poi  d'urine,  on  voit  ses  parois 
affaissées  sur  elles**mèmes,  un  peu  rétractées  de  ma- 
nière à  offrir  un  volume  total  peu  considérable  dans 
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l0  âéiis  «nf^f^^postériwr  fttiftoat;  tândts  qtte  latéra* 
lement  «lle^  se  déversent  cTuiie  façob  plus  notable» 
DiMce  ets,  toute  la  vessie  repose,  poor  ainsi  Urt, 
MT  ta  partie  anpérieore  en  vagim  et  sui'  Torlgine  ëe 

SI  te  iwâafe  «•!  dkunéne  par  Cufinè,  sov  développe- 
ïêmA  eotalirl  alors  une  snrfaee  ou  un  espace  pitis 
considérable.  Les  parties  latérales  du  vagin  sont  dé^ 
passées  ^  et  le  col  de  Tutérus  entièrement  recouvert 
n^a  plus  assec  d'étendue  pour  continuer  à  être  en 
rupport  par  sa  ftM)e  supérieure  avec  le  bae-fond  de  la 
vessie. 

\jk  disposition  du  péritoine  dans  ces  deuir  eas  est 
très  différente*  Si,  dans  le  premier  cas ,  on  soulève 
avec  préeaulion  le  bes4Mid  de  la  vessie,  en  ayant 
Me»  soin  de  n'exercer  aucune  traction,  on  aperçoit 
dans  un  sillon  transversal  correspondant  à  l'insertion 
supérieure  du  vagin  un  certain  nombre  de  plhr  (brmés 
par  le  péritoine  lui-même.  Ces  plis  n'existent  pas  au 
nièMe  degré  sur  les  parties  latérales,  ou ,  pour  mieux 
dire,  aux  extrémités  de  ce  sillon.  Ainsi,  4  l'éiat  de 
vacuité  de  la  vessie,  le  péritoine  au-dessous  d'elle  et 
4ans  les  points  qui  correspondent  avec  la  partie  au- 
péricure  du  vagin,  (orme  des  plis  apparent. 

Dana  l'état  de  plénitude,  alors  que  le  volame  de  la 
vessie  prend  de  l'étendue ,  ces  plis  du  péritoine  s*ef^ 
ftment ,  se  prêtent  au  développement  de  l'organe  et 
hii  permettent  une  grande  distension ,  évitant  ainsi 
de»  tiraiHemens  pénibles  ou  dangereux. 
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Sa  Hiw6<jw»<  rim«rv»UecMipme»tie:l0  péri- 
taîii^«i  riaMrtûw  4«  niigw  w  eoi  de  l'itéras  aur  h 
ligM  A^aœt  90  armfi  duis  ub  etpM»  Iqii§  emapM 
da3  g«fttiaièlrM.  lie  périteiM  dus  cette  étendtte eat 
wd  »ux  partît  louft^)a<Mktee  par  un  tiesii  celtuMre 
làchQ  $mrt«ttt  ver«  les  parties  totémles.  Sur  te  «liUett 
de  cet  ei{Nice»  ç'es&-£hdire  tottl<4-ieit  «dtrt  le  ban^Nid 
de  la  ve$sieût  U  pariie  iMpériaufe  du  in^,  le  tkm 
c<UlttUire  eat  iMtle  k  divîeer  j  eBaîè  il  eet  «&  peu  plut 
deim  et  HA  pm  plot  «erré  jusqu'à  ee  qu'en  arrive  au 
powt  d*iMerûoa  du  périloine. 

Lea  plMua  taaeulairea  iiaporlaM  ne  ae  rencen» 
trcut  que  $ur  les  parilea  btétalai  et  è  «q  en  pluaiMr« 
ceiKiiDéUee  doeot  utériau  i4idîaseittieA  apprend  que 
les  artères  utérinea  ^  akttéea  d'abord  daba  Tépaîeieiir 
dM  Ugaoïeus  krgeai,  simt  éMgnéea  w»a  la  partie  in- 
fiàriciure  ei  i|4di«nt  d«  tel  de  4  œntimàlres  environ) 
mai&  àinesurô  qu'elles  gafoeAl  le  oorpa  de  l'utâma^ 
elka  se  rappr<H9be<it  de  plue,  eu  flm  cka  perliea  laié^ 
raies  4^  col  qn'ellea  lUôsseat  par  teuidEier»  du  noiui 
quand  les  vaiaseaut  a»nt  iejeeléa.  Si  l'oa  eberebe  à 
appréeieff  les  reppiorta  d6s  urot^rea  aveo  ces  parties* 
on  cMsiate  qu'ils ae  trouvât  sur  lea  côtés  de  la  oloi^ 
son  vésico^vaginale.  Daua  leur  trajet  le  long  du  oui  i. 
lea  artères  ytérinea  envoient  de  bombreux  rameaux 
sur  les  côtés  de  oe  dernier*  Du  troue  de  Tarière 
utériue  à  Tendroit  ou  elle  ae  coude  pour  gagner  lea 
parties  latérales  de  Tulérus^  fiarteiit  des  branches  qui 
vont  au  vagin  et  à  la  vessie.  Celles  qui  se  rendent  4 
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eette  dernière  gagnent  d'abord  ses  cAléa  pour  se  ré- 
pandre ensuite  vers  son  sommet.  De  très  Aiibles  ra« 
mm»  seulement  se  distribuent  à  sa  partie  moyenne. 
Lies  nombreuses  et  volumineuses  branches  vaginales 
fournies  un  peu  en  dedans  des  précédentes,  au  niveau 
des  uretères,  se  dirigent  vers  la  partie  moyenne  du 
conduit  vulvo-utérin  pour  gagner  sa  région  antérieure 
en  s'anastomosant  avec  des  rameaux  du  côté  opposé, 
et  avec  les  artères  du  col.  Mais  au  niveau  de  Tinser- 
tion  du  vagin  au  col ,  sur  la  ligne  médiane ,  on  ne 
rencontre  que  de  très  fliibles  rameaux  rétrogrades 
des  branches  vaginales.  Et  encore  ces  branches  se  ré- 
pandent-elles dans  la  couche  de  tissu  ^iulaire  el 
darioîde  qui  unit  le  vagin  i  la  vessie,  avant  de  se  dis» 
tribuer  dans  la  muqueuse  vaginale. 

Ainsi,  en  attaquant  le  vagin  toutà-fuit  à  son  in- 
sertion au  pourtour  du  col  utérin  et  i  sa  partie  supé- 
rieure par  une  incision  semi*circulaire  à  conveiilé 
postérieure,  on  arrive  dans  un  espace  de  3  centi- 
mètres environ  dans  lequel  le  péritoine  peut  être 
très  facilement  respecté,  puisqu'il  s'est  écarté  forte- 
ment en  haut  et  en  arrière  (la  vessie  étant  distendue) 
et  qu'il  forme  au  contraire  des  plis  mous  et  exten- 
sibles quand  la  vessie  ne  contient  pas  d'urine. 

La  cavité  du  tissu  cellulaire  sous4nuqueux  permet 
donc  de  faire  opérer  aux  organes  qui  lui  sont  super- 
posés, des  mouvemens  plus  ou  moins  étendus,  et  dans 
cette  opéraiion  on  ne  blessera  que  des  rameaux  vas- 
culaires  très  déliés. 
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Si  Ton  exerce  alors  une  douée  traelion  sur  les 
parties  placées  au  devant  de  Tincision  semi-lunaire 
pratiquée  au  vagin  ;  ces  parties  »  devenues  mobiles , 
cèdent  facilement  à  l'effort  qui  les  attire ,  et  Ton 
obtient  ainsi  un  allongement  immédiat  plus  ou  moins 
notable;  mais  on  n'a  pas  besoin  même  d'exercer  de 
traction  sur  le  vagin  et  la  vessie  qui ,  après  cette  in- 
cision,  se  portent  en  avant  d'eux-mêmes.  Il  ne  reste 
dans  ce  cas,  au  fond  et  en  haut  du  vagin,  qu'une 
petite  plaie  dont  la  surface  est  formée  par  le  tissu 
cellulaire  sous-jacent  à  la  face  inférieure  et  tout-à-fait 
reculée  du  bas-fond  de  la  vessie.  Cet  allongement  est 
encore  favorisé,  outre  l'effet  de  la  traction,  par  la  ré- 
traction naturelle  des  parties  musculaires  de  la  tu- 
nique du  vagin  situées  au  devant  de  l'incision  faite 
au  col. 

A  l'instant  où  Ton  attire  le  col  utérin  en  avant  et 
en  bas,  si  la  vessie  est  vide,  son  bas-fond  est  entraîné 
dans  la  direction  du  vagin  et  se  roule  sur  lui-même 
de  manière  à  subir  un  mouvement  de  rotation  ou 
de  spirale  qui  va  de  haut  en  bas  et  en  avant.  En  même 
temps  aussi  la  paroi  inférieure  de  la  vessie  subit  une 
traction  et  cède  à  l'effort,  de  telle  sorte  qu'une  por- 
tion de  son  étendue  s'engoge  en  se  roulant  de  haut  en 
bas  et  de  dedans  vers  le  dehors  au-dessous  de  l'inser- 
tion fixe  de  son  col.  Il  n'en  serait  pas  ainsi,  dans  le 
dernier  cas,  s'il  existait  à  la  paroi  vesico-vaginale  une 
large  perte  de  substance. 

Dans  ces  diverses  manœuvres  ou  expériences,  si 

II.  4S 
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Ton  ouvre  la  vessie  a  sa  partie  supérieure  pour  bien 
suivre  les  mouvemens  qu'opère  sa  (ace  inférieure,  il 
est  ûàcile  de  voir  que  rorifice  des  uretères  reste  en- 
core assez  éloigné  sur  les  parties  latérales  et  que  le 
triangle  circonscrit  entre  eux  et  le  col  vésical  offre  un 
espace  de  plusieurs  centimètres  de  diamètre. 

Je  termine  ce  que  j'avais  à  dire  touchant  Tanatomie 
de  celle  région  par  quelques  mots  sur  Tépaisseur  de 
la  cloison  vésico-vaginale  etsurTétat  anatomique  des 
uretères  et  leur  siège  dans  les  ûstules  vésico-vagi- 
nales. 

La  cloison  vésico-vaginale  n'offre  pas  le  même 
degré  d'épaisseur  en  avant  qu'en  arrière  et  au  milieu 
que  sur  ses  côtés.  En  avant  elle  est  plus  épaisse  que 
partout  ailleurs.  C'est  ce  dont  on  s'assure  parfaite- 
ment par  des  incisions  médianes,  verticales  et  trans- 
versales. Elle  n'a  jamais  moins  d'un  centimètre  et 
elle  peut  avoir  de  1  et  demi  à  2  centimètres. 

Celle  épaisseur  varie  suivant  les  sujets.  La  cloison 
vésico-vaginale  commence  au  col  de  la  vessie  et  se  ter- 
mine au  col  de  l'utérus.  Elle  est  constituée  par  la  paroi 
inférieure  de  la  vessie  et  par  la  paroi  antérieure  du 
vagin  et  de  plus  par  un  tissu  dartoïde  parcourru  par 
des  vaisseaux  et  des  nerfs.  La  face  inférieure  de  cette 
cloison  est  parsemée  de  rides  vaginales  et  la  face  su- 
périeure est  en  contact  avec  l'urine,  plus  ou  moins 
pUssée  et  offrant  de  chaque  côté  des  saillies  terminées 
par  une  forme  parabolique  et  tout*à-fait  en  avant  par 
le  col  de  la  vessie.  Les  saillies  latérales  sont  repré- 
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aetttées  par  les  uretères  qui  se  rapprochent  des  côtés 
par  leur  direction  do  col  de  Tolérus. 

Entre  les  orifices  vésicaux  des  uretères  et  le  col  de 
la  Tessie  eiiste  on  ceKain  intervalle,  et  en  arrière  des 
conduits  «créteors  rénaux  Tintervalle  est  encore 
assez  considérable.  Donc  il  peut  exister  des  fistules 
assez  étendues  sans  lésion  des  uretères,  et  ce  ne  se- 
rait que  dans  les  fistules  énormes  et  avec  destruction 
transversale  et  se  dirigeant  vers  les  côtés  de  l'utérus 
qu'ib  pourraient  à  la  rigueur  être  atteints. 

Les  uretères  ont  beaucoup  occupé  certains  chirur* 
giens  qui  ont  attribué  les  insuccès  des  opérations  à 
la  situation  de  leurs  orifices  sur  les  lèvres  de  la  fistule 
oo  i  leur  voisinage  avec  celle-ci.  D'abord,  ainsi  que  je 
le  disais  tout-à-rheure,  ce  n'est  que  lorsque  la  fistule 
esl  considérable,  et  que  reposant  sur  le  col  de  Tuté- 
rus,  elle  s'étend  sur  les  côtés  de  celui-ci,  que  cette 
dispositioa  peut  se  rencontrer  ;  alors  on  aperçoit  les 
orifices  des  uretères,  comme  je  l'ai  observé,  qui  ver« 
sent  d'une  manière  incessante  le  liquide  urinaire 


Les  uretères  s'ouvrant  obliquement  dans  la  vessie 
à  une  assez  grande  distance  du  col  et  se  trouvant  en 
arrière  et  sur  les  côtés  de  la  paroi  inférieure  de  cette 
poche  ne  peuvent  donc  qu'exceptionnellement  être 
intéressés  par  la  tète  de  Ten^int;  ils  semblent  fuir  de- 
vant toute  compression.  Il  peut  cependant  se  faire 
qu'à  la  longue,  à  la  suite  d'un  grand  retrait  de  la 
vessie  sur  elle-même,  sans  que  la  perle  de  substance 
4  s. 
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soit  énorme,  les  orifices  des  uretères  se  rencontrent 
sur  les  lèvres  même  de  la  fistule.  C'est  ce  que  nous 
avons  observé  sur  une  pièce  que  M.  Nat.  Guillot,  mé- 
decin de  la  Salpétrière,  a  entre  les  mains.  Mais  encore 
est-il  facile  par  une  injection  d'éloigner  ies  uretères. 

On  a  cru  aussi  que  la  position  des  uretères  était  un 
obstacle  à  la  réunion  et  à  la  guérison  des  fistules  ; 
mais  c'est  une  erreur;  car,  quelle  que  soit  leur  situa- 
tion, les  lèvres  de  la  plaie  sont  toujours  baignées  par 
Turine.  Cette  objection  est  donc  sans  valeur  quant 
au  résultat  déûnilif;  elle  Test  doublement,  car  le 
contact  de  Turinc  n'empêche  pas  la  réunion  immé- 
diate des  lèvres  de  la  fistule. 

Si  le  contact  do  l'urine  ne  s'oppose  pas  à  l'aggluti- 
nation, et  si  sous  ce  rapport  les  uretères  n'apportent 
aucun  inconvénient  au  résultat  final,  on  pourrait  dire 
que  leur  position  ne  doit  pas  en  être  aussi  indifférente 
relativement  à  l'opération,  car  alors  la  présence  des 
uretères  serait  une  contre-indication  à  l'opération, 
le  chirurgien  pouvant  être  exposé  à  les  saisir  et  à  les 
comprendre  dans  la  suture.  Xu  premier  abord  cela 
paraît  être  assez  vrai  ;  mais  c'est  plus  spécieux  que 
fondé;  car  pendant  le  ravivementon  peut  facilement 
détacher  l'uretère  qui  tient  à  la  muqueuse  en  le  re- 
foulant en  haut ,  si  on  désire  porter  le  ravivement 
jusque  dans  la  vessie.  D'ailleurs  on  pourrait  même 
l'intéresser  sans  inconvénient  dans  une  certaine  éten- 
due, attendu  qu'il  offre  des  adhérences  assez  intimes 
avec  le  tissu  de  la  vessie. 
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Au  reste,  je  ne  vois  pas  pourquoi  Ton  s'occuperait 
de  l'uretère  quand  on  n'a  pas  besoin  de  le  toucher,  le 
ravivement  devant  se  borner  aux  lèvres  de  la  fistule 
et  surtout  intéresser  la  paroi  vaginale  de  préférence, 
ainsi  que  la  circonférence  intérieure  de  la  fistule.  Le 
refoulement  déterminé  par  la  suture  porte  encore 
Vuretère  dans  Tintérieur  de  la  vessie,  au  lieu  de  le 
fixer  entre  les  lèvres  de  la  plaie.  C'est  ce  que  nous 
avons  fait  en  présence  de  MM.  Melier,  Roche,  Aubert* 
Roche.  Chez  la  malade  en  question,  les  deux  uretères 
s'ouvraient  latéralement  sur  la  lèvre  postérieure  de 
la  fistule  avoisinant  le  col  de  l'utérus,  et  cependant 
nous  avons  pu  raviver  et  rapprocher  les  lèvres  de  la 
plaie  sans  toucher  à  l'oriûce  de  l'uretère. 

Ces  études  anatomiqnes  et  physiologiques  ont  été 
plusieurs  fois  répétées  sur  le  cadavre  en  présence  de 
plusieurs  médecins,  entre  autres  de  M.  le  docteur 
Yernois,  médecin  des  hôpitaux,  et  M.  Colin,  interne. 

J'arrive  aux  fistules  vésico-vaginales. 

S  III.  ^-  Historique  des  JUtuUs  vésico-vaginales. 

Au  temps  de  J.-L.  Petit,  la  pathologie  était  encore 
fort  peu  avancée  sur  la  question  des  fistules  vésico- 
vaginales,  et  je  ne  saurais  mieux  faire  connaître  fétat 
de  la  science  à  cette  époquequ'en  rapportant  textuel- 
lement l'intéressante  observation  que  nous  a  laissée 
ce  grand  chirurgien  : 

77*  Observaiion.  —  «  Madame  la  marquise  de  T*** 
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était  en  mal  d'cnraflt  de  sa  première  grossesse  dans 
sou  château  de..^.  Arrivée  à  son  terme,  et  sentant 
quelques  douleurs,  elle  manda  sa  sage-femme,  qui 
crut  et  lui  dit  qu*elle  accoucherait  bientôt,  parce 
qu'elle  trouvait  rorifice  dilaté  de  la  grandeur  d*un 
gros  écu.  Les  douleurs  cependant  étaient  diminuées  : 
pendant  huit  heures  elles  cessèrent,  et  revinrent  plu- 
sieurs fois;  mais  elles  n'étaient  pas  assez  vives,  ni 
déterminées  comme  il  faut  pour  faire  espérer  un 
prompt  accouchement,  et  la  dilatation  de  rorifice 
paraissait  diminuée.  Les  douleurs  augmentèrent 
enfin;  la  tète  de  Tenfant  parut,  s'avança  dans  le 
passage;  la  malade  redoubla  ses  efforts,  tous  furent 
inutiles;  elle  perdait  ses  forces,  les  vraies  douleurs 
cessèrent ,  et  ne  revinrent  plus* 

ce  La  sage-femme  eut  beau  donner  des  cordiaux, 
des  lavemenset  appliquer  des  amulettes  sur  le  ventre, 
raccouohement  n'avançait  points  la  tète  de  l'enfant 
resta  plus  de  vingt*quatre  heures  au  passage  ;  on  en- 
voya à  la  ville  chercher  un  chirurgien,  qui,  reconnais- 
sant que  la  grosseur  de  la  tète  était  le  nœud  de  la 
difficulté,  après  avoir  fait  tout  ce  qu'il  put  pour  la 
faire  rentrer,  se  détermina  à  la  vider;  ce  qu'il  fit 
après  avoir  ondoyé  l'enfant,  et  aussitôt  la  tète  sortit, 
et,  profitant  de  Vinstant,  il  accoucha  la  dame,  puis 
la  délivra.  Elle  revint,  pour  ainsi  dire,  de  la  mort  à  la 
vie  ;  son  chirurgien ,  la  croyant  dans  le  train  d'une 
couche  ordinaire,  s'en  retourna  chez  lui,  abandon- 
nant la  conduite  à  la  sage- femme.  Elle  fut  vingt- 
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quatre  heures  sans  uriner;  les  lochies  ne  coulaienl 
point;  la  fièvre  survint;  la  sage-fenime  la  fit  saigner 
par  le  chirurgien  du  bourg;  les  urines  et  les  lochies 
recoulèrent,  mais  la  fièvre  subsista,  et  une  vive  dou- 
leur survenue  dans  le  vagin,  avec  un  écoulement 
extrêmement  fétide,  obligèrent  d'avoir  recours  au 
chirurgien -accoucheur,  qui  reconnut  que  toute  la 
partie  du  vagin  qui  touche  la  vessie  était  en  gangrène. 
Il  ordonna  des  injections  convenables,  les  fit  lui- 
même  pendant  deux  jours,  et,  comme  la  malade  se 
trouvait  soulagée,  que  les  écoulemens  étaient  moins 
fétides,  il  s'en  retourna.  La  sage-femme  continua  leis 
injections,  les  escharres  de  gangrène  se  séparèrent, 
tombèrent ,  et  la  malade  se  crut  guérie  ;  mais  sa  joie 
ne  fut  pas  longue,  lorsqu'elle  s'aperçut  que  ses  urines 
coulaient  involontairement.  On  attribua  cet  accident 
à  la  paralysie  du  sphincter  ;  on  appliqua  nombre  de 
médicamens  d'espèces  autant  différentes  que  de  per- 
sonnes qui  furent  consultées  en  proposèrent ,  et  le 
tout  sans  succès.  Je  fus  consulté.  Le  mémoire  qui  me 
fut  envoyé  contenait  ce  que  je  viens  de  rapporter;  et, 
jugeant  qu'il  y  manquait  plusieurs  circonstances  que 
Ton  n'avait  pas  cru  nécessaires,  je  mécontentai  pour 
réponse  de  prescrire  quelques  injections,  et  je  fis  les 
questions  suivantes,  savoir  :  si  l'écoulement  des  lo- 
chies était  fini;  si  Ton  avait  mis  une  sonde  dans 
Turèthre,  et  en  même  temps  un  doigt  dans  le  vagin 
pour  savoir  si  les  urines  coulaient  involontairement 
par  l'urèthre,  6u  par  un  trou  que  la  gangrène  aurait 
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fait  au  vagin.  Je  ne  reçus  aucune  réponse.  Deux  ans 
après,  la  malade  vint  à  Paris;  elle  me  consulta,  sans 
medirequ'on  m'avait  consulté  dans  le  commencement 
de  sa  maladie;  mais  je  la  reconnus  bien  au  récit 
qu'elle  me  fit,  et  voyant  qu'elle  voulait  feindre,  je 
feignis  aussi  ;  elle  ajouta  seulement  au  récit  que  je 
viens  de  faire  que,  depuis  plus  de  deux  ans,  à  la  suite 
de  raccouchement  laborieux,  elle  rendait  involon- 
tairement ses  urines,  et  qu'elle  ne  les  rendait  point 
par  l'ouverture  naturelle.  Je  l'examinai  ayant  un  doigt 
dans  le  vagin  et  une  sonde  dans  Turèthre,  et  lui  trou- 
vai une  ouverture  à  la  vessie  presque  ronde  et  assez 
large  pour  y  passer  deux  doigts;  le  bord  de  cette  ou- 
verture et  toute  la  partie  du  vagin  qui  est  appuyée 
sur  le  rectum  étaient  âpres,  raboteux  comme  du  cha- 
grin, ou  plutôt  comme  la  peau  du  chien  marin.  Cette 
aspérité  était  causée  par  un  million  de  petites  pierres 
de  même  grosseur  qui  étaient  comme  enchâssées  dans 
la  membrane;  elles  y  étaient  du  moins  si  adhérentes 
que  quelques-unes  ne  pouvaient  en  être  détachées 
qu'avec  l'ongle,  et  cela  ne  se  pouvait  faire  sans  quel- 
ques douleurs  :  c'est  pourtant  ce  qu'elle  était  obligée 
de  souffrir  tous  les  sept  ou  huit  jours,  qui  est  le 
temps  que  ces  pierres  mettaient  â  se  reproduire.  Il  y 
avait  deux  mois  qu'elle  était  accouchée ,  et  six  se- 
maines qu'elle  se  plaignait  de  ses  pierres ,  lorsqu'on 
les  sépara  du  vagin  pour  la  première  fois.  Cette  espèce 
de  croûte  pierreuse  était  épaisse,  et  les  pierres  se 
tenaient  si  bien  le^  unes  aux  autres  qu'avec  de  la  pa- 
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tience  on  aurait  pu  Tenlerer  tout  entière;  je  ne  doute 
point  que,  si  l'on  n'avait  pas  eu  soin  de  les  détacher, 
elles  n'eussent  fait  dans  le  vagin  une  incrustation 
pierreuse  semblable  à  celle  qui  se  trouve  aux  aque- 
ducs de  nos  fontaines.  J/intérieur  de  la  vessie,  dans 
lequel  je  pouvais  introduire  les  doigts,  était  lisse,  et 
je  n'y  remarquai  aucune  de  ces  pierres;  mais  il  y  en 
avait  queTques-unes  sur  le  bord  des  lèvres  de  la  vulve 
et  dans  l'intérieur  des  cuisses;  la  cavité  de  la  vessie 
était  réduite  à  bien  peu  de  chose,  tant  par  les  suppu- 
rations qu'elle  avait  souffertes  dans  le  temps  de  la 
séparation  des  escbarres  gangreneuses,  que  parce 
qu'il  y  avait  plus  de  deux  ans  qu'elle  ne  contenait 
point  d'urine. 

a  L'indication  curative  dans  une  pareille  maladie 
est  la  réunion;  mais  ne  voyant  aucun  moyen  capable 
de  la  procurer,  j'annonçai  à  la  malade  que  tout  ce 
qu'on  pouvait  faire  était  de  la  délivrer  de  cette  croûto 
pierreuse,  et  de  rendre  son  écoulement  d'urine  moins 
incommode;  mais  elle  ne  fut  pas  contento,  elle  vou- 
lait guérir.  Elle  assembla  une  consultation  nom- 
breuse; plusieurs  des  consultans  furent  de  mon  avis: 
un  seul  proposa  la  suture  ;  mais,  lui  ayant  fsiit  sentir 
non-seulement  la  difficulté  de  faire  cetto  opération 
dans  un  lieu  si  profond  et  si  caché,  mais  aussi  la 
nécessité  de  rafraîchir  les  bords  dans  touto  la  circon- 
férence du  troo,  et  l'impossibilité  de  l'exécuter  exac- 
toment,  il  se  rendit  au  sentiment  commun,  et  la  ma- 
lade prit  ce  parti,  non  sans  peine. 
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t  Elle  me  choisit  pour  remplif  les  deux  pointe  sur 
lesquels  les  consullans  étaient  d'accord,  savoir  : 
d'éviter  le  retour  de  l'incrustation  pierreuse  et  de 
rendre  l'écoulement  involontaire  moins  incommode. 
Quant  au  premier  point,  je  commençai  par  ôler,  au- 
tant qu'il  me  fut  possible,  toutes  les  pierres  ou  gra- 
viers adhérons  et  de  lui  faire  des  injections  avec  la 
décoction  de  mauve  et  de  guimauve,  que  je  faisais 
deux  ou  trois  fois  par  jour,  jusqu'à  ce  que  je  l'eusse 
bien  instruite  à  les  faire  elle-même  ;  mais  une  chose 
qui  me  parut  bien  essentielle,  fut  de  lui  faire  cesser 
l'usage  d'un  tampon  de  linge  qu'elle  introduisait  dans 
le  vagin  pour  retenir  quelque  temps  ses  urines  :  avec 
ce  tampon  elle  pouvait  se  tenir  assise  en  compagnie; 
mais  elle  était  obligée  de  se  lever  quand  elle  commen- 
çait de  se  sentir  mouillée,  et  d'aller  dans  sa  garde-robe 
changer  de  tampon  ;  ce  qui  arrivait  tous  les  demi- 
quarts  d'heure,  quelquefois  plus,  quelquefois  moins. 

t  La  raison  pour  laquelle  je  lui  en  défendis  l'usage, 
c'est  que,  en  visitant  ses  tampons,  j'y  trouvai  des 
pierres  ou  graviers  que  l'urine  en  passant  à  travers 
le  linge  y  laissait  :  tout  cela  réussit  si  bien  que,  au 
bout  de  huit  jours,  il  n'y  eut  plus  d'incrustation,  et 
j'eus  une  preuve  que  le  linge  qu'elle  introduisait  dans 
le  vagin  en  était  la  cause,  puisqu'un  drap  en  huit 
doubles  qu'on  lui  mettait  entre  sa  chemise  et  ses 
fesses,  soit  dans  son  lit,  soit  qu'elle  était  assise  dans 
un  fauteuil,  se  trouvait  rempli  de  sable  et  de  graviers. 
Malgré  ce  succès,  je  lui  fis  continue?  les  injections. 


Digitized  by 


Google 


BS6  P16TDLB8  VÉSICO-VAGINàLES.  283 

auxquellei  je  fis  ajouter  un  peu  de  lavande  distillée 
à  Teau-de^vie  pour  corriger  un  peu  l'odeur;  car^ 
malgré  les  soins  qu'elle  avait  de  se  tenir  propre^  elle 
sentait  quelquefois  l'urine.  11  ne  s'agissait  plus  que 
de  rendre  cette  incomiiMMlité  supportable.  Je  lui  fis 
Élire  une  espèce  d'urinal,  que  j'appelle  le  irou(Cenfer^ 
au  moyen  duquel  elle  pouvait  uriner  sans  crainte  de 
répandre  une  goutte  (').  j> 

Depuis  J.-L.  Petit  jusqu'au  commencement  de  ce 
siècle,  la  chirurgie  n'a  fait  aucun  progrès  sur  la 
question  des  fistules  vésico-vaginales. 

Desault  et  Chopart,  si  connus  par  leurs  savantes 
recherches  sur  les  maladies  des  voies  urinai  res,  tou^ 
chèrent  i  peine  ce  point  important  de  pathologie ,  et 
on  peut  voir  dans  leurs  écrits  que  la  science  n'a  rien 
gagné  entre  leurs  mains.  11  est  curieux  de  voir  Gho* 
part  annoncer^  sans  aucun  argument  sérieux»  que  les 
fistules  qui  dépassent  le  col  de  la  vessie  sont  incu- 
rables ,  mais  qu'on  peut  guérir  celles  qui  affectent 
cette  dernière  partie  :  voici  en  preuve  de  ce  que  j'a^ 
vance,  une  observation  rapportée  dans  son  livre  (*)  : 

78*  Obêenmtion.  —  «  Une  femme  Agée  de  27  ans , 
parvenue  au  neuvième  mois  d'une  première  grossesse, 
eut  un  accouchement  laborieux  qui,  après  trois  jours 
de  souffrance ,  fut  terminé  par  le  forceps.  Avant  la 
temps  de  l'accouchement,  elle  n'avait  point  eu  de 

(')  Traité  des  maladies  chirurgicales.  Paris,  4790,  t.  ui,  p.  87. 
(*}  TraMd98m(Mtimde8Vmuurmair$s,'Pdin^f^9lî^y  1. 1,  priSt. 
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difficulté  d'uriner,  elle  retenait  ses  urines  à  volonté. 
Après  l'accouchement,  elle  eut  un  gonflement  consi- 
dérable aux  parties  génitales ,  avec  douleurs  aiguës, 
fièvres,  etc.  ;  elle  fut  vingt-quatre  heures  sans  pou- 
voir  uriner,  malgré  le  besoin  qu'elle  en  sentait;  puis 
il  se  fit  un  écoulement  abondant  de  lochies  et  d'urine 
par  le  vagin  ;  plusieurs  escharres  gangreneuses  se 
détachèrent  de  ce  conduit  et  les  urines  continuèrent 
de  s'écouler  entièrement  par  cette  voie.  Au  bout  de 
huit  mois,  cette  femme ,  très  pauvre,  se  présenta  à 
rhospice  pour  y  implorer  mes  secours.  Elle  avait  la 
partie  interne  des  cuisses,  les  fesses,  les  parties  géni- 
tales internes  excoriées  et  couvertes  de  boutons 
rouges.  Ces  parties  exhalaient  une  odeur  infecte,  la 
malade  n'urinait  point  par  Turéthre,  toute  Turine 
s'écoulait  par  le  vagin  dont  l'entrée  était  ulcérée. 
A  un  pouce  et  demi  de  distance  de  l'orifice  de  ce 
conduit ,  je  sentis  une  cloison  membraneuse  solide 
qui  avait  du  c6té  gauche  une  ouverture  ronde  où  le 
bout  du  doigt  ne  pouvait  pénétrer.  Le  col  et  l'orifice 
de  la  matrice  ne  paraissaient  point  exister,  ou  du 
moins  il  n'était  pas  possible  de  les  reconnaître  par  le 
toucher.  Ces  circonstances  et  l'état  misérable  de 
cette  femme  me  déterminèrent  à  la  recevoir  à  l'hos* 
pice.  Le  repos,  les  soins  de  propreté,  les  bains,  les 
injeclions  émollientes  dissipèrent  dans  l'espace  de 
huit  jours  les  excoriations  et  les  boutons  érjsipéla- 
teux  produits  par  l'effusion  de  l'urine  dans  le  vagin 
et  sur  la  peau  des  cuisses.  Étant  couchée,  cette  femme 
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retenait  pendant  quelques  heures  Turine  dans  la 
vessie;  mais  dés  qu'elle  se  levait  ce  liquide  s*échap- 
pait  en  totalité  par  le  vagin.  J'introduisis  une  sonde 
par  l'uréthre  dans  la  vessie,  et  une  autre  par  le  vagin 
dans  l'ouverture  de  la  doison  qui  en  bornait  la  pro- 
fondeur ;  ces  deux  instrumens  se  touchant  assez  fa- 
cilementy  indiquaient  une  ouverture  assez  large  à  la 
portion  de  la  vessie  qui  couvre  la  paroi  antérieure  du 
vagin  vers  le  col  de  la  matrice.  Quoique  cette  ouver- 
ture parut  grande  et  éloignée  du  col  de  la  vessie,  je 
tentai  l'usage  de  la  sonde  par  l'uréthre  ;  j'en  mis  une 
de  gomme  élastique  d'un  très  gros  calibre  et  suffi- 
samment longue  pour  que  son  extrémité  interne  dé- 
passât le  trou  (istuleux  de  la  vessie.  Cette  femme  la 
porta  constamment  pendant  six  semaines ,  se  tenant 
couchée  principalement  du  côté  droit,  à  cause  de  l'ou- 
verture de  la  cloison  vaginale  située  du  côté  gauche. 
L'urine  alors  s'écoulait  en  très  grande  partie  par  la 
sonde;  il  en  passait  peu  par  le  vagin.  Les  règles,  qui 
n'avaient  point  paru  depuis  l'accouchement,  survin- 
rent; j'observai  qu'elles  s'écoulaient  par  le  trou  de 
la  cloison  du  vagin,  et  qu'une  partie  du  sang  passait 
aussi  dans  la  vessie  par  l'ouverture  qui  répondait  à 
son  bas-fond  ;  car  la  sonde  introduite  dans  ce  viscère 
par  l'uréthre  donnait  issue  à  de  l'urine  sanguinolente 
et  à  de  petits  caillots  de  sang  ;  deux  autres  mois  se 
passèrent  sans  qu'il  se  manifestât  aucune  améliora- 
tion. La  femme  se  leva,  L'urine  reprit  son  cours  par 
le  vagin  et  il  n'en  sortit  plus  par  l'uréthre.  L'ouver- 
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ture  delà  cloison  vaginale  restait  dans  lemènie  élat. 
N'ayant  plus  d'espéranee  d'obtenir  la  gnérisan  par  le 
seul  usage  de  la  sonde,  et  nVprouvant  aueun  avantage 
des  mèches  et  des  tenles  pour  dilater  les  ouvertures, 
je  proposai  à  cette  femme  àe  laisser  agrandir  avec 
rinstrument  tranchant  Touverture  de  la  cloison  vagi- 
nale, afin  de  découvrir  la  crevasse  vésicale,  et  d*y 
tenter  les  effets  d'une  compression  directe,  pendant 
que  la  sonde  introduite  par  Turèthre  entretiendrait 
le  cours  libre  de  Turine*  Elle  se  soumit  à  cette 
opération.  Je  portai  dans  ce  trou  Textrémité  d*un 
long  bistouri  boutonné ,  concave  sur  le  tranchant,  et 
après  ravoir  enfoncé  un  peu  avant  et  dirigé  sur  la 
partie  postérieure  du  vagin ,  pour  ne  la  point  faire 
entrer  dans  l'ouverture  vésicale,  j'incisai  cette  cloison 
de  gauche  à  droite,  obliquement  de  haut  en  bas,  daos 
TéteiMlue  de  5  à  6  lignes.  Cette  ouverture  tôt  asse2 
grande  pour  y  porter  facilement  le  doigt.  Je  recof^*" 
nus  alors  que  je  m'étais  trompé,  que  la  paroi  anté- 
rieure du  vagin  se  bornait  ù  ce  que  j'avais  regardé 
comme  une  simple  cloison;  qu'une  partie  àm  besrfbiKl 
de  b  vessie  près  de  son  col  était  unie  à  cette  paroi 
vaginale,  et  qu'une  autre  partie  de  ce  môme  bas-fond 
avait  été  détruite  par  la  gangrène,  ce  qui  avait  donné 
lieu  à  une  large  fistule.  Mon  doigt  pénétra  librement 
dans  la  cavité  de  ce  viscère,  et  le  r^ournant  du  côté 
du  pubis,  j'en  portai  le  bout  dans  l'orifice  interne  de 
l'urèthre  qui  avait  été  dilaté  par  la  sonde.  Je  cherchai 
en  vain  le  col  et  l'orifice  de  la  matrice,  ou  du  moins  je 
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n'en  aenlis  qu'uoe  petite  portion  peu  allongée,  dirigée 
du  c6lé  du  rectum,  unie  à  la  paroi  postérieure  du 
^agin  sana  pouToir  ;  reconnaître  Torifice  «tério*  Il 
me  parut  que  dans  le  temps  de  Vaccouchement  la 
gangrène  avait  détruit  uae  partie  de  la  n^atrioe,  la 
poriion  du  vagin  qui  rentoure  et  celle  de  la  vessie 
qui  luiestadhérenle^  qu'après  la  chute  des  eacharres, 
les  parties  ulcérées  s'étaient  rapprochées,  réunies  et 
consolidées  les  unes  aux  autres,  mais  que  la  grande 
perte  de  substance  de  la  vessie  étant  irréparable,  il 
était  resté  une  ouverture  très  ample  par  laquelle 
Turine  se  portait  dans  le  vagin  et  y  avait  entretenu  le 
trou  de  Tespèce  de  cloison  transversale  formé  par  la 
terminaison  de  la  paroi  intérieure  de  oe  conduit. 
Après  rincision  de  cette  cloison,  il  s'écoula  peu  de 
sang  -,  toute  Turine  s'évacua  par  le  vagin.  Ne  pouvant 
plus  employer  la  compression  dans  ce  conduit,  je  me 
bornai  à  l'usage  de  la  sonde  par  l'urèthre,  mais  la 
malade  eut  de  la  peine  à  le  supporter.  L'extrémité 
interne  de  la  sonde  se  portait  dans  le  vagin,  y  causait 
des  douleurs,  et  en  la  déchirant  elle  semblait  dé« 
chirer  les  parties  qui  s'y  adaptaient.  Je  renonçai  pen- 
dant quelques  $iemaines  à  son  usage.  Cette  femmie 
prit  des  bains,  fut  réglée  à  l'époque  ordinaire.  L'on* 
verture  dans  le  vagin  parut  se  rétrécir,  elle  donnait 
issue  a  toute  Turine  ;  enfin  la  trouvant  plus  étroite, 
j'introduisis  par  Turèthre  une  sonde  courbe  d'argent, 
propre  ai|x  homnp^s,  afin  que  son  bec  ne  pénétrât 
point  dans  le  vagin.  Cette  femme  la  supporta  mieux 
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que  la  sonde  droite  de  gomme  élastique ,  mais  n'en 
retirant  pas  plus  d'avantages,  elle  y  renonça;  et 
quelque  temps  après  elle  sortit  de  Thospice,  rendant 
entièrement  f  urine  par  le  vagin ,  comme  dans  les 
premiers  temps  de  son  infirmité.  » 

Le  tamponnement  du  vagin,  renouvelé  des  anciens, 
ne  fit  faire  aucun  pas  à  la  thérapeutique,  et  cepen- 
dant nous  savons  qu'on  fit  sonner  bien  haut  cette 
méthode  et  qu'on  alla  jusqu'à  rapporter  un  fait  de 
guérison  que  nous  devons  regarder  comme  douteux 
pour  ne  pas  dire  davantage. 

Aux  essais  dont  nous  parlons  succéda  un  silence 
complet  sur  les  fistules  vésico-vaginal^,  silence  qui 
ne  fut  rompu  que  vers  1825,  par  un  intéressant  mé- 
moire de  M.  Lallemand,  de  Montpellier  (^).  Ce  mémoire 
donna  l'éveil  aux  chirurgiens,  et  depuis  ce  moment  on 
s'occupa  de  modifier  les  instrumensdont  M.  Lallemand 
s'était  servi  pour  rapprocher  les  lèvres  de  la  plaie. 

11  serait  trop  long  de  citer  toutes  les  tentatives,  et 
de  rapporter  tous  les  efforts  tentés  par  les  chirurgiens 
dans  le  but  de  rétablir  la  voie  normale  des  urines. 

L'un  essaya  la  cautérisation  avec  le  fer  rouge  et  le 
nitrate  d'argent.  Ailleurs  c'est  une  sonde  qu'on  in« 
tt'oduit  dans  la  vessie  et  un  tamponnement  métho* 
dique  que  l'on  exerce  par  le  vagin. 

Au  rapprochement  des  lèvres  de  la  fistule  par  des 
pinces,  succède  le  ravivement  et  la  suture,  et  on  remet 
ainsi  en  honneur  le  procédé  dont  il  est  fait  mention 

(  '  )  Archives  de  médecine ,  t.  vu ,  p.  481 . 
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par  J.-L.  Petit  y  et  comme  les  difficultés  prévues  par 
ce  grand  chirurgien  se  multiplient  devant  la  main  de 
l'opérateur,  on  voit  une  multitude  d'instrumetts  in- 
génieux paraître  dans  l'intention  d'abréger  et  de 
rendre  l'opération  plus  facile.  Comme  si  la  nbain  du 
chirurgien  n'était  pas  mille  fois  plus  intelligente  que 
tous  ces  instrumens  porte-aiguilles  qui  ne  manœu- 
vrent qu'avec  une  extrême  difficulté  au  fond  du 
vagin. 

Que  de  procédés  fondés  sur  ces  principes  ont  eu  le 
sort  commun,  Tinsuccéb  depuis  quinze  ans. 

On  verra  bientôt  comment  Tautoplaslie  est  venue 
succéder  à  toutes  les  ingénieuses  méthodes  qui  l'a- 
vaient précédée,  et  comment  elle  a  su  triompher  des 
obstacles  supérieur^»  jusqu'à  présent  aux  ressouroes 
de  la  chirurgie. 

S  IV.  —  DéfinUion  ei  diffiticn  de$  flttuUs  vésico-vaginaUt. 

Le  mot  fistule,  indiquant  un  trajet  plus  ou  moins 
long ,  ne  conviendrait  guère  aux  fistules  vésico-vagi- 
nales,  si  on  tenait  à  la  rigueur  du  mot.  C'est,  en  effet, 
un  véritable  trou  presque  toujours,  ou  une  double 
valvule  avec  une  ouverture  centrale. 

Si  la  forme  que  je  viens  d'indiquer  est  la  plus 
ordinaire,  il  est  certain  cependant  que  les  vraies  fis- 
tules sont  beaucoup  plus  fréquentes  dans  cette  région 
qu'on  ne  le  dit  et  qu'on  ne  le  pense.  En  lisant  nos 
observations,  on  verra  que  plusieurs  fois  nous  avons 
constaté  l'existence  de  fistules  au  bas-fond  de  la  vessie 
ou  au  milieu  de  la  cloison,  ou  aussi  sur  les  côtés  de 

II.  .  49 
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celk-ci*  Elles  ofTraiônt  un  trajet  tantôt  oblique,  tautAt 
sinqeux  et  lanlôt  direct.  Ce»  fistules  se  présentaient 
sous  la  forme  de  pertqis  ou  de  fentes  qui  pouvaient 
admettre  un  stylet,  une  sonde  cannelée,  et  même 
une  sonde  de  femme,  et  on  pouvait  voir  qu'elles 
avaient  i  pouce,  i  pouce  et  demi,  2  pouces,  2  pouces 
et  demi.  Il  m'est  arrivé  d'enlever  par  la  dissection  des 
espèces  de  tubes  tapissés  à  l'intérieur  d'une  mem* 
brane  parfaitement  organisée. 

Dans  tous  ces  cas,  la  cloison  vésico-vaginale  est  dé- 
truite de  manière  à  établir  une  communication  entre 
la  vessie  et  le  vagin,  qui  ne  forment  qu'une  cavité. 
Cette  altération  permet  au  liquide  urinaire  et  ao 
mucus  vésical  de  se  répandre  dans  l'intérieur  du 
vagin. 

Les  urines  sortent  par  une  voie  anormale  qui  est  la 
fistule  vésico-vaginale. 

C'est  pour  me  conforma  à  l'usage,  que  j'adopte  ce 
nom  de  fistule  vésico-vaginale ,  nom  consacré  par  le 
temps  et  vieilli  dans  la  science,  quoi  qu'il  ne  soit 
applicable  qu'à  un  certain  nombre  de  ces  vices  de 
conformation. 

8  V.  —  Dm  $iége  deg  flstuUê  «rfwcalw. 

On  divise  les  fistules  vésicales  d'après  leur  si^e,  et 
on  les  désigne  par  les  noms  de  l'organe  d'où  elles 
partent  et  de  celui  où  elles  se  rendent.  C'est  ainsi  que 
selon  qu'elles  aboutissent  aux  parois  abdominales,  à 
rintestin,  au  rectum,  au  vagin,  on  les  nomme  vé^ico^ 
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abdominale,  vésico-intestinale ,  vésico-rectale  et  vésico^ 
vaginale.  Celles-ci  se  divisent  elles-mêmes  en  vésico- 
utérine  et  en  vésico-vaginale  proprement  dite.  Dans 
les  premières,  l'urine  est  d'abord  versée  dans  Tutérus 
avant  de  tomber  dans  le  vagin,  et  dans  les  secondes, 
elle  arrive  directement  dans  ce  dernier  conduit  par 
un  trajet  direct  ou  tortueux,  en  masse  ou  en  goutte- 
lette. 

!<>  Fistnlei  Ténoo-uténiiesé 

Les  fistules  vésîco-ulérines  déterminées  par  l'ac- 
couchement sont  beaucoup  plus  rares  que  les  fistules 
vésico-vaginales,  et  jusqu'à  présent  on  n'en  connaît  que 
fort  peu  d'exemples,  sans  doute  parce  qu'on  y  a  fait 
peu  d'attention. 

On  explique,  du  reste,  très  facilement  l'origine  de 
ces  fistules,  si  on  réfléchit  que  la  vessie  repose  sur  la 
partie  antérieure  du  col  de  l'utérus  ;  mais  on  ne  sera 
pas  étonné  non  plus  de  leur  rareté,  si  on  se  rappelle 
que  le  réservoir  de  l'urine  est  uni  dans  cet  endroit 
d'une  manière  fort  lâche  avec  l'utérus  et  le  vagin,  et 
alors  on  se  rend  tout  de  suite  compte  de  la  manière 
dont  il  fuit  devant  la  tète  de  l'enfant  et  comment  il 
évite  toute  compression. 

La  position  de  la  vessie  sur  la  partie  antérieure  du 
col  rend  aussi  à  merveille  compte  de  la  communica- 
tion du  cancer  à  la  vessie  et  des  fistules  incurables 
qui  en  dépendent. 

Nous  allons  citer  deux  observations  de  fistules 
vésico-utérines. 

49. 
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79°  Observation.  —  Fistule  vésico-utérine  et  utero- 
abdominale  (Extrait  d'un  mémoire  de  M.  le  professeur 
StoItZy  de  Strasbourg).  —  «  La  fille  A.  Bâcher,  native 
de  H....,  âgée  de  30  ans,  d*une  stature  moyenne, 
d'un  tempérament  sanguin-lymphatique,  brune,  enlra 
à  rhôpital  civil  de  Strasbourg ,  le  18  mars  1820,  en- 
ceinte pour  la  troisième  fois  et  parvenue  au  neuvième 
mois  de  la  grossesse.  Elle  déclara  que  ses  deux  pre- 
mières avaient  été  heureuses,  mais  qu'elle  avait 
chaque  fois  souffert  beaucoup  en  accouchant  et  que 
la  tête  de  l'enfant  était  restée  au  passage.  Cette  der- 
nière gestation  n'avait  présenté  aucun  incident  re- 
marquable ,  si  ce  n'est  quelques  pertes  de  sang  par 
les  parties  génitales  au  quatrième  mois,  et  qu'une 
saignée  du  bras  fit  cesser.  Pendant  tout  le  temps  de 
la  grossesse  que  la  fille  Bâcher  passa  à  la  salle  d'ac- 
couchement, elle  se  porta  bien.  Le  12  avril,  arrivée  à 
terme,  elle  sentit  les  douleurs  de  l'enfantement.  Deux 
heures  après,  les  membranes  se  rompirent.  C'était 
dans  un  moment  peu  favorable,  car  l'oriûce  de  la 
matrice  ne  se  trouvait  que  fort  peu  dilaté ,  son  bord 
était  épais  et  les  contractions  ne  revenaient  qu*à  des 
intervalles  éloignés;  elles  étaient  en  outre  très  faibles. 
Néanmoins,  la  tête,  qui  se  présentait  en  position  occi- 
pilo-postérieure  droite,  ne  tarda  pas  long-temps  à 
plonger  dans  l'excavation  et  même  à  l'occuper  défi- 
nilivement.  On  s'attendait  avoir  le  travail  se  terminer 
d'un  instant  à  l'autre;  mais  quoique  les  douleurs 
-fussent  fréquentes,  énergiques  et  accompagnées  d'un 
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violent  ténesme,  la  tète  n'avançait  pas,  le  cuir  chevelu 
se  tuméfia  peu*à«peu ,  au  point  de  venir  faire  saillie 
entre  les  lèvres  de  la  vulve.  Ce  ne  fut  qu'après  douze 
heures  d'efforts  de  la  part  de  la  nature  et  de  la  femme 
que  l'enfant  vit  le  jour.  Aussi  était-il  dans  un  état 
d'asphvxie  complète;  sa  respiration  ne  put  jamais 
s'établir  qu'imparfaitement,  et  au  bout  de  trois  jours 
il  mourut  sans  avoir  tété  ni  fortement  crié.  11  était  du 
sexe  féminin,  bien  constitué  et  bien  conformé.  Les 
symptômes  observés  pendant  les  trois  jours  de  son 
existence  firent  soupçonner  un  épanchement  apoplec- 
tique dans  le  crâne.  En  effet,  sa  face  était  gonflée, 
violette,  les  membres  pendans  au  moment  de  sa  nais- 
sance. Pins  tard,  il  resta  dans  un  état  comateux  dont 
rien  ne  put  le  tirer*  L'autopsie  du  cadavre  fit  recon- 
naître trois  épancheroens  sanguins  :  l'un  externe,  entre 
le  cuir  chevelu  et  le  crâne;  l'autre  interne,  entre  la 
dure-mère  et  le  cerveau.  Ce  dernier  était  le  plus  con- 
sidérable et  avait  sensiblement  déprimé  la  partie  cor- 
respondante de  Thémisphère  cérébral.  L'accouchée, 
à  l'exception  de  la  fatigue  naturelle  à  la  suite  d'un 
travail  long  et  douloureux,  n'éprouva  rien  d'extraor- 
dinaire pendant  les  trois  premiers  jours  qui  suivirent 
sa  délivrance.  Quelques  tranchées  vives  se  firent  res- 
sentir, mais  sans  réaction  fébrile;  les  lochies  eou- 
lèrent.comme  à  l'ordinaire;  point  de  travail  laiteux. 
A  la  fin  du  troisième  jour,  il  se  déclara  une  hcmor* 
rhagie  par  les  parties  génitales,  qu'on  eut  beaucoup 
de  peine  à  maîtriser  par  les  astringens  administrés  a 
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rintérieur  et  appliqués  à  Texténeur.  Daos  la  nuit,  il 
survint  uoe  diarrhée  sans  coliques,  mais  suivie  de 
gonfleiueat  tympanitique  du  ventre,  de  chaleur  el  de 
fièvre.  On  employa  differens  moyens  rationnels  pour 
combattre  ces  symptAmes,  qui  cédèrent  et  se  repro- 
duisirent à  différentes  reprises.  Du  onzième  au  dix- 
septième  jour,  on  constata  les  signes  caractérbtiques 
d'une  péritonite  latente  :  gonflement  de  Tabdoraen, 
douleur  sourde  à  Thypogaslre,  chaleur,  pouls  fébrile, 
diarrhée  fétide,  soif,  langue  rouge,  accablemekiL 
Douze  ventouses  scarifiées  appliquées  sur  le  bas- 
ventre  et  suivies  d'un  cataplasme  narcotieo-émotlient. 
Dans  la  nuit ,  douleurs  vives  dans  Thypochondre  et 
dans  le  côté  droit  de  la  poitrine;  respiration  courte 
et  laborieuse^  Le  dix-neuvième  jour,  ces  symptômes 
existant  encore,  on  fit  appliquer  un  vésicatoire  sur 
Tendroit  douloureux.  Le  vingt-deuxième  jour,  la 
fièvre  était  plus  forte,  il  s*y  était  joint  du  délire  et 
des  selles  involontaires  et  fétides*  Le  vingtquatrièiM, 
expectoration  sanguinolente,  aggravation  des  symp- 
tôffies  du  côté  de  la  poilrine*  A  cette  époque,  on  nous 
fit  remarquer  que  les  loehies  étaient  séreuses  et  4ores 
et  que  les  urines  coulaient  involontairement  et  saM 
interruption  dans  le  lit.  On  attribua  d'abord  cette 
incontinence  d'urine  à  l'état  de  faiblesse  de  l'accou- 
chée; mais  le  même  rapport  ayant  été  fait  plusieurs 
jours  de  suite,  on  eut  l'idée  de  l'existence  d'une  fis^ 
tule  vésico-vaginale.  Cette  supposition  était  fondée 
sur  le  long  séjour  de  la  tète  du  Coetus  dans  l'ewava** 
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lion  pelvienne  au  moment  de  raccouchemcnt.  Chargé 
d'explorer  la  malade,  je  pratiquai  d'abord  le  toucher 
iraginal.  Cette  opération  ne  m'apprit  rien  d*ettraordi* 
naire  :  le  vagin  était  très  lubréfié  et  chaud;  mais  nulle 
part  je  ne  rencontrai  de  traces  d'une  ouverture  roor- 
bide.  Pour  examiner  avec  plus  de  soin  la  paroi  vagi- 
nale antérieure  correspondante  au  canal  de  Furèthre 
et  au  bas-ibnd  de  ta  vessie,  je  fis  placer  la  malade  en 
traira  du  lit»  comme  dans  l'aceouchement  di(Qcile, 
et  introduisis  dans  le  vagin  un  spéculum  bivalve  à 
charnière  {$pécnlum  de  Deyber)  au  moyen  duquel 
je  mis  eette  paroi  complètement  à  nu,  de  manière  que 
l'oeâl  put  la  parcourir  dans  toute  son  étendue.  Aucune 
traee  de  perforation  ne  put  être  découverte;  cepeu^ 
dant  l'urine  coulait  du  spéculum  comme  d'une  gout- 
tière. Je  pris  alors  uneslgaliede  femme  et  j'en  pro* 
menai  le  bec  le  long  du  canal  de  l'arèlhre^  jusqu'au 
col  de  la  matrieoi  en  tâtonnant  et  pressant  sur  cette 
ligne,  sans  pouvoir  trouver  l'endroit  d'où  l'urine 
s'écoulait.  Enfln^  j'introduisis  la  sonde  dans  la  vessie 
et  je  fis  la  même  exploration  d'arrière  en  avant  et 
d  avant  en  arrière  dans  l'inlériew  du  canal  et  du  ré* 
aervoir  de  l'urine,  sans  découvrir  un  passage  anormal. 
On  renonça  dès  lors  à  la  supposition  d'une  fistule,  et 
l'on  expliqua  l'écoulement  de  l'urine  par  la  valve,  en 
disant  qu'elle  sortait  probablement  en  bavant  du 
méat  urinaire  et  arrivait  de  là  dans  la  partie  inférieure 
du  vagin.  La  maladie  de  la  fille  Bâcher  ne  cessa  de 
faire  des  progrès.  Les  symptêmes  pectoraux  devin* 
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rent  prédominans  et  fixèrent  presque  seuls  Tatlen- 
tion.  La  malade  cracha  tous  les  jours  du  sang;  l'ex- 
pectoration  élait  difficile,  Toppression  de  poitrine 
considérable.  En  même  temps,  le  gonflement  tympa- 
nique  du  ventre  et  la  diarrhée  persistaient.  L* écoule- 
ment de  Turine  était  toujours  involontaire.  Le  trente- 
sixième  jour,  redoublement  de  fièvre,  vomissement 
de  matières  vertes  porracées;  continuation  de  la  diar- 
rhée. A  partir  de  ce  moment,  les  vomissemens  se  répé- 
tèrent à  chaque  instant;  rien  ne  put  les  arrêter;  les 
forces  diminuèrent  promptement;  la  respiration  s'em- 
barrassa de  plus  en  plus;  le  pouls  ^devint  filiforme; 
les  extrémités  s'infiltrèrent  et  la  face  se  grippa.  Enfin, 
la  mort  survint  lequaranteet-unième  jour  des  couches. 
«  Autopsie.  —  L'autopsie  fit  découvrir  des  désordres 
nombreux  et  qu'on  avait  à  peine  soupçonnés,  parce 
qu'ils  s'étaient  développés  lentement,  et  d^autres  aux» 
quels  on  n'avait  pu  songer,  parce  qu'ils  étaient  presque 
sans  exemple  dans  la  science.  On  s'attendait  à  trouver 
dans  la  poitrine  la  cause  principale  de  la  mort,  les 
symptômes  pectoraux  ayant  été  les  plus  saillans  vers 
les  derniers  temps  de  la  maladie.  Les  deux  poumons 
étaient  engoués  ;  le  droit  surtout  présentait  une  in- 
filtration séro  -  sanguine  très  prononcée;  mais,  du 
reste,  il  n'y  a  rien  d'anormal.  Les  plèvres,  le  péri- 
carde et  le  cœur  étaient  sains.  Dans  le  ventre  on  trouva 
les  lésions  les  plus  étendues  et  les  plus  remarquables. 
Toute  la  surface  du  péritoine  portait  les  tracés  d'une 
phlegmasie  intense.  Sa  cavité  renfermait  environ  un 


Digitized  by 


Google 


KS  FISTULES  VÉSICO-VAGINALES.  297 

kilogramme  de  liquide  séro  -  purulent ,  d'un  blanc 
grisâtre  et  d'une  odeur  infecte.  Le  péritoine  pariétal 
était  tapissé  d'une  fausse  membrane  épaisse  et  dense, 
au  moyen  de  laquelle  il  adhérait  au  foie,  à  la  rate  et 
au  paquet  intestinal  qui  lui-même  était  réuni  en  une 
seule  masse  recouverte  par  l'épiploon.  Celui-ci  était 
épaissi  et  présentait  de  larges  plaques  de  couleur 
ardoisée.  Les  anses  intestinales  qui  se  trouvaient  dans  . 
le  voisinage  de  la  matrice  et  des  annexes  avaient  con- 
tracté de  nombreuses  adhérences  avec  ces  parties. 
Des  abcès  sous-péritoneaux  multipliés,  du  volume 
d'uflfe  noisette  jusqu'à  celui  d'un  œuf  de  poule,  se 
voyaient  çà  et  là  sur  la  matrice,  dans  les  ligamens 
larges  et  dans  le  tissu  cellulaire  du  bassin.  La  vessie 
était  contractée  et  retirée  derrière  le  pubis.  En  un 
mot,  on  reconnut  les  effets  d'une  péritonite  puerpé- 
rale générale  et  intense.  L'utérus  et  ses  annexes,  la 
vessie  et  le  rectum  furent  extraits  du  cadavre  et  exa- 
minés avec  la  plus  grande  attention ,  surtout  en  vue 
de  trouver  la  cause  de  Tincontinence  d'urine  pendant 
la  vie.  Le  canal  deTurèthreet  la  vessie  furent  fendus 
dans  toute  leur  longueur.  Aussitôt  on  fut  frappé  par 
la  vue  d'un  orifice  arrondi  placé  en  arrière  du  col  do 
la  vessie,  au  bas-fond,  à-peu-prés  au  milieu  du  tri- 
gone  vésical.  Le  bord  de  cette  ouverture  entourée  d'un 
cercle  rouge  était  taillé  en  biseau,  ce  qui  lui  donnait 
la  forme  d'un  entonnoir.  Une  sonde  de  calibre  ordi- 
naire put  facilement  y  être  engagée.  On  crut  d'abord 
que  cette  ouverture  communiquait  avec  le  vagin.  Pour 
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•'en  conyaincre,  on  ouvrit  oe  canal  le  long  de  aa  paroi 
poatérieurei  mais  on  ne  put  apercevoir  aucune  trace 
de  lésion  en  avant.  Alors  on  réintroduisit  la  sonde 
dans  l'oriOce  véaical^  el,  après  avoir  tâtonné  pendant 
quelque  temps,  on  reconnut  que  rextrémité  de  l'in- 
strument était  arrêtée  dans  la  cavité  du  col  de  la 
matrice.  En  inclinant  la  sonde  en  haut  on  fit  sortir  le 
boulon  par  Vorifioe  externe  du  col  utérin  et  Ton  re* 
connut  que  cette  ouverture  se  trouvait  i  6  lignes  en* 
viron  (Om.  014)  au-dessus  de  Torifice  externe  de  la 
«latfice.  n  existait  par  conséquent  une  comninnîca* 
lion  entre  le  bas^fond  de  la  vessie  ei  la  eavité  dn  eol 
derutérus)  en  d'autres  termes,  une  perforation  ou 
fistule  vésico-tttérine.  T/urine  passait,  pendant  la  vie, 
de  la  vessie  dans  le  col  de  la  matrice  et  arrivait  de  là 
dans  le  vagin.  Voilà  pourquoi  il  avait  été  impossible 
de  découvrir  à  l'exameii  le  plus  minutieux  la  source 
de  réoooleaient  involontaire  des  urinés  et  leur  passage 
par  les  parties  génitales.  Une  investigation  phis  éten- 
due fit  apercevoir  que  la  paroi  postérieure  du  col  de 
la  matrice  était  égaleiaent  perforée ,  juste  vis-à-vis 
l'endroit  où  existait  Touverture  vésicale.  Cette  secomle 
ouverture,  ronde  comme  la  première  et  absolument 
du  même  calibre,  établissait  une  communication  entre 
la  cavité  du  eol  de  l'utérus  et  le  cul-de-sae  péritonéal 
qui  se  trouve  entre  la  matrice  et  le  rectum  ;  mais  du 
eôlé  du  péritoine,  eetle  ouverture  était  obstruée  par 
«îM  tinsse  membrane  épaisse;  ce  qui  ne  constituait 
pas  moins  une  perforaAMi  m  fistule  utéroabdonri- 
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Btle,  perfwatîon  qui  étaii  évasée  en  entonnoir  da 
c6té  exter ne»  c'est^ihdire  vers  le  oul^e-Mc  pér itonétL 
La  substance  utérine  eUe  mAme,  et  cette  du  vagin  » 
n'avaient  aubi  aucune  altération.  Toute  Taetivité  in« 
flammatoire  s'était  épuisée  à  la  surface  externe  ou 
péritonéale  de  la  matrice  et  de  ses  annexes.  La  adu* 
queuse  vésicaie  était  partiellement  injectée.  Tous  lea 
autres  organes  du  corps  furent  trouvés  dans  l'état 
normal.  Nous  examinâmes  ensuite  le  bassin.  L'état 
des  organes  génito-urinaires  rendait  Texamen  du 
bassin  d'autant  plus  intéressant  que  e'eat  dana  lea 
vices  de  conformation  de  ce  canal  que  Ton  trouva 
souvent  l'explication  dea  désordres  surfenoa  an 
partiea  asoUes  de  la  mère  et  à  la  tête  de  l'enfant  p«i>* 
dant  raecouchemeiit.  Dépouillé  de  tout  ee  qui  le 
garnit  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur,  le  bassin  présenta 
les  particularités  suivantes*  Le  détroit  supérieur  du 
petit  bassin  est  légèrement  aplati  d'avant  en  arrière, 
oe  qui  lui  donne  une  forme  elliptique  transteraJe- 
oaent*  Cette  ellipse  est  c€f>endant  écbanerée  en  arrière 
par  l'angle  sacro-vertébral.  Le  diamètre  aaero-pubîeB 
n'a  que  3  pouces  6  lignes  (Om.  095),  le  tranavecM 
5  pouces  (Om.  136),  et  chacun  deacAliquee  4  pouces 
(0  m.  H),  L'excavation  est  noIableflMni  rétréde 
d'avant  en  arrière  par  ime  dispeaitien  tiMtpà-feil 
exceptionnelle  du  sacrum.  Les  imirbures  de  cet  m 
sont  redreseées,  ce  qiû  lerend  tout-à-fait  plat  dana  le 
aeua  de  sa  langueur  et  transversalement,  en  même 
taaapa  que  pius  Inrfe  que  bog  (loflg«eur,  A  pouoaa» 
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:=0  m,  11;  largeur,  4  pouces  et  demi  3=  0  m.  12). 
De  là ,  la  forme  elliptique  du  détroit  supérieur.  Le 
coccyx,  au  Heu  d'être  recourbé  en  avant,  est  dirigé 
directement  en  bas,  ce  qui  fait  que  la  paroi  posté- 
rieure de  Texcavation  a  néanonrins  5  pouces  (Om.  135) 
de  hauteur.  La  symphyse  pubienne  a  1  pouce  d'épais- 
seur au  milieu,  elle  est  longue  de  2  pouces  5  lignes 
(Om.  06),  en  y  comprenant  le  ligament  triangulaire. 
Le  diamètre  antéro- postérieur  n'a  que  3  pouces 
6  lignes  (0  m.  095),  tandis  que  la  courbure  du  sa- 
crum lui  donne  ordinairement  6  lignes  (0  m.  015) 
de  plus  qu'au  diamètre  sacro-pubien  du  détroit  su- 
périeur. Le  détroit  inférieur  est  également  rétréci. 
L'arcade  pubienne  est  triangulaire,  ses  bords  ne  sont 
pas  recourbés  en  dehors.  Le  diamètre  coccy-pubien 
ne  mesure  que  3  pouces  (0  m.  08),  et  le  transverse 
que 3 pouces  6  lignes  (Om.  095).  » 

80*  ObservaHon.  —  M.  Rognetta  (Annales  de  théra- 
peutique j  octobre  1847),  fait  mention  d'une  fistule 
vésico-utérine,  survenue  à  la  suite  d'un  accouchement 
laborieux. 

Les  urines  s'écoulaient  par  le  vagin  surtout  pen- 
dant la  position  horizontale,  un  peu  moins  pendant 
la  position  verticale.  L'introduction  du  spéculum  ne 
faisait  rien  reconnaître  sur  la  cloison  vésico-vaginale  ; 
mais  la  sortie  de  l'urine  par  le  col  utérin ,  large  et 
béant,  fit  bientôt  connaître  le  véritable  siège  de  la 
fistule.  Dès  lors  le  chirurgien  s'appliqua  à  y  porter 
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remède.  M.  le  docteur  Rognetta  dit  que  M.  Robert, 
chirurgien  de  la  malade,  cautérisa  l'intérieur  du  col 
de  Tutérus  avec  te  nitrate  d'argent.  Le  nombre  des 
cautérisations  n'est  pas  indiqué ,  mais  enfin  c  vers  le 
deuxième  mois  tout  écoulement  avait  oessé,  et  la  pa- 
tiente retenait  complètement  les  urines  pour  les  rendre 
à  volonté.  »  Cette  guérison  complète  s'est  soutenue 
pendant  quinze  jours  ;  hlors  les  règles  se  sont  mon« 
trées,  et  après  leur  cessation ,  les  urines  ont  recom- 
mencé à  couler  de  nouveau  dans  le  vagin,  mais  en 
petite  quantité;  la  patiente  n'est  plus  obligée  de  se 
garnir,  elle  rend  à  volonté  le  reste  de  l'urine.  M.  Ro- 
bert a  repris  les  cautérisations  au  nitrate  d'argent,  et 
il  est  probable  qu'il  obtiendra  une  guérison  complète 
par  ce  seul  secours.  En  tout  cas,  l'amélioration  déjà 
constatée  est  un  bienfait  remarquable. 

2^  Fistules  ▼ésieo-vagmales. 

Les  fistules  vésico-vaginales  proprement  dites,  ont 
leur  siège  tantôt  vers  la  partie  médiane  de  la  cloison, 
tantôt  sur  le  col  de  l'utérus,  tantôt  sur  le  col  vésical, 
ou  bien  sur  les  côtés  de  cette  espèce  de  diaphragme 
composée 

Il  est  très  commun  de  voir  la  fistule  intéresser 
à -la-fois  la  ligne  médiane  et  les  côtés. 

On  a  l'habitude  de  diviser  les  fistules  en  congé- 
niales  et  en  accidentelles. 

Les  fistules  accidentelles  ne  s'observent  guère  que 
chez  les  femmes  après  Taccouchem^nt  ou  par  suite  de 


Digitized  by 


Google 


303    ADTOPL«  DES  MG.  OÉNITOORIN.  t>E  LA  rEMllE. 

rapports  douteux  d*affecltons  syphilitiques  ou  cancé- 
rausM.  Gependanl  aucun  Age  n^en  est  exempt,  puisque 
des  causes  mécaniques  diverses  peuvent  les  produire. 

Les  fistules  congéuiales  existent  toujours  à  la  nais- 
sance. Elles  sont  dues  évidemment  A  un  viee  de  eon* 
formation.  On  admet  depuis  quelque  temps  des  prin^ 
cipes  nouveaux  relativement  au  développement  des 
organes,  que  Ton  présume  se  faire  de  la  circonférence 
au  centre^  et  lorsque  révolution  n*est  pas  complète 
on  dit  qu'il  existe  un  vice  de  conformation  par  arrêt 
de  développement.  Ce  développement  sur  lequel 
M.  Serres  (*)  a  insisté  avec  tant  de  talent,  est  vrai  pour 
beaucoup  d'organes  et  obscur  pour  d'autres.  C'est 
ainsi  que  le  professeur  Cruveilhier  se  refuse  à  admettre 
le  développement  latéral  pour  le  vagin. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  l'explication  théorique,  il  est 
certain  que  la  vessie  et  le  vagin  peuventjcommuniquer 
congénitalement  ensemble,  et  que  la  vessie,  comme 
les  autres  organes,  peut  éprouver  un  arrêt  de  déve- 
loppement le  plus  ordinairement  partiel  et  à  des  de- 
grés variables.  Ce  vice  de  conformation  congénial 
s'observe  du  reste  fort  rarement  ;  et  l'on  pourrait  être 
tenté  d'en  contester  l'existence,  si  J.  L.  Petit  ne 
l'avait  constatée  d'une  manière  irrécusable.  Voici  ce 
que  rapporte  ce  chirurgien  :  «  J'ai  vu  une  fille  qui 
avait  tout  l'extérieur  de  la  vulve,  le  clitoris,  les  nym- 
phes et  les  grandes  lèvres  bien  conformés,  mais  à  qui 

(']  Recherches  d'anatomie  transcendante  et  pathologique,  Paris,  4  832, 
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il  manquait  tout  Turèthre  et  le  eol  de  la  ?eisîe}  elle 
rendait  ses  urines  i  Tentrée  du  vagin  par  un  troD 
aties  large  pour  y  mettre  le  petit  doigt»  » 

S  VI.  —  Nombre  et  fgrm  émJUiuUi. 

H  est  rare  de  rencontrer  à-la^fois  plusieurs  fistules 
irésico-vaginales»  lorsque  l'altération  a  été  produite 
par  une  cause  mécanique.  11  y  a  cependant  quelques 
exceptions  à  cette  règle.  C'est  ainsi  que  deux  ou  trois 
fois  j'ai  rencontré  une  double  fistule  croyant  avoir 
affaire  à  une  seule.  La  guérison  de  la  plus  large  per- 
mettait alors  deconslatcr  la  seconde.  Celle-ci  était  de 
faible  dimension  et  pouvait  admettre  Textrémité  d'un 
stylet  à-peu-près.  Ce  n'est  qu'en  injectant  de  l'eau 
dans  la  vessie  et  en  mettant  le  vagin  à  nu  avec  un 
êpéculum  univalve  que  je  finissais  par  découvrir  son 
orifice  caché  daqs  un  des  plis  du  vagin. 

Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  lorsque  la  fistule  est  dé- 
terminée par  un  cancer,  la  syphilis,  cas  dans  lesquels 
on  peut  rencontrer  plusieurs  orifices  à-la-fois. 

Les  fistules  vésico^vaginales  sont  rondes,  ovalaires, 
cordiformes,  semi-lunaires,  en  fer  à  cheval,  et  quel-' 
quefois  ressemblent  à  une  boutonnière,  à  une  double 
valvule,  dont  chaque  lèvre  se  regarde  plus  ou  moins. 
Toutes  ces  diverses  formes  se  rencontrent  k  des  degrés 
variables ,  quant  à  l'étendue.  Si  bien  que  parmi  les 
fistules  à  forme  ronde  l'on  en  rencontre  des  variétés 
infinies  depuis  le  pertuis  imperceptible  jusqu'aux 
ouvertures  qui  admettent  le  doigt  jusqu'aux  cloaques. 
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condition  dans  laquelle  il  n'existe  plus  de  cloison 
vésico-vaginale,  et  où  Ton  ne  trouve  qu'un  sac  com^ 
mun  dans  tequel  sont  versés  le  mucus  et  les  urines. 

Les  mêmes  variétés  se  rencontrent  pour  les  fistules 
à  boutonnière,  à  valvules. 

Les  fistules  cordiformes  et  ovalaires  sont  tout  aussi 
variées  quant  au  degré  de  leur  diamètre. 

S  VIT.  —  CompUcatioru  des  JUhîles  vésieo'vaginales. 

Les  fistules  vésico  vaginales  peuvent  être  compli- 
quées de  tumeurs,  d'engorgement,  d'indurations, 
d'éï  j'thème,  de  tubercules  utérins  ou  vulvaires,  d'ul- 
céralions,  de  calculs  et  de  graviers,  d'oblitérations  du 
col  de  l'utérus,  du  vagin,  de  l'urèlhre  ou  du  col  de  la 
vessie,  d'adhérences  complètes  ou  incomplètes,  de 
rétrécîssemens  des  conduits  urinairesel  valvoutérin. 

Il  ne  sera  pas  sans  intérêt  de  dire  quelques  mots 
sur  chacune  de  ces  complications,  afin  d'en  pouvoir 
juger  du  premier  coup  d'œil  toute  la  gravité. 

1°  Tiuneun. 

I^s  tumeurs  qui  compliquent  les  fistules  vésico- 
vaginales  peuvent  avoir  leur  siège  dans  le  rectum,  la 
cloison  ou  le  vagin. 

Il  est  très  commun  de  voir  dans  cette  maladie  la 
rétention  des  matières  fécales,  et  cette  rétention  peut 
être  portée  au  point  de  comprimer  douloureusement 
les  organes  contenus  dans  le  bassinet  de  donner  lieu 
à  la  sensation  d'un  poids  incommode,  et  à  une  saillie 
qui  refoule  la  cloison  recto*vaginale  en  avant. 
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Le  chirurgien  doit  avoir  Toeil  ouvert  sur  la  fré- 
quence d'une  semblable  complication ,  qui  ne  cesse 
qu'après  la  guérison.  Il  est  indispensable  alors  de 
vider  Tinteslin  par  des  purgalifs  administrés  de  temps 
en  temps,  et  surtout  au  moment  de  l'opération.  Le 
contact  de  Turine  sur  la  muqueuse  vaginale  peut  pro- 
duire des  troubles  fonctionnels  analogues. 

Les  cloisons  recto  et  vésico-vaginales  peuvent  être 
le  siège  d'engorgement  y  d'indurations  qui  ordinaire- 
ment cèdent  aux  injections  émoliientes ,  aux  grands 
bains,  au  repos,  et  aux  bains  de  siège. 

Ces  indurations  accompagnent  quelquefois  les  fis- 
tules recto-vaginales  qui  ont  été  produites  par  la  même 
cause  que  les  fistules  vésico- vaginales.  J'ai  vu  le  rec- 
tum et  la  vessie  communiquer  largement  ensemble 
et  des  indurations  entourer  chex  la  même  femnt^ 
toutes  ces  ouvertures. 

A  la  surface  interne  du  vagin  se  voient  quelquefois  des 
tumeurs  qui  peuvent  avoir  des  origines  différentes  et 
dont  il  importe  d'indiquer  l'existence,  afin  de  les  com- 
battre avant  de  s'occuper  de  la  fistule  vésico-vaginale. 
Je  vais  rapporter  à  cet  égard  un  fait  curieux  em- 
prunté à  l'ouvrage  de  J.-L.  Petit  : 

a  Je  fus  consulté,  dit  J.-L.  Petit,  par  une  mère 
qui  désirait  marier  une  fille  unique;  mais  comme 
cette  fille  avait  été  nouée,  et  qu'elle  avait  encore  les 
cuisses  et  les  jambes  un  peu  courbées,  elle  craignait 
qu'elle  ne  put  pas  mener  à  bon  port  ses  enfans,  si 
Dieu  lui  en  envoyait  :  voulant  s'en  assurer,  elle  me 
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pria  de  passer  chez  elle,  et  ût  venir  dans  sa  chambre 
sa  fille,  qu'elle  avait  prévenue  de  la  visite  que  nous 
allions  faire,  et  du  motif  pour  lequel  nous  la  faisions. 
Je  trouvai  la  conformation  naturelle  dans  tous  les  os 
qui  composent  le  bassin,  et  je  Tassurai  que,  de  leur 
part,  il  n'y  aurait  aucun  obstacle  à  Taccoucbement. 
Je  bornai  là  mon  examen,  et  elle  renvoya  sa  fille. 
Comme  son  intention  était  que  je  visitasse  le  vagin, 
dans  la  conformation  duquel  elle  craignait  quelque 
vice,  parce  que,  toutes  les  fois  qu'elle  était  réglée, 
elle  sentait  un  obstacle  qui  rendait  la  sortie  des  men- 
strues difficile,  elle  me  demanda  pourquoi  je  n'avais 
pas  introduit  mon  doigt  dans  cette  partie  pour  exa- 
miner l'obstacle  qui  pouvait  y  être.  Je  lui  répondis 
que,  selon  les  lois,  je  ne  le  pouvais  pas  sans  détruire 
les  marques  de  la  virginité,  que  réellement  elle  avait. 
A  quelque  temps  de  là,  la  jeune  fille  fut  mariée,  et  la 
mère  ayant  fait  confidence  à  son  gendre  de  la  visite 
que  j'avais  faite,  et  des  raisons  que  j'avais  alléguées 
pour  ne  pas  porter  l'examen  plus  loin;  ces  raisons 
n'existant  pkis,  ils  convinrent  ensemble  que  j'achève- 
rais l'examen.  Ils  en  prévinrent  la  jeune  dame,  qui, 
depuis  qu'elle  était  mariée,  avait  été  trois  fois  incom- 
modée à  la  sortie  des  règles,  et  qui  actuellement  Tétait 
pour  la  quatrième  fois.  Je  trouvai  au-dessus  de  l'ori- 
fice du  vagin,  une  tumeur  de  la  grosseur  d'un  œuf, 
laquelle  s'élargissait  en  montant;  comme  la  malade 
ne  souffrait  point,  je  portai  mon  doigt  aussi  avant  qu'il 
me  fut  possible,  et,  comme  si  j'avais  percé  une  poche, 
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il  sortit  en  abondance  du  sang  rouge  et  fluide,  puis 
des  caillots  noirs^  et,  en  pressant  tout  l'espace  qu'oc- 
cupait la  lumeur,  je  la  vidai  tout  entière;  puis  portant 
mon  doigt  au-dessus  à  droite  et  à  gauche,  je  reconnus 
que  cette  poche  avait  la  forme  d'un  panier  de  pigeon, 
ayant  son  fond  en  bas,  et  son  ouverture ,  qui  était 
fort  grande,  était  en  haut;  de  manière  que  le  sang 
menstruel,  au  lieu  de  sortir,  tombait  dans  cette  poche, 
et  la  remplissait  au  point  qu'elle  formait  une  tumeur 
qui  bouchait  tout  le  vagin.  Tout  ce  que  je  viens  de 
dire  se  passa  sans  douleurs.  Pour  remédier  à  cet  acci- 
dent, quoique  la  membrane  qui  formait  cette  poche 
eut  l'épaisseur  d'un  écu,  je  fus  d'avis  de  la  fendre 
dans  presque  toute  sa  longueur  ;  et  si  l'on  m'avait  cru, 
cette  dame  ne  serait  pas  morte. 

«  On  consulta,  à  mon  insu,  différentes  personnes, 
qui  rejetèrent  bien  loin  Tidée  de  cette  opération,  «t 
en  firent  une  description  telle  que  la  mère,  le  gendre 
et  la  fille  en  furent  effrayés. 

a  On  conseilla  un  pessaire,  qui,  introduit  et  placé 
à  propos  au  commencement  des  règles,  presserait  la 
poche  et  la  tiendrait  appliquée  contre  le  vagin,  pour 
empocher  qu'elle  ne  se  remplit  pendant  que  le  sang 
coulerait  librement  par  l'ouverture  du  pessaire.  Cette 
idée  fut  suivie;  la  malade  eut  ses  règles;  le  pessaire 
réussit  parfaitement,  et  l'on  crut  la  malade  guérie. 
La  dame  devint  grosse;  la  grossesse  se  passa  sans 
incommodité;  l'accouchement  ne  se  passa  pas  de 
même  :  la  poche»  en  forme  de  panier,  de  pigeon,  a 
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laquelle  on  ne  songeait  plus,  et  dont  lasagc-femnoe  oe 
fut  point  prévenue,  relarda  Tenrant  que  Ton  trouva 
mort;  mais  In  tète  avait  été  retenue  si  long-temps  au 
passage  que  lu  poche,  le  vagin  et  la  vessie,  qui  avaient 
été  fort  comprimés  contre  le  pubis,  tombèrent  en 
gangrène.  Je  fus  appelé  :i  ce  désastre  :  le  déchirement 
et  la  pourriture  régnaient  dans  tout  le  vagin  et  la 
vessie,  et  la  gangrène  attaquait  même  Turèthre,  le 
clitoris,  les  nymphes  et  l'intérieur  des  grandes  lèvres. 
Après  avoir  emporté  les  Iambeau5c  pourris ,  fait  de^ 
scarifications  dans  tous  les  endroits  gangrenés  ou  me- 
nacés de  gangrène,  j'appliquai  les  médîcamens  les 
plus  propres  à  rappeler  la  vie,  et,  malgré  Técouleraent 
continuel  des  urines,  la  suppuration  s'établit.  Les 
évacuations  étaient  si  abondantes  qu'il  fallait  renou- 
veler l'appareil,  les  chaufPoirs  et  autres  linges  sept  à 
huit  fois  par  jour,  parce  que  les  suppurations,  les 
urines  et  les  lochies  étaient  fort  abondantes.  Ce  fut 
les  urines  surtout,  parce  que  la  malade^  qui  avait 
une  soif  ardente,  buvait  beaucoup;  elles  char- 
riaient du  gravier,  lequel  s'attachait,  dans  tout  le 
voisinage,  à  la  peau  de  tous  les  endroits  qui  en  étaient 
mouillés,  et  rendait  ces  endroits  comme  du  cha- 
grin, en  un  mot,  tels  que  je  l'ai  observé  dans  Tune 
des  observations  précédentes.  Tout  semblait  pro- 
mettre un  bon  succès,  lorsque,  après  un  chagrin 
qu'eut  la  malade,  les  lochies  se  supprimèrent  :  une 
fièvre  violente  survint,  puis  le  délire,  enfin  la  mort. 
Elle  aurait  pu  ne  pas  mourir^  mais  elle  aurait. 
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le  reste   de  ses  jours  ^  rendu  involontairemenl  ses 
urines.  » 

2o  Srythème. 

L'érylhème  survient  très  facilement  sur  les  parties 
qui  sont  inondées  par  l'urine;  lorsque  co  liquide 
quitte  ses  voies  nalurelles,  la  muciueuse  vaginale,  la 
peau  de  la  vulve,  des  cuisses,  des  grandes  lèvres  et  du 
pourtour  de  Tanus,  s'enflamment  inévitablement. 

Cet  ér^thème  se  reconnaît  à  la  rougeur  tégumen* 
taire,  à  Tengorgement  de  la  peau  et  des  tissus  sous- 
jacens,  et  aux  douleurs  vives  que  les  malades  ressen- 
tent lors(|u'on  ap|>liquc  la  main  ou  un  corps  étranger 
sur  les  endroits  érythétnateux. 

L'érylhèmc  se  montre  d'ailleurs  avec  une  inlensitc 
diflférente  suivant  Tâcreté  de  Turine,  la  constitution 
et  l'âge  des  individus. 

On  le  combat  facilemenl  par  les  grands  bains,  les 
bains  do  siège,  les  injections  et  des  boissons  gazeuses 
qui  diminuent  Tâcreté  de  l'urine. 

Quelquefois  ces  moyens  sont  insuQisans,  et  alors 
on  doit  employer  une  méthode  perturbatrice.  En  gé- 
néral, les  cautérisations  avec  le  nitrate  d'argent  faites 
sur  les  points  les  plus  douloureux  font  tout  cesser 
comme  par  enchantement. 

Les  lotions  faites  avec  de  l'oau  ordinaire  mêlée  à 
de  l'eau  de  mélisse,  ou  de  la  décoction  de  thym  et 
de  saugo  rcussi:>sent  parfaitement  bien  aussi  5  prévenir 
le  retour  de  cette  atreclion,  si  lo^  malades  ont  le  soin 
d'éviter  le  séjour  de  l'urine  à  la  surfiice  du  corps. 
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3*  Tubercules  et  uleératioas. 

Ces  altéralions  sont  toujours  précédées  par  Téry- 
thème.  On  voit  souvent  sur  les  surfaces  irritées  se 
produire  des  saillies  arrondies,  blanches  au  centre, 
d'une  teinte  cuivrée  à  la  circonférence,  violacées, 
s'élèvant  de  la  surface  des  grandes  lèvres,  de  la  four- 
chette et  du  pourtour  de  Tanus. 

Ces  tubercules  sont  plus  ou  moins  volumineux , 
plus  ou  moins  rapprochés,  et  paraissent  avoir  en 
partie  leur  siège  dans  les  follicules  cutanés  :  on  les 
rencontre  surtout  comme  Térythème  chez  les  per- 
sonnes qui  négligent  les  soins  nécessaires  pour  entre- 
tenir la  propreté,  et  aussi  lorsque  l'urine  est  extrê- 
mement acre. 

Si  Texamen  n'était  pas  fait  avec  soin,  on  pourrait 
prendre  ces  tubercules  pour  une  affection  syphili- 
tique. 

Je  rapprocherai  de  ces  tubercules  pleins  des  espèces 
de  bourgeonnemens  saignans  au  plus  faible  attou- 
chement et  présentant  des  degrés  variables  dans  leur 
dimension.  C'est  principalement  à  la  surface  du  col 
de  l'utérus  que  je  les  ai  rencontrés.  Ordinairement 
ils  sont  accompagnés  d'ulcérations  superficielles  et 
de  ramollissement  du  museau  de  tanche.  Aussi  en 
saisissant  ce  dernier  organe,  produit-on  des  déchire- 
mens,  surtout  si  on  exerce  des  tractions  un  peu  fortes 
sur  lui. 

Les  ulcérations  se  rencontrent  à  l'intérieur  du  vagin, 
sur  le  col  de  l'utérus,  au  pourtour  de  l'anus;  ordi- 
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nairement  elles  sont  légères  et  consistent  dans  des 
espèces  de  gerçures  ou  d' exulcérations  caractérisées 
par  la  chute  de  répithéiium  et  une  surlitee  rouge  et 
douloureuse. 

Ces  ulcérations  disparaissent  avec  facilité ,  en  gé- 
néral par  les  bains  et  F  usage  des  lotions  émollientes. 

De  l'acide  urique  peut  s'amasser  dans  le  trajet 
fistuleux  lui-même  quand  il  est  étroit  et  même  au 
pourtour  des  trous  assez  larges,  dans  le  vagin,  au 
pourtour  de  l'anus  et  à  la  surface  des  grandes  lèvres. 

L'acide  urique  forme  autour  des  poils  des  espèces 
de  gaines  pierreuses.  Cette  espèce  de  cristallisation 
irrégulîère  donne  aux  poils  une  couleur  blandie, 
terne,  comme  cendrée.  On  dirait  qu'on  a  couvert  les 
parties  avec  une  substance  amidonnée  gris-blan- 
châlre. 

Les  graviers  ne  se  forment  pas  chez  toutes  les  ma- 
lades; on  les  voit  principalement  chez  celles  dont  les 
urines  sont  chargées  d'acide  urique,  et,  dans  certains 
cas,  sous  l'influence  d'une  idiosyncrasie  particulière. 

Quelquefois  l'acide  urique  se  dépose  en  masse  et 
se  présente  sous  forme  de  concrétions  que  l'urine 
laisse  en  s' échappant  à  l'extérieur. 

Je  ne  puis  quitter  ce  sujet  sans  rapporter  un  fait 
très  remarquable  que  j'emprunte  encore  à  l'ouvrage 
de  J.-L.  Petit  : 

«  J'ai  été  à  même,  dit  J.-L.  Petit,  d'observer  deux 
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allérations  loutàfait  semblables  chez  ces  deux  ma- 
lades :  la  gangrène  s'était  emparée  des  parois  du  vagin 
et  l'obliléralion  avait  eu  lieu  partout  en  arrière  de  la 
fistule,  excepté  dans  un  petit  espace  qui  servait  à 
conduire  les  règles  à  l'extérieur.  Les  femmes  étaient 
très  souffrantes  aux  époques  menstruelles,  et  chez 
Tune  d'elles  des  graviers  s'accumulaient  dans  le  vagin 
et  dans  l'ouverture  vésico-vaginale.  Les  graviers  don- 
naient de  temps  en  temps  lieu  à  des  douleurs  vives»  à 
des  excès  d'irritation  dans  le  vagin,  aux  grandes  lèvres 
et  au  pourtour  de  l'anus. 

80*"  Observation.  —  «  Madame  de****  eut  un  accou- 
chement dans  lequel  la  tête  de  l'enfant  avait  resté 
trois  jours  au  passage;  le  vagin  avait  été  plus  long- 
temps comprimé;  aussi  la  gangrène  qui  survint  avait 
été  plus  étendue;  les  pansemens  pendant  et  après  la 
chute  des  escharres  gangreneuses  avaient  été  telle- 
ment négligés  que  toute  la  circonférence  du  vagin 
s'était  réunie  en  deçà  du  trou  fait  à  la  vessie;  de  ma- 
nière que  si  cette  cicatrice  dans  laquelle  était  com- 
pris le  canal  de  l'urèthre,  eut  été  complète,  les  urines 
n'auraient  pu  passer;  mais  elles  s'étaient  conservé 
une  roule  qui  était  fort  étroite,  parce  que,  la  vessie 
étant  percée,  les  urines  ne  coulant  que  goutte  à 
goutte,  ne  pouvaient  se  conserver  une  route  plus 
large  :  le  passage  qu'elles  s'étaient  conservé  formait 
un  conduit  long  de  plus  d'un  pouce,  et  si  étroit  qu'à 
peine  y  pouvait-on  passer  un  stylet  de  médiocre  gros- 
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seur  :  on  en  découvrait  difficilement  l'orifice  lorsque 
Ton  écartait  les  lèvres  do  la  vulve.  Le  conduit  devait 
cependant  servir  d'urèthre  pour  réeonlement  des 
urines  et  de  vagin  pour  la  sortie  des  menstrues  :  il 
remplissait  fort  mal  ces  deux  fonctions  lorsqu'il  était 
obligé  de  les  remplir  toutes  deux  en  même  temps; 
car,  si  Turine  ne  passait  qu'à  peine,  comment  le  sang 
aurail*il  pu  passer  avec  facilité?  Aussi  le  temps  des 
régies  était-il  terrible  pour  lu  malade;  des  caillots  de 
sang  bouchaient  le  passage  et  Turine  retenue  dans  ce 
qui  restait  de  vessie  et  de  vagin  au-dessus  du  conduit, 
causait  des  douleurs  considérables.  Le  col  de  la  ma- 
trice, qui,  comme  on  voit,  trempait  dans  les  urines  et 
le  sang  mêlés  ensemble,  jetait  la  malade  dans  des 
langueurs  et  dans  de  grandes  Hùblesses;  le  caillot  qui 
bouchait  le  passage  était -il  poussé  au  dehors,  les 
urines  sortaient  avec  le  peu  de  sang  qu  elles  avaient 
délayé  j  mais  un  second  caillot  prenant  la  place  du 
premier,  la  malade  retombait  dans  les  mêmes  acci- 
dons  :  ce  second  caillot  sorti,  elle  était  de  nouveau 
soulagée,  et  cette  alternative  durait  plusieurs  jours 
jusqu'à  ce  que  tout  le  temps  des  régies  fut  passé; 
mais,  malgré  cela,  le  réceptacle  mi-vagin,  mi-vessie 
contenait  encore  du  sang  q«ii  s'échauffait,  se  pour- 
rissait, et  rendait  pendant  plusieurs  jours  les  urines 
puantes  ;  enfin  insensiblement  les  urines  chargées  de 
graviers  formèrent  une  pierre  de  \<\  grosseur  d'un 
œuf. 

«  Voilà  la  situation  dans  laquelle  était  la  malade, 
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lorsque  M.  Puzos  me  la  fit  voir  chez  lai  en  consulta- 
tion ,  où  il  fut  décidé  qu'il  était  absolument  nécessaire 
de  faire  l'extraction  de  la  pierre.  Je  fus  chargé  de 
l'opération,  pour  laquelle  je  fis  faire  quelques  instru- 
mens  particuliers;  car  cette  taille  n'était  pas  dans 
l'ordre  ordinaire.  Le  conduit  qui  servait  d'urèthre 
était,  comme  j'ai  déjà  dit ,  si  étroit  qu'à  peine  y  pou- 
vait-on passer  un  stylet  de  médiocre  grosseur;  il  avait 
i  pouce  et  demi  de  long;  ses  parois  étaient  épaisses, 
dures,  calleuses  et  incapables  de  s'étendre.  Il  s'agis- 
sait pourtant  de  le  fendre  dans  toute  sa  longueur. 
Pour  y  parvenir,  suivant  l'idée  que  je  m'étais  faite, 
je  fis  pratiquer  deux  espèces  de  gorgerets,  dont  l'un 
se  terminait  par  une  espèce  de  sonde  à  bouton;  je 
l'introduisis  jusqu'à  ce  que  je  touchasse  la  pierre. 
Le  reste  de  cet  instrument  était  une  large  sonde  can- 
nelée, ou  petit  gorgeret,  qui  me  servit  à  conduire  un 
bistouri  droit  et  mousse,  avec  lequel  je  coupai  cet 
urèlhre  en  haut  et  sur  les  deux  côtés,  ne  voulant  point 
inciser  la  partie  inférieure,  de  peur  de  couper  le  rec- 
tum, avec  lequel  elle  était  adhérente,  et  pour  ainsi 
dire  confondue.  L'autre  gorgeret  ne  me  servit  point. 
A  la  faveur  du  premier,  j'introduisis  le  doigt,  avec 
lequel  je  touchai  la  pierre  que  je  trouvai  tendre  ;  je 
préparai  la  voie  pour  introduire  une  petite  tenette  en 
forme  de  tire- balle;  je  chargeai  cette  pierre  avec 
beaucoup  de  précaution ,  dans  la  crainte  de  blesser 
l'orifice  extérieur  du  col  de  la  matrice ,  puis ,  étant 
assuré  que  ma  tenette  ne  mordait  que  la  pierre,  comme 
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elle  était  molle  et  tendre^  j'essayai  de  la  rompre,  et 
j*y  réussis  ;  à  plusieurs  reprises  je  la  tirai  presque 
toute,  persuadé  que  le  reste  sortirait  par  la  suile, 
comme  cela  arrive  ordinairement  :  c*est  pourquoi  je 
mis  une  des  canules  que  j'avais  quelques  jours  avant 
fait  construire,  en  conformilé  de  l'idée  que  je  m'étais 
faite  de  la  forme  que  prendraient  ces  parties  après 
l'opération  :  la  malade  ne  souffrit  pas  beaucoup ,  et 
elle  se  trouva  soulagée. 

€  Dans  la  lithotomie  ordinaire,  après  avoir  tiré  la 
pierre,  on  tâche  de  réunir  la  plaie,  et,  dans  celle  dont 
il  s'agit,  au  contraire,  on  a  double  raison  de  la  main- 
tenir ouverte  ;  car  il  faut  conserver  le  passage  non- 
seulement  aux  urines,  mais  aux  menstrues.  Si  l'on  se 
rappelle  l'état  de  la  maladie,  on  conçoit  bien  qu'il 
était  impossible  de  guérir  l'écoulement  involontaire 
des  urines,  mais  qu'il  leur  fallait  conserver  un  pas- 
sage, et  que  les  deux  portions  restantes  du  vagin  et 
de  la  vessie  étant  réunies,  et  formant  un  icceptacle 
commun  aux  urines  et  aux  menstrues,  dans  lequel 
même  était  renfermé  le  col  de  la  matrice,  il  fallait 
conserver  ouvert  ce  canal  commun  aux  menstrues  et 
à  l'urine.  S'il  ne  se  fut  agi  que  du  passage  des  urines, 
une  ouverture  médiocre  aurait  suffi  ;  mais  la  néces- 
sité du  passage  des  menstrues  m'obligea  de  conserver 
celte  ouverture  plus  grande  :  pour  cet  effet,  je  me 
servis  «l'un  morceau  de  liège  fin  de  la  forme  et  figure 
de  la  canule  dont  je  m'étais  servi;  je  le  trempai 
dans  de  la  cire  bouillante  pour  le  rendre  poli ,  inca- 
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pable  de  blesser,  et  facile  à  introduire  et  à  retirer. 
«  Si  je  n'avais  eu  d'autre  intention  que  de  conserver 
l'ouverture,  la  canule  auraii  sufTi  ;  mais  je  n'avais  pas 
encore  perdu  l'espoir  de  remédier  à  l'écoulement  in- 
volontaire, regardant  ce  morceau  de  liège  comme  un 
bouchon,  que  la  malade  introduisait  pour  retenir  les 
urines  jusqu'à  ce  que ,  ayant  envie  d'uriner,  elle 
l'ôterait  pour  les  laisser  couler.  La  malade  ne  s'en 
servit  que  quand  l'intérieur  du  canal  fut  bien  cica- 
trisé; elle  eut  d'abord  de  la  peinu  à  s*y  accoutumer; 
de  temps  en  temps  elle  en  cessait  l'usage,  et  au  bout 
de  deux  ou  trois  jours,  elle  était  obligée  de  s  en  ser- 
vir; mais  elle  avait  plus  de  difficulté  à  le  remettre, 
parce  que  pendant  le  temps  qu'elle  cessait  de  s'en 
servir,  l'ouverture  acquérait  quelques  degrés  de  ré- 
trécissement, si  bien  que,  par  sa  négligence,  au  l>out 
d'un  mois  le  rétrécissement  du  passage  fut  assez  con- 
sidérable pour  diminuer  la  grosseur  du  bouchon  ; 
mais,  par  la  suite,  la  circonférence  de  cette  ouverture 
s'étant  rendue  calleuse,  elle  quitta  l'usage  du  bou- 
chon,  et,  attendu  la  callosiic  confirmée,  l'ouverture 
se  conserva  assez  large  pour  permettre  l'écoulement 
des  urines  et  des  menstrues  ensemble  et  séparément. 
Elle  ne  put  s'accommoder  du  trou  d'enfer  en  forme 
d'urinal  dont  j'ai  parlé  ci-dessus;  elle  fut  obligée  de 
placer  une  éponge  entre  ses  cuisses,  et  de  se  faire 
mettre  sous  les  fesses  un  drap  en  plusieurs  doubles, 
tant  dans  son  lit  que  sur  son  fauteuil,  lorsqu'elle  était 
levée.  Elle  a  vécu,  elle  vil,  et  vivra  encore  si  l'on  en 
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crtiîl Tembonpoînt  qu'elle  a  acquis,  ei  le  retour  des 
grâces  dont  elle  était  ornée  avant  sa  maladie.  » 

5"  Oblîtëratîons. 

Le  col  de  l'utérus,  rurèihre,  le  vagin  peuvent  être 
obliicrés  parliellemenl  ou  en  loiallic. 

A.  OklHérattoii  da  eol  d«  Tetérus. 

Le  col  de  Tutérus  peut  à  la  rigueur  être  oblitéré 
dans  son  orifice  ou  dans  une  certaine  hauteur  sans 
que  le  vagin  le  soit;  mais  il  en  est  presque  toujours 
autrement.  Toutes  les  fois,  en  effet,  (|ue  j'ai  observé 
le  col  oblitéré,  le  vagin  l'était  plus  ou  moins.  Toutes 
les  fistules  vésico-vaginales  qui  étaient  accompagnées 
de  cette  grave  complication  se  trouvaient  dans  ce  cas. 
Deux  fois  j'ai  observé  cette  oblitération,  et  deux  fois 
il  y  a  eu  rétention  du  sang  dans  la  cavité  utérine. 
Chez  une  malade,  la  rétention  a  été  complète;  chez 
la  seconde,  elle  a  été  incomplète. 

Je  ne  donnerai  pas  ici  l'histoire  détaillée  des  acci- 
dens  que  la  rétention  du  sang  dans  l'utérus  a  provo- 
qués, et  je  me  bornerai  à  dire  que  les  femmes  ont,  à 
l'époque  des  règles,  senti  l'utérus  se  gonfler,  se  dis- 
tendre ,  que  cet  organe  est  devenu  saillant  dans  la 
région  hypogastrique,  que  le  doigt  introduit  dans  le 
vagin  et  dans  le  rectum  a  manifestement  reconnu  sa 
dilatation,  que  la  fluctuation  a  pu  être  reconnue  et 
appréciée  par  le  toucher,  soit  en  portant  le  doigt  dans 
la  vessie  par  la  fistule  vésico-vaginale  et  en  pressant 
la  paroi  antérieure  de  l'utérus,  soit  en  introduisant 
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le  doigt  dans  le  vagin  et  en  pressant  avec  Tautre  main 
dans  la  région  h}  pogastrique,  soit  enfin  par  le  tou- 
cher rectal.  Les  malades  ressentaient  des  douleurs 
vives  dans  le  bassin,  et  ces  douleurs  de  distension 
allaient  jusqu'à  leur  arracher  des  cris. 

La  rétention  du  sang  dans  l'iilérus  est  précédée  à 
chaque  époque  menstruelle,  de  tous  les, phénomènes 
qui  accompagnent  les  règles.  D'ailleurs  les  phéno- 
mènes locaux  vont  toujours  en  augmentant  d'in- 
tensité. 

Lorsque  le  sang  cesse  de  couler  dans  l'utérus,  le 
calme  revient,  et  la  tumeur  perd  de  son  volume,  sans 
doute  à  cause  de  l'absorption  de.  la  partie  séreuse  du 
sang.  A  une  nouvelle  époque  menstruelle,  les  mêmes 
accidens  se  renouvellent,  mais  à  un  plus  haut  degré. 

L'oblitération  du  col  de  l'utérus  est  directe  ou  in- 
directe :  ainsi  il  suffit  que  le  vagin  ait  pris  des  adhé- 
rences avec  le  museau  de  tanche  pour  déterminer  les 
accidens  que  je  viens  d'indiquer.  Dans  le  cas  d'obli- 
tération directe,  au  contraire,  la  cavité  du  col  est  dé- 
truite dans  une  certaine  étendue  par  suite  de  la  fusion 
de  ses  parois,  qui  remontent  plus  ou  moins  haut,  et 
on  peut  être  sûr  qu'alors  l'accident  a  été  la  consé- 
quence d'une  gangrène  partielle  du  col  utérin  et  d'ul- 
cérations. Le  toucher  fait  reconnaître  une  partie 
dure  résistante,  comme  dans  les  cicatrices  inodulaires. 
Le  col  n'a  plus  sa  mollesse,  sa  souplesse,  et  il  n'y  a 
pas  de  trace  de  fluctuation  dans  cet  endroit. 

Il  est  bien  certain  qu'on  ne  peut  songer  à  pratiquer 
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une  opération  de  fistule  vésico-vagiDale  dans  un  pareil 
état  de  choses.  Avant  tout^  on  doit  donner  issue  au 
sang  et  rétablir  une  route  artificielle  ou  la  voie  natu- 
relle. 

La  première  se  pratique  par  la  vessie  elle-même , 
comme  nous  l'avons  fait,  par  le  rectum,  et  la  seconde 
par  l'orifice  du  col  lui  même. 

Toutefois,  il  ne  faut  pas  songer  à  plonger  un  trois- 
quart  sur  Torifice  du  col  lorsqu'il  est  remplacé  par 
un  tissu  de  cicatrice  qui  empêcherait  l'instrument 
d'arriver  à  la  cavité  utérine,  et  qui  pourrait  le  dévier 
dangereusement. 

B.   ObHtératîon  du  vagûi. 

Cette  oblitération  est  partielle  ou  totale,  et  elle  se 
montre  à  la  suite  d'escharres  superficielles  ou  pro- 
fondes qui  laissent  apr(^  leur  chute  des  plaies  qui 
permettent  aux  parois  vaginales  contiguês  de  se  con- 
fondre. 

L'oblitération  du  vagin  peut  réduire  ce  conduit  en 
un  cordon  dur  et  dont  il  ne  demeure  plus  que  des 
restes  jusqu'à  l'endroit  où  existe  la  fistule. 

Ordinairement  il  y  a  une  fusion  incomplète,  et 
alors  les  règles  peuvent  filtrer  dans  de  certains  inter- 
valles pour  se  rendre  à  l'extérieur. 

O.   OhlîtératSon  de  Turèthre. 

Ce  conduit  peut  être  oblitéré  au  milieu,  à  l'une  de 
ses  extrémités;  il  est  très  rare  qu'il  le  soit  dans  toute 
S8i  longueur.  L'expérience  m'a  appris  que  l'oblitéra- 
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lion  se  trouvait  presque  toujours  h  l'ouverture  vésî- 
cale  ou  à  une  faible  distance  <Io  celle-ci.  Le  plus  sou- 
vent,  j*ai  pu  la  détruire  sans  difncullé  en  forçant  un 
peu  avec  la  sonde  de  femme;  d'autres  fois,  ce  vice  de 
conformation  a  été  plus  difficile  à  vaincre  et  a  pré- 
senté une  grande  tendance  à  reparaître. 

Avant  de  pratiquer  Topéraiion  de  la  fistule  vésico- 
vaginale,  on  doit  ramener  Torgane  à  son  état  normal 
par  le  séjour  de  sondes  en  gomme  élastique. 

e'^  Adhérences. 

Les  parois  du  vagin  peuvent  èlre  adhérentes  entre 
elles;  ces  adhérences  peuvent  se  borner  à  Texistence 
de  quelques  brides  courtes  ou  longues  que  Ton  peut 
détruire  par  l'instrument  tranchant ,  et  dont  on  peut 
prévenir  le  retour  par  l'introduction  de  mèches  dans 
le  vagin,  afin  d'amener  des  cicatrices  isolées. 

Il  n'en  est  pas  toujours  ainsi,  et  malheureusement 
il  est  bien  plus  fréquent  d'observer  des  adhérences 
étendues  que  Ton  peut,  il  est  vrai ,  détruire  par  dé- 
collement ou  par  le  bistouri,  mais  sans  succès  ;  car, 
les  parois  se  rapprochent  et  se  confondent  de  nouveau 
malgré  les  efforts  du  chirurgien.  C'est  ce  que  j'ai  été 
à  même  de  remarquer  plusieurs  fois.  C'est  là  souvent 
une  grave  complication  et  une  contre-indication  à 
l'opération. 

A.   Adhérences  de  la  vessie,  du  vagm  et  de  l'utérus  dans  la 
oavîté  ahdomînale. 

A  la  suite  des  péritonites ,  des  dégâts  graves  que 
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j*aî  signales,  ces  organes  peuvent  adhérer  entre  eux 
par  des  fausses  membranes  courtes  ou  longues»  et  il 
est  difficile  dans  ces  circonstances  d'attirer  ces  or- 
ganes à  la  vulve  et  de  les  faire  descendre  par  des 
tractions  exercées  sur  le  col  de  Tutérus. 

Ces  adhérences  n'empêchent  pas  l'opération,  mais 
elles  gênent  beaucoup  le  manuel  opératoire. 

B.    Adhérenoes  de  l'iatémor  de  le  vetne. 

Je  n'ai  rencontré  qu'une  seule  fois  cette  adhérence 
sur  une  femme  qui  avait  été  opérée  par  un  de  mes 
collègues,  homme  extrêmement  habile  et  versé  dans 
ces  grandes  opérations.  Voici  en  quoi  consiste  cette 
adhérence.  La  paroi  supérieure  de  la  vessie  adhérait 
à  la  paroi  inférieure  ou  vaginale.  Il  en  résulte  un 
cloisonnement  médian  avec  deux  cavités  latérales 
dans  lesquelles  on  peut  faire  pénétrer  des  sondes. 
C'est  là  que  l'urine  est  versée  avant  d'être  rejeiée  à 
l'extérieur  par  la  fistule  vésico  vaginale  qui  occupe  le 
col  et  une  partie  du  bas-fond.  Celte  fistule  est  cordi- 
forme  et  par  elle  sort  une  partie  de  la  paroi  supérieure 
qui  faiit  hernie.  En  refoulant  à  droite  et  à  gauche  cette 
tumeur,  on  la  diminue  sans  la  f^ire  disparaître  com- 
plètement. D'ailleurs,  en  agissant  sur  elle  on  déforme 
la  fistule.  C'est  là  une  complication  de  nouvelle  espèce 
qui  m'a  jeté  dans  un  grand  embarras  à  cause  de  ce 
cloisonnement  correspondant  à  l'urèthre,  cloisonne- 
ment qui  ne  permet  guère  la  communication  libre  et 
facile  de  ce  conduit  avec  les  deux  sacs  vésicaux  la- 
a.  2f 
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téraux.  Je  me  propose  de  boucher  une  partie  de  la 
fistule  en  laissant  le  reste  libre  pour  le  passage  de 
l'urine. 

l""  aétréoûsemens. 

Le  vagin,  le  col  utérin,  la  vessie  et  Turèthre  peu- 
vent être  rétrécis.  En  parlant  de  Tanatomie  patholo- 
gique ,  je  reviendrai  sur  les  rétrécissemens  très  va- 
riables de  la  vessie. 

Ces  rétrécissemens  et  ceux  de  Turéthre  ne  sont  que 
momentanés.  Il  n'en  est  pas  de  même  de  ceux  du 
vagin  qui  sont  dus  le  plus  souvent  à  des  pertes  de 
substance ,  à  des  suppurations ,  à  des  cicatrices  y  et 
qui  ne  cèdent  à  aucune  dilatation.  Ce  n'est  pas  là 
cependant  une  contre-indication  à  l'opération  de  la 
fistule  vésico-vaginale  par  mon  procédé.  J'ai  plusieurs 
fois  pratiqué  alors  cette  opération  malgré  les  diffi- 
cultés d'exécution  qu'elle  offrait. 

•^  Tirotibléf  fonolfioiiAelt  qoi   aooottipagiieut  lèf  fistnlM 
▼ésîoo-rafînalef . 

La  constipation  simple  n'est  pas  une  complication 
et  ne  fait  aucun  obstable  à  l'opération.  Il  est  même 
bon  de  prévenir  le  chirurgien  de  ne  pas  adminbtrer 
des  purgatifs  pour  vaincre  celte  constipation  à  moins 
de  rétention  de  matières  fécales  comme  je  l'ai  observé 
plus  haut. 

Le  retour  de  la  vessie  sur  elle-même  n'est  pas  non 
plus  une  contre-indication  à  Topération,  puisque  cet 
organe  revient  à  son  état  normal  après  l'oblitération 
de  la  fistule. 
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La  suppression  des  règles  ne  doit,  en  aucuae  i&af 
nière,  arrêter  le  chirurgien.  Seulement  il  doit  être 
prévenu  qu'elles  reparaissent  souvent  après  Topera- 
lion  dès  que  Turioe  a  repris  son  cours  naturel.  Il 
évitera  donc  de  faire  l'opération  quelques  jours  avant 
les  époques,  et  il  la  fera  une  semaine  après,  afia'de 
ne  pas  laisser  la  malade  sous  Finfluence  du  moUmuk 
heniorrhagicum;  et  de  prévenir  le  contact  du  sai^  des 
règles  avec  les  points  de  suture.  Je  dois  dire ,  au 
reste,  que  je  n'ai  pas  vu  les  règles  nuire  à  cette  opéra* 
tion.  Mais  cela,  inquiète  la  malade  et  quelquefois  le 
chirurgien,  surtout  si  elles  prennent  le  caractère 
kémorrhagique.  Les  règles  ne  sont  pas  aussi  fréquem- 
ment supprimées  qu'on  le  pense.  Elles  reparaissent 
au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  long  après  l'exis- 
tence de  la  fistule,  mais  jamais  en  grande  abondanœ, 
ce  qui  prouve  que  la  matrice  n'exerce  pas  librement 
ses  fonctions. 

S  VIII.  —  Anatomie  pathologique. 

Bien  que,  dans  ces  derniers  temps,  les  fistules  vé- 
sicovaginales  aient  été  l'objet  de  recherches  curieuses, 
on  les  a  cependant  très  peu  étudiées  sous  le  rapport 
de  Tanatomie  palhologique. 

Que  les  fistules  occupent  le  col  de  la  vessie,  qu'elles 
soient  voisines  de  la  matrice,  qu'elles  aient  leur  si^ge 
entre  ces  deux  points  extrêmes,  (|u  elles  existent  sur 
la  ligne  médiane  ou  sur  les  côtés  du  vagin  ;  qu'il  y 
ait  destruction  de  la  totalité  de  la  cloison  vésie^vsigî- 
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nale  ou  d'une  par  lie,  elles  ont,  au  poini  de  vue  de 
Tanatomie  pathologique,  des  caraclér<M;  communs 
qu'il  est  utile  d'étudier  pour  bien  s'entendre  sur  la 
naturedu  traitement  et  sur  les  modifications  à  apporter 
dans  les  procédés  opératoires. 

Les  fistules  vésico- vaginales  ne  datent  pas  toujours 
du  moment  de  l'accident  qui  les  provoque.  C'est  ainsi 
ptr  exemple  que  celles  qui  sont  le  résultat  d'une  gan- 
grène déterminée  par  la  pression  de  la  téie  de  l'enfant 
ne  se  révèlent  qu'à  la  chute  de  l'escharre,  c'est-à- 
dire  du  cinquième  au  onzième  jour,  époque  où  Tes- 
cbarre  tombe.  On  sait  d'ailleurs  que  la  chute  de  l'es- 
charrOi  prématurée  ou  tardive,  est  en  rapport  avec  la 
vitalité  de  la  femme  et  la  profondeur  de  la  gangrène. 

Les  fistules  qui  sont  produites  par  une  instrumen- 
tation mal  dirigée  existent  dès  le  moment  où  la  cloison 
vésieo-vaginale  a  été  intéressée. 

Voici  ce  qui  se  passe  dans  les  deux  circonstances 
différentes  : 

1*  Lorsque  la  vessie  a  été  intéressée  par  un  instru- 
meni  tranchant,  Furine  tombe  dans  le  vagin ,  et  du 
sang  en  plus  ou  moins  grande  abondance  se  mêle  à 
elle.  Les  lèvres  de  la  plaie  s'écartent  plus  ou  moins, 
et  bientôt  Tinflam malien  s'établit  sur  les  lèvres  de  la 
fistule  et  dans  le  voisinage.  Une  membrane  de  nouvelle 
formation  s  établit  cl  protège  les  tissus  vivans  qui  en- 
trent dans  la  composition  de  la  cloison  vésieo-vaginale. 

91"  Dans  la  seconde  espèce  de  fistules,  l'escharre  se 
détache,  tombe  d'une  seule  pièce  ou  en  détritus,  et  à 
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sa  place  on  voit  une  ouverture  dont  la  circonférence 
est  rouge  et  dont  la  surface  est  en  suppuration.  La 
cloison  est  dure,  engorgée,  ei  bieiilôl  une  membrane 
pyogénique  s'étend  sur  toute  lu  fistule.  C'est  là  la 
première  pàriode,  c'est  le  moment  où  la  lislule  s'or» 
ganise  pour  devenir  |)ermancnte.  Celte  membrane 
accidenlelle  établit  une  coniinuité  entre  les  muqueuses 
vésicale  et  vaginale. 

Les  parois  des  fistules  vcsico- vaginales  subissent 
avec  le  temps  des  changcmcns  de  consistance  et  d'or* 
ganisation. 

Dans  tous  les  cas,  il  s^élablit  pendant  un  temps  va- 
riable une  suppuration  sur  les  lèvres  de  la  plaie,  et  celte 
suppuration  ne  cesse  que  lorsque  le  dégorgement  est 
complet  et  lorsqu'enfin  la  membrane  de  cicatrisation 
est  Tormée.  Jusqu'à  ce  moment,  les  Icvres  de  la  fistule 
sont  molles,  ont  perdu  de  leur  consistance  et  se  dé- 
chirent par  la  suture  ou  l'application  des  instrumens 
à  griffes. 

Il  faut  être  prévenu  de  cet  étal  des  parties  pendant 
la  première  période. 

Cette  première  période  est  courte  dans  les  fistules 
provenant  de  blessures  faites  sur  la  cloison  vésico- 
vaginale;  tandis  qu'elle  est  longue,  au  contraiie, 
quand  la  fistule  résulte  de  la  gangrène  par  compres- 
sion ;  dans  ce  dernier  cas,  en  effet,  il  y  a  deux  séries 
de  phénomènes  dans  cette  période:  l""  ceux  de  Téli- 
mination  de  t'escharre;  S'^ceox  de  suppuration  et  de 
formation  de  la  cicatrice. 
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Après  le  dégorgement  par  la  suppuration,  il  se 
forme  une  membranule  protectrice  qui  elle-même 
passe  par  différens  états  avant  d'être  parfaite;  c'est 
la  seconde  période  qui  s'^annonce  par  la  cessation  de 
la  suppuration,  parla  présence  de  la  membrane  nou- 
velle qui,  rouge  d'abord,  perd  ensuite  peu-à -peu  cette 
coloration. 

Les  tissus  et  les  vaisseaux  éprouvent  des  modifica- 
tions dignes  d*ètre  notées.  On  voit  ainsi  les  parois  du 
trajet  fistuleux  cesser  d'être  molles  et  faciles  à  dé- 
chirer ;  et  toutes  les  parties  qui  composent  la  cica- 
trice devenir  résistantes  et  fibreuses. 

Les  parois  de  la  fistule  comprennent  le  vagin,  la 
vessie  et  le  tissu  dartoïde ,  de  façon  que  ces  organes 
sont  unis  entre  eux  d'une  manière  intime,  et  que  la 
coupe  de  ces  parois  représente  un  tissu  fibreux  com- 
pact et  nacré.  C'est,  en  un  mot,  l'analogue  du  canevas 
de  la  peau  dépourvu  d'aréoles. 

Les  vaisseaux  sont  oblitérés  ou  beaucoup  diminués 
en  nombre  dans  l'épaisseur  de  la  cicatrice,  aussi  la 
vascularisation  ne  se  retrouve-t-elle  qu'à  une  certaine 
distance  du  trajet  fistuleux. 

Avec  le  temps,  tous  ces  tissus  réunis  se  confondent 
de  plus  en  plus,  prennent  de  la  densité  et  une  dureté 
si  grande,  qu'ils  crient  sous  l'instrument  qui  les 
divise. 

ûijand  la  fistule  se  rapproche  du  col  de  la  matrice, 
le  col  s'engorge,  s'ulcère  et  se  ramollit.  Quelquefois 
pourtant  il  est  blanc,  dur,  nacré,  et  crie  sous  le 
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scdlpel.  C'est  qu'alors  il  existe  une  cicatrice  qui  est 
la  suite  d'une  gangrène  partielle  survenue  lors  de 
l'accouchement. 

Les  fistules  qui  ont  leur  siège  dans  la  partie  de  la 
vessie  qui  repose  sur  le  col  de  l'utérus,  et  qui  s'ou- 
vrent dans  le  voisinage  du  col,  sont  accompagnées 
d'adhérences  membraneuses  développées  dans  le  petit 
bassin  entre  l'utérus  et  la  vessie,  ou  cette  dernière  et 
les  parois  du  vagin. 

Il  est  important  de  savoir  ce  que  deviennent  les 
uretères  au  milieu  des  désordres  qui  accompagnent 
les  fistules  yésico-vaginales. 

Le  conduit  qui  apporte  l'urine  dans  la  vessie  est 
d'autant  plus  voisin  de  la  fistule  que  celle-ci  se  rap- 
proche davantage  du  col  vésical,  et  il  en  est  d'autant 
plus  éloigné  qu'il  est  plus  voisin  de  l'utérus.  En 
m'exprimant  ainsi,  il  est  bien  évident  que  je  n'ai  l'in- 
tention que  de  parler  de  l'orifice  vésical  de  l'uretère 
auquel  on  a  fait  jouer  un  très  grand  rôle  dans  le  trai- 
tement des  fistules  vésico-vaginales.  On  sait  qu'on  a 
regardé  son  insertion  sur  les  lèvres  de  la  fistule 
comme  étant  un  cas  d'incurabilité.  Je  ne  peux  par- 
tager en  aucune  manière  cette  opinion.  Que  l'urine, 
en  effet,  soit  ou  non  versée  directement  sur  les  lèvres 
de  la  plaie  par  l'uretère,  la  plaie  n'en  est  pas  moins 
sûrement  en  contact  avec  le  liquide  irritant. 

Mon  collègue,  M.  Guillot  (Nathalis),  médecin  de 
la  Salpétrière,  et  M.  Blandin,  ont  vu  ainsi  les  ure- 
tères s'ouvrir  sur  les  lèvres  de  la  fistule,  et  moi  j'ai 
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fréquemment  observé  celte  disposition  particulière* 

La  situation  de  Touverture  de  Turetère  sur  les 
lèvres  do  la  fistule  n'a  donc  pas  les  dangers  qu'on  lui 
a  attribués.  La  guérison  que  j'ai  pu  obtenir  dans  de 
pareilles  circonstances  lève  d'ailleurs  tous  les  doutes 
qui  pourraient  encore  exister. 

Des  végétations,  rares  il  est  vrai,  se  développent 
quelquefois  à  la  surface  de  la  membrane  muqueuse 
vésicale  et  viennent  faire  saillie  entre  les  lèvres  de  la 
fistule.  Il  faut  bien  savoir  distinguer  cette  altération 
de  la  hernie  que  fréquemment  la  vessie  forme  au  Ira- 
vers  de  l'ouverture  accidentelle.  La  hernie  delà  vessie 
forme  tantôt  une  petite  tumeur  qui  bouche  l'ouver- 
ture, et  tantôt  elle  forme  une  tumeur  considérable. 

Cette  hernie  se  réduit  avec  facilité  soit  en  repous- 
sant la  portion  herniée  avec  les  doigts ,  une  sonde  ou 
tout  autre  instrument  rond.  On  peut  encore  la  réduire 
en  introduisant  une  sonde  de  femme  par  l'urèlhre. 
Ce  dernier  moyen  est  d'ailleurs  excellent  pour  lever 
tous  les  doutes  et  surtout  pour  savoir  s'il  y  a  ou  non 
adhérence  de  la  partie  supérieure  de  la  vessie  avec 
son  bas- fond. 

La  muqueuse  vésicale  se  gonfle  quelquefois  au  point 
de  s'avancer  vers  la  fistule  qu'elle  semble  alors  bou- 
cher. 

Il  est  important  de  distinguer  ce  boursouflement 
de  la  muqueuse,  des  végétations  proprement  dites  : 
on  doit  faire  l'excision  des  végétations;  tandis  qu'il 
suflit  d'ébarber  la  membrane  muqueuse  qui  forme 
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un  bourrelet  à  ]a  manière  de  la  conjonctive  autour  de 
la  cornée  dans  les  ophthalmies* 

Voici,  pour  compléter  ce  qui  a  rapport  à  l'anato- 
mie  pathologique,  la  relation  détaillée  d'une  dissec-. 
tion  curieuse  que  j'ai  faite  : 

81*  Observation.  —  La  nommée  Mar....  (Marie- 
Madeleine),  âgée  de  37  ans,  demeurant  rue  Gha- 
ronne,  7i,  entra  à  rtiôpital  Saint-I^uis,  le  24  jan- 
vier i835,  et  succomba  le  24  avril  de  la  même  année. 

Depuis  dix  huit  mois,  elle  portait  une  fistule 
vésicovaginale«  Elle  nous  dit  que  le  huitième  jour 
elle  se  leva,  et  que  c'est  alors  que  les  urines  commen- 
cèrent à  couler  par  le  vagin.  Pendant  son  séjour  à 
l'hôpital,  un  dévoiemcnt  opiniâtre  survint ,  ses  forces 
s'épuisèrent,  et  elle  succomba. 

Ayant  plus  particulièrement  dirigé  mes  recherches 
sur  la  cavité  abdominale,  je  trouvai  les  altérations  que 
je  vais  exposer  :  l'extrémité  libre  du  grand  épiploon 
adhérait  à  la  face  postérieure  et  au  bas-fond  de  la 
vessie.  La  face  libre  de  l' épiploon  était  rougeâtre  et 
granulée.  Le  péritoine  qui  se  porte  de  la  face  posté- 
rieure de  la  vessie  à  l'utérus  était  injecté ,  friable , 
épaissi  et  granuleux  là  où  existaient  des  adhérences; 
lâchement  uni  à  la  vessie,  il  présentait  dans  ce  point 
une  certaine  quantité  de  graisse  et  des  granulations 
blanchâtres,  opaques,  de  la  grosseur  d'un  grain  de 
millet,  évidemment  dues  à  un  dépôt  de  lymphe. 

Le  péritoine  décollé ,  j'aperçus  une  grande  vascu- 
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Inrisalion  à  la  jonction  du  corps  et  du  coi  de  l'utérus; 
les  veines  avaient  doublé  de  volume. 

Incisée  postérieurement,  la  vessie  avait  3  lignes  et 
demie  d'épaisseur,  et  les  fibres  musoulaires,  très  appa* 
rentes,  étaient  plus  friables  que  dans  Tétat  normal. 
La  muqueuse,  plus  molle,  se  trouvait  parsemée  d'une 
multitude  de  petites  plaques  vasculaires  d'une  cou- 
leur rouge-cerise  et  rouge-brun  :  le  lavage  nous  mon- 
tra le  sang  combiné  avec  la  muqueuse  j  les  veines  qui 
la  sillonnaient  lui  donnaient  une  apparence  marbrée. 
La  capacité  de  la  vessie  avait  diminué,  et  des  petites 
cavités  dans  lesquelles  on  trouvait  un  pus  lié  et  blanc 
se  voyaient  à  sa  surface.  Il  fut  facile  de  rendre  à  la 
vessie  le  premier  degré  de  sa  dilatation  naturelle,  par  la 
distension  de  l'insufflation.  Le  col  était  entouré  de 
toutes  parts  par  des  plexus  veineux,  et  Turéthre  était 
rétréci  à  son  extrémité  antérieure. 

L'ouverture  accidentelle  (fistule  vésico- vaginale) 
était  arrondie  et  présentait  10  à  il  lignes  de  dia- 
mètre et  sa  circonférence  est  représentée  par  un  an- 
neau dense,  fibreux,  blanchâtre,  recouvert  d'une 
membrane  organisée  qui  se  continuait  avec  les  mu- 
queuses vaginale  et  vésicale. 

Le  vagin,  le  col  de  l'utérus  étaient  rougeâtres,  in- 
jectés, et  la  membrane  muqueuse  de  la  matrice  plus 
épaisse  qu'habituellement,  offrait  de  petites  ulcéra- 
tions vasculaires  à  l'intérieur.  Ce  dernier  organe  con- 
tenait dans  sa  cavité  des  fausses  membranes  nouvel- 
lement déposées.  Coupé  par  tranches,  le  corps  laissait 
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éeouler  à  chaque  section  beaucoup  de  sang  veineux, 
et  après  l'avoir  fait  macérer  pendant  quelques  jours, 
j'ai  pu  enlever  des  lambeaux  de  la  muqueuse. 

Ce  fait  prouve  Tinfluence  fâcheuse  du  contact  de 
Furine  sur  la  muqueuse  utérine. 

SIX.—  ÉHologie det fiituUs  véttoo- vaginaUt. 

Pour  comprendre  les  difficultés  inhérentes  au  sujet 
que  je  traite^  il  faut  connaître  l'origine  des  fistules. 
Les  causes  sont  de  diverses  natures,  et  c'est  de  là  que 
dépend  leur  gravité  plus  ou  moins  grande.  Tantôt 
elles  sont  produites  par  l'introduction  dans  le  vagin 
d'un  corps  tranchant,  piquant  ou  contondant,  par 
le  crochet  qui  déchire,  le  forceps  qui  pince  la  paroi 
supérieure  du  conduit  dans  les  manœuvres  d'un 
accouchement  laborieux  ;  par  le  bistouri  dont  le  tran- 
chant égaré  va  léser  le  vagin  pendant  l'extirpation  du 
col  de  la  matrice,  ou  pendant  l'opération  de  la  taille 
vaginale.  Toutes  ces  fistules  sont  à  bords  lisses  et 
nets ,  offrant  en  général  les  conditions  d'une  pkîe 
récente  sans  complications;  elles  constituent  un 
groupe  tout'à-fait  isolé ,  et  les  auteurs  entendent 
rarement  s'occuper  de  ce  groupe  quand  ils  parlent 
de  la  gravité  et  de  Tincurabilité  des  fistules  vésico- 
vaginales.  Nous  verrons  cependant  que  les  fistules  de 
cette  nature  peuvent  être  aussi  graves  que  les  autres. 
Les  fistules  vésico-vaginales  dont  nous  avons  le  plus 
souvent  l'occasion  de  nous  occuper, 'résultent  de 
causes  plus  sérieuses  :  ainsi  des  ulcérations  de  nature 
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diverse  ayant  pris  naissnncc  soit  dans  le  vagin,  soit 
dans  la  vessie  (ulcères  syphilitiques,  ulcères  produits 
par  le  séjour  d*un  pessaîre,  etc.);  les  cancers  utérins 
qui  s'avancent,  rongeni  ol  perforent  la  paroi,  déter- 
minent aussi  fréquemment  cette  maladie  ;  mais ,  de 
même  les  lésions  produites  par  des  calculs,  par  des 
abcès  avec  décollemcrl,  sont  aussi  une  cause  de  fis- 
tule. Enfin  la  cause  la  plus  constante,  et  colle  qui 
donne  le  plus  habituellement  lit^u  aux  plus  grands 
désordres,  a  sa  source  dans  les  gangrènes  produites 
par  la  pression  de  la  tête  d'un  eniant  demeuré  long- 
temps au  passage.  Des  escharres  alors  plus  ou  moins 
larges  donnent  toujours  lieu  à  des  perforations,  à 
des  pertes  de  substance  irrégulières,  longitudinales, 
transver^rales.  On  en  a  vu  occuper  toute  Télendue  de 
la  paroi  supérieure  du  vagin, détruire  Turèthre,  et  ne 
plus  laisser  qu'un  vaste  cloaque  dans  lequel  sont  in- 
cessamment veisees  les  urines. 

Avant  de  quitter  ce  sujet,  il  ne  sera  pas  sans  avan- 
tage d'indiquer  brièvement  le  mécanisme  de  la  pro- 
duction de  ces  fistulas. 

Ce  que  je  vais  dire  ne  s'applique  pas  aux  fistules 
vésico^vaginales  qu'on  peut  nommer  embryonnaires 
et  dont jai  déjà  montré  le  mode  de  développement; 
et  il  me  suffît  de  rappeler  ici  qu'il  n'y  a  aucun  rap- 
port quant  au  mode  de  formation  entre  ces  fistules 
et  celles  qui  surviennent  après  la  naissance.  Du  reste, 
celles-ci  varient  entre  elles  sous  le  rapport  de  leur 
origine  et  de  leur  formation  :  et  il  faut  d'abord  1^ 
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distinguer  en  fistules  qui  existent  avec  perte  de  sub* 
stance,  et  en  fistules  qui  n'en  offrent  pas  la  moindre 
trace. 

A  la  première  classe,  appartiennent  ces  fistules  qui 
sont  déterminées  par  les  instrnmons  et  les  corps 
étrangers  qui  agissent  du  vagin  vers  la  vessie,  ou  de 
celles-ci  vers  le  premier  organe.  Les  pessaires,  les 
épingles,  les  calculs,  les  perce-crâne,  les  os  brisés , 
les  instrumens  tranchans  portés  sur  la  cloison  (liiho- 
tomie),  les  dilatateurs  déchirent,  ulcèrent,  divisent 
la  cloison  vésico-vaginale,  le  plus  ordinairement  sans 
priKluire  de  perte  de  substance,  et  déterminent  fécou- 
lement  de  furine  accidentellement  sans  amener  de 
graves  désordres. 

A  la  seconde,  appartiennent  les  causes  qui  produi- 
sent des  pertes  de  substance  soit  en  ulcérant  la  cloison 
▼ésico*vaginale,  comme  cela  se  voit  pour  les  ulcères 
syphilitiques,  soit  en  déterminant  la  gangrène  de  ce 
même  diaphragme  dans  une  étendue  plus  ou  moins 
considérable. 

Je  vais  passer  successivement  en  revue  le  mode 
d'action  des  épingles,  des  instrumens  tranchans,  des 
pessaires,  des  perce-crâne ,  et ,  â  propos  des  listules 
avec  perte  de  substance,  je  dirai  comment  Taccou* 
chôment  les  provoque  :  j'ajouterai  deux  mots  sur  les 
ulcères  syphilitiques  considérés  comme  causes  de 
fistules  vésico-vaginales. 

io  ^înglef . 

Ces  corps  étrangers  sont  assez  fréquemment  in- 
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troduiu  dâDg  la  vessie  par  Turèthre;  et  sont  admi- 
rablement confectionnées  pour  se  fixer  dans  les  parois 
de  la  première.  Ce  n'est  pas  le  lieu  d'examiner  ici  les 
raisons  qui  portent  les  femmes  à  faire  un  pareil  ^sffge 
de  ces  instrumens,  et  il  est  inutile  aussi  de  s'inquiéter 
de  leur  véritable  nature  et  composition.  Tout  ce  que 
l'on  doit  savoir,  c'est  que  les  épingles  une  fois  arrivées 
dans  la  vessie  sont  entourées  bientôt  d'une  masse 
cristallisée  d'acide  urique;  en  sorte  qu'un  calcul  se 
forme  ayant  pour  germe  ou  noyau  une  aiguille  ou 
une  épingle. 

Les  épingles  et  les  aiguilles  sans  tètes  peuvent  tra- 
verser les  parois  de  la  vessie  et  la  cloison  vésico^agi- 
nale  sans  laisser  de  suite.  Elles  traversent  alors  l'or^ 
gane  en  écartant  les  tissus  sans  les  détruire  et  sans 
laisser  de  trajet  organisé,  condition  sans  laquelle  il 
n'y  a  pas  de  fistule  possible* 

Mais  le  plus  ordinairement  les  choses  ne  se  passent 
pas  avec  le  même  bonheur,  et  on  voit  les  épingles  à 
tète  s'arrêter  dans  la  poche  urinaire  tout  en  traversant 
les  parois  avec  la  pointe.  De  la  matière  lithique  s'ac- 
cumule autour  déciles  et  forme  des  couches  concen- 
triques qui  aggravent  encore  la  position  du  malade. 
L'épingle  alors  demeure  asses  de  temps  pour  s'en- 
tourer  d'une  membrane  pyogénique  qui  s'organise  et 
qui,  plus  tard,  permet  à  l'urine  de  s'infiltrer  dans  le 
tissu  cellulaire,  de  donner  lieu  à  des  abcès  qui  per- 
mettent à  ce  liquide  de  se  répandre  dans  le  vagin. 
C'est  là  ce  qui  constitue  la  fistule  vésico- vaginale.  Je 
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ferai  d'abord  mention  d'un  fait  transmis  k  Morand  et 
inséré  parmi  les  Mémoires  de  P Académie  des  sdenoa 
(année  1735) : 

82"*  Observaiian.  —  €  Domenica  B.^..,  fille  de  basse 
condition,  âgée  d'environ  20  ans,  couchait  ano  «ne 
autre  lille  qui  aurait  voulu  faire  avec  elle  des  foM«- 
tiens  dont  elle  était  incapable»  Elle  se  servit  d'une 
grosse  aiguille  d'os  à  tète,  de  la  longueur  d'un  doigt 
qui,  dans  une  action  particulière  entre  les  deux  corn* 
pagnes,  entra  par  l'uréthre  de  Domenica  et  tomba 
dans  la  vessie.  Peu  de  jours  après,  Dominioa  oom* 
mença  à  n'uriner  que  goutte  à  goutte  et  avec  de  très 
grandes  douleurs.  La  honte  de  déclarer  son  aventure 
lui  fit  cacher  son  mal  pendant  cinq  mots,  mais  enfin, 
maigrissant  et  ayant  de  la  fièvre,  elle  eut  recourt  à 
un  chirurgien  qui,  ayant  introduit  le  doigt  dans  le 
vagin  et  ayant  senti  une  dureté,  découvrit  avec  un 
instrument  un  bout  de  l'aiguille,  emporta  les  ma- 
Uères  pierreuses  qui  étaient  à  Tentour,  et  crut  avoir 
fait  une  belle  opération.  Mais  la  malade  continuant 
d'être  dans  le  même  état  et  n'ayant  eu  par  cette  ma- 
noauvre  aucun  soulagement,  M.  Zampollo  fut  appelé. 
Il  introduisit  la  sonde  dans  la  vessie  qui  était  déchirée 
et  ulcérée  du  côté  du  vagin,  et  il  sentit  un  corps  dur; 
pour  soulager  les  vives  douleurs,  il  fit  prendre  à  la 
malade  beaucoup  d'huile  d'olive >  et  quelques  jours 
après,  la  pierre  qui  s'était  formée  autour  de  Faiguille 
parut  à  l'orifice  du  vagin  par  le  trou  fait  à  la  vesiîe, 
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et  on  la  tira  avec  la  main  sans  Taide  d*aucun  instru- 
ment. 

«  La  fille  ne  souffre  plus,  elle  marche  et  travaille, 
mais  elle  a  une  incontinence  d'urine  et  de  temps  en 
temps  de  légères  inflamniatîons  dans  les  parties.  • 

Ce  fait  est  remarquable  en  ce  que  le  corps  étranger 
est  resté  en  place  pendant  plusieurs  mois,  et  que  son 
extraction  a  été  suivie  d'une  incontinence  d'uiine, 
résultat  du  passage  de  ce  liquide  dans  le  vagin  par 
l'ouverture  accidentelle. 

Il  est  fait  mention  dans  1^  science  d'une  fistule  vé- 
sico^vaginale  produite  de  la  même  manière.  Ce  fait 
est  cité  comme  étant  rapporté  dans  l'ouvrage  de  Mor- 
gagniy  où,  malgré  mes  recherches,  il  m'a  été  impos- 
.sible  de  le  retrouver.  Morgagni  parle,  il  est  vrai,  d'une 
fi«tule  Urinaire  hypogastrique  déterminée  par  la  pré- 
sence d'une  aiguille  recouverte  de  matière  lithique. 
Il  parle  encore  d'une  épingle  implantéedans  la  cloison 
vésico-vaginale,  entoitrl^'du  même  produit  urinaire; 
maii  dans  ce  cas  la  fistule  n'existe  pas ,  et  le  corps 
étfanger  propre  à  la  produire  s'est  seulement  trouvé 
enfoncé  dans  le  diaphragme  vésico  -  vaginal.  Cette 
observation  offre,  du  reste,  assez  d'intérêt  pour  que 
je  la  rapporte  ici  : 

83^  Observation.  * —  «  Une  aiguille  de  tête  en  os 
avait  été  entraînée  dans  la  vessie  d'une  jeune  fille  de 
la  campagne,  et,  bien  qu'elle  causât  des  douleurs  et 
beaucoup  d'incommodités,  la  jeune  fille  ne  fit  cepen- 
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dant  point  Taveu  du  fait  avant  qu'un  calcul  ne  se  fût 
formé  sur  Taiguille,  et  qu  elle  n'éprouvât  des  tour- 
mens  intolérables.  Examinée  enOn  alors,  on  trouva  la 
pointe  de  Taiguille  qui  proéminail  dans  la  cavité  du 
vagin,  près  de  la  partie  inférieure  duquel  l'urèthre 
était  perforé.  Mariain  pensa  que  si  l'urèthre  était 
légèrement  incisé  en  long,  cette  pointe  pourrait  être 
ramenée  dans  ce  canal,  et  que  de  cette  manière  l'ai- 
guille et  le  calcul  se  trouvant  placés  en  droite  ligne, 
on  pourrait  voir  s'il  ne  serait  pas  possible,  en  écail- 
lant peu-à-peu  et  adroitement  la  pierre  qui  peut-être 
était  fragile,  de  la  réduire  à  une  ténuité  telle  qu'on 
put  la  retirer  avec  l'aiguille.  La  résistance  d'autres 
médecins  lit  qu'on  abandonna  cette  malheureuse  fille 
à  son  sort  sans  rien  tenter.  Le  calcul  et  les  douleurs 
augmentaient  avec  le  temps,  et  Toridce  de  la  vessie 
étant  déjà  presque  entièrement  bouché,  il  s'écoulait 
à  peine  quelque  peu  d'urine  qui  était  fétide.  Dans  cet 
état,  des  fièvres  s'y  joignirent  aussi,  et  la  mort  ter- 
mina enfin  cette  vie  malheureuse. 

«  Examen  du  cadavre.  —  A  l'ouverture  du  ventre, 
on  trouva  du  pus  dans  sa  cavité,  et  l'on  crut  qu'il 
provenait  des  reins  qui  étaient  en  suppuration .  Il  y 
avait  dans  la  vessie  attaquée  d'un  sphacèle,  un  calcul 
qui  avait  la  forme  d'une  poire;  car  plus  il  s'éloignait 
de  la  petite  tète  et  de  la  partie  supérieure  de  l'aiguille, 
plus  il  s'amincissait.  Lorsqu'on  le  relira  de  la  vessie 
à  laquelle  il  était  adhérent  par  quelque  partie,  il  laissa 
de  petites  écailles  qui  étaient  agglutinées  à  cet  en- 

u,  112 
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droit.  El  cependant  on  |e  plaça  alors  sur  une  balance 
avec  Taiguille,  et  il  pesa  i8  deniers  ;  m^is  lorsque 
epsiiiteon  m'écrivit  qeei,  il  n'en  pesait  que  14*  » 

li^s  p^^aires  ^n  détruisant  1^  paroi  vésico-vaginale 
peuvent  laisser  après  leur  extraction  une  nouvelle 
vpie  que  traverser^  Tprine.  Ces  fistules  ainsi  produites 
peuvent  gqépir  en  peu  (\^  temps  :  Dupuytren,  Bres- 
chet,  et  M.  ^ules  Cloqwt  ont  été  à  iq^me  d'observer 
de  ces  terminaisons  heureuses. 

I^  pessaire^  par  le^r  présence  agissent  d'abord 
en  irritant  Ici  vagin,  puis  prodHi^nt  son  ramollisser 
p^ept  en  pépélrant  d^^ns  la  vessie  seulement  ou  dans 
le  reptum  en  même  temps.  I/urine  et  les  matières 
fécales  ^  mêlent  ^Iqrs  ensemble  dans  le  même  lieu, 
^bioluipenl  cqmme  cel^  a  lieu  à  l'état  normal  chez 
certaips  animaux,  le^  oiseaux.  C'est  là  up  véritable 
çlqaque  9ccidentel ,  et  si  I'qp  voit  cet  ét^t  n'être  que 
temporaire,  cela  tient  à  ce  qp'il  n'existe  pas  de  perte 
de  substance  ^t  à  ce  que  les  boiirgeOP^  sq  réunissent 
()e  pi^nièrerà  établir  }a  continuité  régulière  entre  ces 
diverses  partie^, 

^u  re^te,  une  fistule  incurable  pppt  se  foriper  après 
le?  dégôts  produits  par  1^  présepçe  du  pessaire. 

30  Bîstoim. 

Les  opérations  faites  sur  la  cloison  yé$ico-vaginale 
avec  le  bistouri  ou  le  lithotôme  laissep^  fréquemmept 
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à  leur  suite,  quoi  qu'on  ait  dit  le  comraip6«  «ub«i#tar 
uqe  nouvelle  voie  pour  )e  pawige  de  Turioe. 

Le  bisiouri  et  le  litholôme  ne  produîiânl  Mpeftt 
dant  pas  de  perte  de  substance  ^  et  malgré  cela  un 
nouveau  trajet  s'organise,  en  sorte  qu*il  n'est  plus 
permis  au  liquide  urinaire  de  suivre  la  route  normale* 
Cet  écoulement  incessant  de  l'urine  est  ainsi  la  seul^ 
cause  qui  s'oppose  à  la  réunion  de  la  plaie,  j^ui^qu^ 
ses  lèvres  béantes  n'offre  entre  elles  qu'un  fi^tible 
écarlement. 

Je  sais  bien  que  quelques  auteurs  ont  prétendu 
que  la  taille  vaginale  n'exposait  pas  à  un  accident 
aussi  redoutable  ;  mais  en  s'en  rapportant  à  l'expé- 
rience, on  voit  que  cette  assertion  n'est  pas  faite  pour 
rassurer. 

M.  Glémot,  chirurgien  distingué  de  Rochefort, 
grand  fauteur  de  cette  opinion,  a  vu  sur  trois  malades 
opérées  par  la  taille  vaginale,  une  femme  être  affectée 
de  fistule  et  guérir.  C'est  là  un  beau  résultat,  mais 
les  autres  chirurgiens  n'ont  pas  été  aussi  heureux  : 
c'est  ainsi,  par  exemple,  que  trois  femmes  chez  les- 
quelles un  calcul  a  été  extrait  par  M.  Flaubert,  de  la 
même  manière,  ont  toutes  conservé  une  fistule  vésico* 
vaginale.  Un  spirituel  chirurgien,  M.  Rigal  deGaillac, 
n'a  pas  été  plus  heureux  sur  une  femme  qui  avait 
subi  la  cystotomie  vaginale. 

4°  SyphîUf ,  caneer  fit  |Mfoi|«liei|Mn|. 

La  syphilis,  le  cancer  et  Taccouchement  $ont  les 

22. 
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causes  prodoctrices  des  fistules  vésico-vaginales  les 
plus  graves  ;  et  elles  agissent  en  produisant  une  perte 
de  substance. 

A.  Vleèret  ffjphiKtîq«c«« 

Hunter  (*),  Ploucquet  (*),  Breschet  ('),  ont  cité 
des  exemples  de  fistules  vésico-vaginales  produites  par 
des  ulcères  syphilitiques  qui  avaient  ulcéré  la  cloison 
du  vagin  vers  la  vessie. 

Ordinairement  les  ulcères  syphilitiques  débutent 
par  le  vagin,  et  de  couche  en  couche  parviennent  à 
la  vessie,  qui  se  perfore,  si  les  moyens  propres  à  en 
arrêter  les  progrès  ne  viennent  y  mettre  un  terme. 
Souvent  j'ai  vu  les  ulcères  syphilitiques  attaquer 
furèthre  et  plus  rarement  le  vagin. 

B.  Cancer. 

Les  ulcères  cancéreux  débutent  bien  rarement  par 
la  cloison  vésico-vaginale  (j'en  ai  vu  cependant  deux 
exemples),  et  presque  toujours  ils  se  communiquent 
du  col  aux  parois  du  conduit  vaginal  et  à  la  vessie. 
C'est  le  dernier  degré  de  celte  cruelle  maladie,  et  on 
comprend  qu'alors  les  consolations  et  le  traitement 
palliatif  peuvent  seuls  convenir.  La  fistule  est  pour 
toujours  incurable. 

C.  AMOQohcaieot. 

Pour  comprendre  le  mode  de  production  de  ces 

(  *  )  Traité  de  la  9yfhilis,  trad.  par  G.  Richelot,  avec  des  addilions, 
par  Ph.  Ricord.  Paris,  4S45,  in-So. 
(')  lÀHeratura  medica. 
(*)  Dictionnaire  de  médecine ^  t.  ix,  p.  447. 
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fistules,  il  faut  connaître  la  manière  dont  l'enfant  qui 
traverse  les  voies  géni laies  agit  sur  les  parois  de  4a 
vessie  et  du  vagin  qu'il  tend  à  comprimer  avec  plus 
ou  moins  de  violence. 

Les  pieds,  la  tète,  le  bras,  le  siège  de  l'enlant,  en 
agissant  sur  les  parois  de  la  cloison  vésico-vaginale 
par  une  compression  prolongée,  en  déterminent  la 
gangrène  dans  une  étendue  plus  ou  moins  considé- 
rable. 

M.  Lallemand  rapporte  que  cinq  malades  ont  été 
affectées  de  fistule  vésico- vaginale  après  l'accoache- 
ment,  les  pieds  s'étant  présentés  les  premiers  :  <c  Chez 
deux  femmes,  dit  M.  Lallemand,  l'accoucbement  eut 
lieu  par  les  pieds,  comme  chez  Madame  M***  et  chez 
deux  malades  de  Metz  et  de  Paris,  qui  m'ont  consulté 
dernièrement.  La  facilité  avec  laquelle  le  menton 
arc -boute  contre  le  détroit  supérieur  du  bassia 
explique  assez  la  fréquence  des  accidens  survenus 
par  ce  mode  d'accouchement.  Il  suffit  d'abaisser  la 
mâchoire  inférieure  pour  faire  cesser  l'enclavement 
de  la  tête.  11  serait  bien  important  que,  dans  les  cours 
et  dans  les  ouvrages  d'accouchement,  on  insistât  da- 
vantage sur  les  dangers  qui  en  résultent  et  sur  la 
nécessité  d'y  remédier  promptement.  » 

J'ai  vu  des  fistules  qui  avaient  succédé  â  des  accou- 
chemens  par  les  pieds,  par  la  tète  et  chez  une  femme^ 
après  une  version  faite  pour  extraire  l'enfant  dont  un 
des  bras  s'était  d'abord  présenté. 

Comment  les  pieds ,  le  bras  et  la  tète  agissenUls 
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pour  produire  les  fistules  vésico-* vaginales?  Cette 
grande  question  demande  à  être  éclaircie  ;  car  elle 
conduit  à  expliquer  le  mode  d* action  de  Teûfant  Sli^ 
les  parois  du  vagin  et  de  la  vessie.  Je  6rois  que  très 
souvent  sans  réflexion  on  s'en  laisse  imposer  paf  les 
apparences.  Là  science  réclame  autre  chose  que  des 
ftiis  bruts. 

Qdtttîd  oti  dit  que  la  gatigrérie  et  une  fistule  vésico-^ 
vaginale  ont  succédé  à  un  accouchement  par  les  pieds 
ou  le  bras,  cela  ne  Veut  pas  dire  que  le^  membres  ont 
produit  ce  désordre.  Je  sUis  peu  porté  à  croire  qu'un 
pied,  qu'une  main  puissent  produire  sur  les  parois 
du  vagin  *une  compi'ession  fâcheuse.  Il  tue  setabfe 
qu'il  faut  accuser  d'un  pareil  accident  un  autre 
agent.  C'est  certainement  à  l'action  des  instruoiens 
dont  on  se  sert  pour  terminer  l'accouchement  ou  à  la 
pressiod  que  le  menton  ou  un  des  points  de  la  tète 
(fterce  sur  le  tagin  qu'il  feut  rappoi'ter  cet  acci- 
dent. 

Là  tètë  presque  toujotfrs  est  cause  de  gangrène  et 
dé  flèlofe;  mais  la  pression  de  la  iéte  de  l'enfant, 
éxeréée  eontf e  te  doison  tésico-taginale,  né  désorga- 
nise pasf  celte-d  dâhs  tous  les  cas  dvec  auiant  de  rapi- 
dité; elle  agit  d'ailleurs  difTérettiment  suivant  que  la 
toMto  «rt  vidé  du  pleine,  qu'elle  renferme  ou  non  des 
^ofp*  étrkA^erS,  et  c'est  pour  ces  raisons  que  j'insiste 
•Hr  l«  prdddetidn  deceé  fistules  qui  résultent  de  l'ad- 
couchement.  On  a  pensé  qUé  des  calculs  contenus 
dtfti  cette  poche  pouvaient  déchirer  la  cloison  au 
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moment  de  ^accouchement,  et  c*es(  pour  éditer  cet 
accident  que  SIein  pratiqua  sdr  une  femme  enceinte 
l'opération  de  la  taille. 

La  compression  soutenue  de  la  cloison  vésico-Vagi- 
nale  pendant  le  travail  de  l'accouchement  est  une 
cause  très  fréquente  de  fistule  vésico-vaginale;  elle  a 
lieu  lorsque  lehassin  est  mal  conformé,  que  la  tète 
très  volumineuse  est  arc-boulée  contre  le  pubis,  ou 
lorsque  des  tumeurs  développées  dans  Tintérieur  du 
vagin  tendent  à  prolonger  son  séjour  dans  la  cavité 
pelvienne.  J'ai  déjà  rapporté  l'observation  si  curieuse 
de  i.'tu  t^etit,  dans  laquelle  on  a  vu  que  le  vagin  était 
obturé  par  une  poche  comparée  à  un  nid  de  colombe, 
et  qui  recevait  le  produit  des  règles:  l'accouchement 
fut  tellement  prolongé  par  cette  tumeur,  que  la 
vessie,  le  vagin  et  la  poche  tombèrent  en  gaflgrène. 

Les  effets  de  la  compression  par  la  lèle  de  l'enfant 
se  remarquent  tantôt  sur  le  col  de  la  vessie  ou  à  un 
pouce  en  arriére  de  cet  organe,  et  tantôt  sur  te  col  et 
toute  la  paroi  inférieure  du  réservoir  urinaîre  au 
niveau  du  museau  de  tanche.  La  tète  frappe  de  mort 
la  partie  qu^elle  comprime  en  empêchant  l'abord  du 
sang  artériel  et  en  s'oppo^ant  au  retour  du  sang  vei- 
neux. Voici  ce  qui  se  passe  alors  :  en  se  précipitant 
dans  Texcavation  du  bassin,  la  boite  crânienne  plisse 
la  paroi  antérieure  du  vagin,  pousse  là  vessie  au-de- 
vant d'elle,  et  le  même  dégât  frappe  les  deux  organes 
à-la-fois;  mais  à  des  degrés  différons. 

Un  temps  fort  co  ,ri  peut  sulQre  pour  la  production  ' 
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de  la  gangn^ne;  d'autres  fois,  au  contraire,  celle-ci 
est  lente  à  se  développer.  Peut-on  attribuer  cette 
diiïérence  à  Tintensité  de  la  pression  ?  Sans  aucun 
doute,  il  faut  tenir  compte  de  la  continuité  des  con- 
tractions utérines.  Ainsi  la  pression  de  la  tète  est 
continue,  et  si  les  contractions  utérines  la  maintien- 
nent dans  la  même  position,  la  mortification  arrive 
plus  vile,  toutes  choses  étant  égales,  que  lorsque  les 
mêmes  contractions  se  succédant  avec  moins  de  ra- 
pidité permettent  à  la  tète  de  ne  comprimer  la  cloison 
que  par  intervalles.  Voilà  pourquoi  Tescharre  se  forme 
promptcment  chez  certaines  femmes  et  lentement 
chez  d'autres. 

S  X.  —  Symptâme$  des  fistule»  vésico-vaginales. 

La  région  où  se  présentent  les  fistules  vésico-vagi- 
nales  fait  beaucoup  varier  leur  symplomntologie.  11 
faut  même  dire  qu'aucune  autre  fistule  n'offre  autant 
de  variété  sous  le  rapport  de  la  forme,  de  l'éten- 
due, etc. 

Pour  donner  un  tableau  symptomatologique  com- 
plet des  fistules  vésico-vaginales,  il  ne  faut  pas  seule- 
meni  faire  connaître  les  phénomènes  qui  ont  lieu 
lorsque  l'urine  inonde  le  vagin  et  les  parties  géni- 
tales en  sortant  par  une  voie  contre-nature;  mais 
encore  ceux  qui  précédent  cet  écoulement. 

La  symplomatologie  est  différente  aussi  suivant 
que  la  fistule  est  produite  par  un  instrument  qui  di- 
vise ou  déchire  la  cloison  vésico-vaginale,  ou  suivant 
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que  la  cause  vulnérante  agit  en  contondant  et  gangre- 
nant les  parties  qu'elle  touche.  Un  mot  sur  Torigine 
et  le  début  de  ces  fistules. 

Il  existe  deux  modes  d'apparîrion  de  ces  ûstules  ; 
dans  TuB,  les  urines  s'écoulent  immédiatement  après 
l'action  de  la  cause  qui  les  produit;  dans  le  second, 
elles  ne  s'écoulent  par  le  vagin  qu'à  la  chute  des 
escharres. 

Les  fistules  sont-elles  produites  par  des  instrumens 
perforans,  tranchans,  etc.,  Turine  tombe  immédiate- 
ment dans  le  vagin,  du  sang  se  mêle  à  elle  et  il  se  dé- 
clare des  cuissons,  des  chaleurs  incommodes  dans  le 
vagin  et  à  la  vulve.  La  fistule  n'est  cependant  pas 
encore  établie,  à  proprement  parler;  car  Touverture 
manque  d'organisation. 

Un  corps  contondant,  la  tète  de  l'enfant  pressent-ils 
la  cloison  vésico-vnginale  avec  violence,  la  vitalité  s'y 
éteint,  la  gangrène  s'y  établit;  mais  l'urine  ae  s'écoule 
pas  encore  par  le  vagin.  Toutefois,  comme  ces  parties 
ont  perdu  leur  ressort,  furine  s'amasse  dans  la  vessie, 
détermine  une  rétention,  et  d'autres  fois  elle  s'écoule 
involontairement  par  furèthre  en  traversant  le  col  de 
la  vessie  qui  a  perdu  sa  faculté  contractile.  Il  y  a 
alors  incontinence.  C'est  ce  qu'on  observe  à  la  suite 
des  accouchemens  laborieux  qui  n'ont  pas  produit  la 
gangrène. 

Dans  ces  cas,  on  voit  les  femmes  rester  sans  in- 
quiétude sur  la  rétention  comme  sur  Tincontinence 
d'urine  jusqu'à  ce  que  la  scène  change  et  que  l'urine 
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passe  par  le  vagin.  L'époque  où  ce  passage  se  fait  n'a 
rien  (te  fixe;  ce  n*est  que  deux,  quatre,  huit  jours 
après  raccouchement  et  quelquefois  même  tin  mois 
(  J.-L.  Petit).  Chez  une  malade,  Turine  commença  à 
couler  par  le  vagin  le  dix-huiliéme  jour,  et  fescharre 
fut  trouvée  à  l'entrée  de  la  vulve  le  vingt-deuxième, 
tlus  tard  ,  l'observation  sera  rapportée.  L'urine 
pénètre  dans  le  vagin  tantôt  en  nappe  et  tantôt  sous 
forme  de  jet  compact.  Dans  ce  dernier  cas,  Tes- 
charre  s'eàt  détachée  en  totalité  et  à -la -fois,  et 
dans  lé  premier  elle  s'est  détruite  partiellement,  d'où 
là  sortie  d'drtfe  petite  quantité  de  liquide  par  rtlo- 
mens  jusqu'à  ce  que  fescharre  soit  tout-à-faît  dé- 
tachée. 

Ainsi  donc,  à  la  suite  d'un  accouchement  labo- 
rieux, la  cloison  ayant  été  privée  de  vie,  perd  son 
élasticité  vitale  et  cessé  de  réagir  sur  là  vessie.  Puis, 
une  réaction  inflammatoire  s'établit;  à  là  paralysie 
Succèdent  Tihâammation  et  l'engorgemeht.  Jusque-là 
il  y  avait  absence  de  douleur  dans  les  points  gangre- 
nés; mais  il  survient  alors  des  accidens  plus  ou  moins 
sérieux,  et  oh  est  obligé ^  après  avoir  eu  recours  au 
cathétérismé  pour  vider  la  vessie,  de  recourir  à  une 
méthode  antiphlogistique  énergique  jusqu'à  la  sépa- 
ration de  l'escharre. 

L'escharre  a  une  étendue  variable;  elle  peut  occu- 
per depuis  quelques  millimètres  d*éiendue  jusqu'à 
plusieurs  pouces  et  même  s'étendre  à  toute  la  cloison 
clu  vagin.  Elle  peut  intéresser  une  plus  grande  surface 
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du  vagin  que  de  la  vessie;  mais  en  général  la  gan- 
grène envahit  une  étendue  égale  de  Tune  et  de  l'autre 
de  ces  parties. 

J.-L.  Petit,  Chopart,  M.  Lallemand  (de  Mohtpellîér) 
ont  cité  dès  faits  qui  montrent  quels  ravages  t)eut 
fkive  la  gangrène,  et  mol  même  j*en  al  observé  déjà 
un  assez  grand  nombre.  J'ai  vu  par  exeftople  Turéthre, 
Id  cloison  détruite  datis  toute  sa  longueur  jusqu'au 
col  de  l'utérus.  Tai  vu  égaletnent  plusieurs  fistules 
vésico-vaginale  avec  destruction  complète  de  Turéthre 
et  de  la  cloison.  J'ai  rencontré  en  un  sur  une  jeune 
femme  le  vagin  transformé  en  un  cloaque  qui  rece- 
vait les  urines  et  les  matières  fécales. 

Au  reste,  une  fois  que  le  trajet  parcouru  par  l'urine 
est  bien  organisé,  que  la  fistule  soit  petite  ou  grande, 
qu'elle  soit  réduite  ad  diamètre  d'une  soie  de  san- 
glier^  le  liquide  continuant  à  s'écouler  dans  le  vagin, 
les  accidens  sont  à-peu-près  les  mêmes  jusqu'à  ce 
qu*on  ait  obtenu  l'occlusion  de  la  fistule. 

Voici  maintenant  les  symptômes  des  fistules  vésico- 
Vaginales  au  moment  où  celle  infirmité  est  déclarée  et 
permanente. 

Et  d*abord  la  vessie  ne  peut  plus  remplir  f olfîcè 
de  l^éservoir,  parce  que  l'Urine  sort  par  intervalles 
OU  d'une  manière  incessante  par  l'ouverture  acciden- 
telle. A  mesure  que  l'urine  est  vefsée  dans  la  poche 
nrinaire,  elle  6e  fépand  sur  le  bas-fond  de  la  paroi 
vésicale  et  gagne  de  suite  le  vagin,  à  moins  qu'un 
obstacle  particulier  ne  s'y  oppose,  lien  est,  en  effet,  de 
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Turinë  comme  de  Teau,  et,  quoique  plus  dense,  elle 
s'insinue  avec  une  extrême  facilité  par  les  ouvertures 
les  plus  petites.  D'ailleurs  la  dépression  en  infundi-- 
bulum  qui  ne  tarde  pas  à  entourer  la  fistule,  faisant 
du  point  où  siège  celle-ci  la  partie  la  plm  déclive» 
attire  encore  davantage  l'urine  vers  le  conduit  vulvo- 
utérin.  Une  goutte  arrivant  dans  la  vessie,  coule 
aussitôt  vers  Vinfundibulum  et  en  attire  une  se- 
conde. Il  ne  peut  y  avoir  accumulation  du  liquide 
dans  la  vessie  que  lorsqu'il  y  a  un  obstacle  à  son 
passage. 

H  n'est  pas  vrai,  comme  on  l'a  prétendu,  que  l'in- 
termittence ou  la  continuité  dans  l'écoulement  de 
l'urine  par  la  fistule  dépende  tout-à  fait  du  siège  de 
celle-ci  :  la  difiTérence  dont  il  s'agit  dépend  le  plus 
souvent  de  la  position  de  la  malade  et  de  la  forme  de  la 
fistule.  On  lit  dans  quelques  auteurs  que  lorsque  la 
fistule  est  située  derrière  les  uretères,  les  malades 
peuvent  conserver  l'urine  pendant  quelque  temps 
quand  elles  sont  debout,  et  la  perdent  continuelle- 
ment lorsqu'elles  sont  couchées.  C'est  encore  là  une 
assertion  spéculative,  car  les  malades  qui  ont  de  pa- 
reilles  fistules  perdent  continuellement  leurs  urines 
étant  debout  comme  lorsqu'elles  sont  dans  le  décu- 
bitus dorsal.  C'est  seulement  dans  de  certaines  posi* 
tions  où  l'utérus  et  la  vessie  se  trouvent  pressés  l'un 
contre  l'autre  comme  dans  la  situation  assise  et  pen- 
chée, que  les  urines  sont  retenues  dans  la  vessie  dont 
l'ouverture  accidentelle  est  momentanément  fermée. 
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C'est  encore  une  erreur  de  dire  que  les  malades 
perdent  continuellement  leurs  urines  lorsque  la  fis- 
tule est  située  ù  la  partie  antérieure  de  la  cloison 
Tésico-vaginale,  car  j'ai  vu  des  malades  qui  les  rete- 
naient dans  la  position  couchée  et  qui  les  perdaient 
•  toujours  dans  Tattitude  verticale.  La  fistule,  dansées 
cas,  a  la  forme  valvulaire;  dans  les  cas  où  l'ouverture 
anormale  est  un  simple  trou,  Turine  est  incessam- 
ment versée  dans  le  vagin,  à  moins  que  la  vessie  ne 
vienne  fermer  l'ouverture  fistuieuse  en  faisant  hernie, 
ainsi  que  je  l'ai  encore  observé.  Alors,  l'écoule- 
ment n'est  pas  incessant,  puisqu'une  obturation 
momentanée  de  la  fistule  produite  par  la  pression  des 
viscères  ou  le  rapprochement  des  lèvres  de  l'ouver- 
ture, peut  s'y  opposer. 

Il  est  une  espèce  de  fistule  dans  laquelle  on  ne 
trouve  jamais  d'intermittence  dans  l'écoulement  de 
Furine,  c'est  lorsque  la  cloison  vésico-vaginale  a  été 
détruite  dans  toute  son  étendue  et  qu'il  n'en  existe 
plus  que  des  rudimens. 

Lorsque  la  fistule  est  étroite,  Turine  sort  assez 
souvent  d'une  manière  continue,  mais  par  petit  jet 
ou  par  gouttelettes  lorsque  les  malades  marchent; 
souvent  cependant  il  y  a  intermittence,  et  cette  in- 
termittence dépend  des  causes  diverses  déjà  énumé- 
rées,  et  quelquefois  tient  a  la  nature  du  liquide  uri- 
naire  et  à  ce  qu'un  ou  plusieurs  graviers  ferment 
Touverture  incomplètement. 

Le  doigt,  introduit  dans  le  vagin  d'une  femme 
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affectée  de  fistule,  recoonatt  à  la  résistance  du  tUsu 
înodulaire  raUération  donl  il  s'agit.  Si  le  doigt  peut 
être  introduit  dans  Touverture,  il  ne  peut  plus  y  avoir 
aucun  doute  sur  ki  nature  de  la  m^ladia  ;  xaim  d'aii^ 
(res  fois  Touverture  est  si  petite  et  si  bien  oachée 
entre  les  plis  de  la  muqueuse,  qu'il  est  impossible  de 
la  reconnaîtra  autrement  que  par  le  caihélémmê  ioubU 
et  par  Te^amen  au  spéculum.  En  parlant  du  diagno^tiç^ 
j'aurai  occasion  de  revenir  sur  les  autres  symptômes 
et  sur  les  divers  moyens  à  l'aide  desquels  on  peut 
établir  positivement  l'existence  de  la  fistule, 

S  XI.  —  IHagnoitic  des  fistules  vésico^aginales. 

S'il  est  facile  de  se  méprendre  sur  la  question  4^ 
savoir  si  r(HX)ulement  des  urines  refait  par  le  vagins 
il  est  souvent,  encore  plus  malaisé  de  découvrir  le 
point  qui  leur  livre  pa$>sage.  Plusieurs  fois  j'ai  dû 
examiner  les  femmes  ^  différentes  reprises  avant  de 
reconnaître  ]0  lieu  précis  par  où  le  liquide  s* échappait* 
Fréquemment  cependant  la  seule  injection  d*eaudan^ 
la  vessie  a  pu  m'indiqi^er  le  siégci  de  la  fistule  qui  se 
trouve  toujours  au  centre  ou  dans  |e^  limites  du  tissu 
cicatriciel. 

Lorsqu'on  est  appelé  auprès  d'une  femme  qui  vient 
d'accoucher,  il  est  impossible  de  dire  à  priori  «'M  J 
a  fistule  ou  seulement  paralysie  tr^umatique  de  \^ 
vessie.  Toqt  est  subordonné  à  l'espèce  de  compression 
exercée  par  la  tète  de  l'enfant  et  au  temps  que  cette 
compresi^ipn  a  duré*  L'incontineoee  d'urine,  pendant 
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les  premiers  jours,  tout  peut  servir  à  éclairer  le  ipé- 
decin  sur  le  fâcheux  accident  qui  menace  la  mal^dei 
et  peut  aussi,  si  Ton  n'y  prend  garde,  tromper  sur 
la  nature  du  mal  et  faire  croire  à  une  perforation  vé- 
sico-vaginale  qui  n'existe  pas.  Après  un  accouche- 
ment laborieux,  le  col  de  la  ve3sie  ne  retrouve  pag  de 
suite  ses  contractions.  Il  est  même  des  femmes  qui 
toute  leur  vie  ont  conservé  de  la  difficulté  pour  retenir 
Turinequi,  dans  la  position  horizontale,  s'épanche 
dans  le  vagin  ^  mesure  qu'elle  tombe,  et  finit  par 
sortir  de  ce  copdpit  absolument  comme  s'il  existait 
upe  communication  directe  entre  lui  et  la  vessie. 
Dans  le  cas  où  la  communication  existe,  le  doigt  porté 
sur  la  cloison  vésico-vaginale,  constate  la  perte  de 
substapce  et  son  étendue  quand  elle  offre  quelques 
dimensions;  mais  si  elle  est  étroite,  une  ipjection 
colorée  réussira  mieux  à  faire  connaître  son  siège,  s$ 
direction,  etc. 

La  sonde  fera  distinguer  aisément  un  plcère  vaginal 
d'une  fistule. 

Il  reste  un  précieux  moyen  d'iPY^stigation  pour 
apprécier  la  forme,  le  siège  précis  et  l'étepdue  de 
l'ouvertpre  (istuleuse,  c'est  T inspiration  au  spéculum. 
Cet  instrument  permet  de  découvrir  une  fistule  qui 
p'aurait  pu  être  reconnue  par  le  dpigt  et  la  sonde. 
Le  professeur  El^rpi^np  découvrit  ainsi  une  fistule 
vésico-vaginale  avec  le  spéculum  trivalve ,  qui  n'avait 
pu  être  di^Mnguce  autrement. 

Ainsi  dope,  il  p'est  pas  toujours  facile  de  reconr 
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naître  une  fistule  vésico-vaginale  même  par  le  loucher 
et  riaspection  visuelle.  C'est  ce  qui  fait  qu'on  est 
obligé  de  renouveler  ses  moyens  d'investigation  et  de 
répéter  T examen  à  différentes  reprises. 

Les  signes  rationnels  ne  sufliseût  pas  pour  poser 
le  diagnostic  invariablement;  ils  sont  suffisans  tou- 
tefois pour  forcer  le  chirurgien  à  faire  de  nouvelles 
tentatives,  de  nouvelles  recherches.  11  est  bien  certain 
par  exemple  que  lorsqu'une  femme  a  accouché  labo- 
rieusement, que  lorsqu'il  y  a  un  érithème,  des  pus* 
tules  aux  grandes  lèvres  et  des  chaleurs  vaginales, 
l'urine  a  subi  des  changemens  dans  son  cours  et  dans 
son  trajet.  On  peut  ajouter  qu'il  y  a  une  forte  pré- 
somption en  faveur  de  la  fistule  vésico-vaginale,  lorS- 
qu'en  soumettant  la  malade  au  cathétérisme  à  diffé- 
rentes heures  du  jour,  on  a  toujours  trouvé  la  vessie 
vide  ;  on  peut  penser,  ou  tout  au  moins  soupçonner 
que  l'urine  filtre  au  travers  d'une  ouverture  commu- 
niquant avec  le  vagin.  Enfin,  tous  les  doutes  cessent 
quand  le  doigt  ou  une  sonde  pénètre  sans  obstacle 
dans  la  vessie.  Il  est  cependant  des  cas  dans  lesquels 
une  sonde  cannelée,  un  stylet  pénètrent  derrière  une 
valvule,  s'enfoncent  sans  obstacle  en  s'avançant  vers 
la  vessie,  et  pourtant  il  y  a  obscurité,  il  y  a  doute. 
C'est  ce  que  Ton  peut  rencontrer  lorsque  le  trajet 
organisé  est  accolé  au  col  de  l'utérus,  parce  qu'alors 
le  stylet,  en  bouchant  l'orifice  étroit,  s'oppose  à 
l'écoulement  de  l'urine,  ainsi  que  les  tiraillemens  que 
l'on  fait  subir  à  la  cloison,  tiraillemens  qui  ferment 
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momenlanément  l'ouverture  ÎDtra-vésicale  de  la  fis- 
tule. On  peut  erotre  qu'il  n'existe  qu'un  trajet  sws 
communication  avec  la  vessie.  D'ailleurs,  ne  pour- 
raît-il  pas  exister  une  communication  avec  l'intérieur 
du  col  utérin?  Pour  s'assurer  positivement  de  l'étet 
de  la  malade,  il  convient  donc  de  relâcher  la  cloison 
pour  savoir  si  l'urine  ne  franchira  pas  Touverture  en 
retirant  le  stylet  et  de  pousser  même  de  l'eau  dans  la 
vessie.  Ce  dernier  moyen  peut  échouer,  lorsque  sur- 
tout le  vagin  contient  des  instrumens  propres  à  diri- 
ger les  recherches.  Un  chirurgien  qui  ne  se  découra- 
gera pas  renouvellera  alors  son  examen  sous  une  autre 
forme  et  il  se  servira  du  double  cathétérisme,  c'est- 
à-dire  qu'il  fera  passer  par  la  fistule  son  stylet  pen- 
dant qu'il  introduira  une  sonde  de  femme  dans  la 
vessie  par  l'urèthre.  Le  bruit  des  deux  instrumens 
qui  se  rencontrent,  ou  la  commotion  que  leur  contact 
produit  dans  les  mains  qui  les  dirigent^  suffît  pour 
établir  un  diagnostic  sûr.  En  présence  de  MM.  Rayer, 
LaUemand  (de  Montpellier);  Gimelle  Blanche,  J.  Pi- 
vent,  Dionis  Rozé,  mes  tro^  internes,  j'ai  examiné 
une  malade  qui  portait  une  fistule  vésico-vaginale 
adossée  à  la  longueur  du  col  de  l'utérus  et  qui  venait 
s'ouvrir  dans  la  vessie.  Depuis  onze  mois,  la  malade 
était  inondée  par  ses  urines,  et  la  sensation  qu  elle 
éprouvait,  l'écoulement  de  l'urine  que  l'on  voyait 
sortir  par  le  vagin,  des  accidens  survenus  après  l'ac- 
couchement, tout  en  un  mot  indiquait  qu'il  s'agissait 
d'une  fistule  vésico*vaginale.  L'introduction  du  ipécu- 
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bm  dans  la  vagin  ne  faisait  cependant  pas  découvrir 
l'ûrifice  de  la  fistule.  I^e  déplissemmt  de  ce  conduit 
n'en  fit  pa?  découvrir  davantage.  Je  fus  forcé  ak^rg  de 
me  laisser  conduire- par  le  tissu  dcairidel  qui  était 
yitué-en  avant  du  col  de  l'utérus.  QIM.  Lallemand, 
Rayer,  GimeUe  et  moi,  cherchâmes  derrière  un  repli 
valvulaire^  avec  un  stjlet,  Touverture  de  la  fistuk 
danq  laquelle  nous  pénétr&mes  facilement.  L'urine 
ne  s'écQula  pas  d'abord,  et  ce  ne  fut  qu'en  relâchant 
le^  parois  du  vagin  que  nous  la  vîmes  sortir.  Au 
reste,  llntroduction  d'un  second  instrument  dans  la 
vessie  par  l'urèthre  donna  la  sensation  voulue  pour 
ne  plus  conserver  aucune  espèce  de  doute  sur  son 
existence;  la  malade  fut  opérée  par  le  procédé  auto* 
plastique  par  glissement  et  a  complètement  guéri. 

U  est  des  femmes  qui  ont  la  conscience  que  l'écou- 
lement de  l'urine  a  lieu  par  le  vagin,  et  cependant 
Tinapection  ne  fait  rien  décquvrir  d'abord,  et  ce  n'est 
qu'en  déplissant  le  vagin  que  Ton  découvre  un  orifice 
de  fistule  imperceptible,  cachée  entre  deux  plis  vagi- 
naux. C'est  ce  que  nous  avons  observé  chez  la  nom- 
mée Pouine,  qui  avait  été  d'abord  guérie  d'une  pre- 
mière fistule  située  au-devant  du  col  et  qui  en  portait 
une  seconde  tout-à-fait  on  dehors  de  cet  organe.  Chez 
cette  malade,  nous  ne  pouvions  guère  croire  à  une 
fistule,  la  première  ayant  été  complètement  guérie, 
et  nous  croyions  ibème  â  une  incontinence  d'urine 
déterminée  par  le  relâchement  du  col  vésical.  Des 
injections  vésicales  nous  firent  enfin  découvrir  une 
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oommunicatioD  entre  h  vessie  et  le  vagin  ;  oiaîs  il 
restait  encore  à  iHcp^vrir  rorifice  vaginal  :  npw  M 
pi^mes  j  parvenir  que  par  le  déplîssement  4u  oonduit 
vulvo-utérin.  Cette  petite  fistule  avait  été  bouehée 
par  un  gravier^  «t  ce  n'est  que  lorsque  la  malade 
Teût  rendu  après  des  efforts  et  du  tenesme  vésîcal  ^ 
que  ce  liquide  s'écoula  par  le  vagin. 

11  n'en  est  pas  moins  vrai,  ainsi  que  nous  l'avoM 
dit,  que  la  dilatation  de  Turèlbre  et  du  col  de  la  vessie 
peut  en  imposer  pour  une  fistule.  Plusieurs  fois  j'ai 
vu  des  femmes  qui  ont  conservé  des  incontinences 
d'urine  pendant  un  mois,  un  mois  et  demi,  et  qui  ont 
été  guéries  au  bout  de  ce  temps  d'une  infirmité  qui 
n'était  que  passagère. 

Est-il  vrai  que  l'on  puisse  confondre  les  fistules 
vésico-vaginales  et  urétbr^les  enlre  elles?  est-il  vrai 
que  l'on  puisse  abuser  les  bommes  de  l'art  en  faisan^ 
croire  à  une  guéri^n  qui  n'existe  pas?  On  prétend 
que  les  femmes  affectées  de  fistules  vésico-vaginales 
et  guéries,  ne  Vêtaient  pas,  m^s  qu'elles  étaient  tout 
simplement  affectées  de  fistules  urétbrales.  Ces  asser^ 
tions  montrent  jusqu'où  peut  alf^r  l'injustice,  )» 
mauvaise  foi  et  l'oubli  de  la  dignité  personnelle.  Oi^ 
espère  y  par  des  misérables  et  insidieuses  tactiques, 
nuire  en  propageant  une  erreur.  C'est  pitié  aussi  4e 
lire  dans  quelques  auteurs  que  l'on  peut  distinguer 
les  fistules  vésico-vaginales  des  fistules  urétbrales  par 
l'intermittence  dans  l'écoulement  de  l'urine.  J'ai  dit 
précédemment  qu'il  y  avait  quelquefoiis  intermittence 
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dans  les  fistules  vésico-vaginales  quel  que  fut  d*aîl- 
tairt  leur  siège,  lorsque  les  malades  affectaient  une 
certaine  position,  lorsque  la  fistule  avait  la  forme 
Talvulaire^  etc.  C'est  chose  surprenante,  enfin,  de 
voir  des  hommes  s'attacher  aux  ptvs  petites  choses,  et 
affirmer  sans  avoir  vu  ce  dont  ils  parlent.  L'inspection 
par  la  vue  et  par  le  toucher  ne  suffit-eile  donc  pas 
constamment  pour  distinguer  la  fistule  uréthrale  delà 
fistule  vésico-vaginale? 

S  Xn.  —  Têrmmaiioni  9t  fronotUe  desfliluUs  véiieo-  vaginalm. 

Certains  auteurs  prétendent  que  les  fistules  vésico- 
vaginales  peuvent  guérir  par  les  seules  ressources  de 
la  nature  et  par  l'emploi  des  moyens  les  plus  simples. 
Jusqu'à  présent,  pour  ma  part,  je  n'ai  pas  été  assez 
heureux  pour  obtenir  la  guérison  de  fistules  vésico- 
vaginales,  quelqu'étroites  qu'elles  fussent,  par  le 
seul  travail  de  la  nature.  Mauriceau  en  a  vu  dispa- 
raître deux  dans  l'espace  de  quatre  mois,  et  le  doc- 
teur Cumin  de  Glascow  a  obtenu  Toblitération  d'une 
fistule  à  l'aide  d'une  sonde  conservée  dans  la  ves- 
sie (*).  Il  y  a  même  des  exemples  de  guérison  spon- 
tanée (*).  Mais  alors  il  s'agissait  de  fistules  survenues 
à  la  suite  de  la  taille  vaginale  et  non  de  fistules  avec 
perte  de  substance. 

Toutefois,  sans  contester  les  résultats  obtenus  par 

'   (  '  )  Edimburgh.  —  Médical  journal ,  2-76 ,  p.  62. 
(')  Oemot,  Bibl.  méd.,  2-59,  p.  10S. 
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M.  Clemot,  nous  dirons  que  M.  Flaubert  de  Rouen, 
et  M.  Rigal  o'oat  pas  vu  tes  fistules,  à  la  suite  de  11 
cyslotomie  vaginale,  se  terminer  d'une  manière  aussi 
heureuse.  Les  trois  malades  opérées  par  M.  Flaubert 
ont  consarfé  une  fistule,  et  la  femme  opérée  par 
M.  Rigal  a  vu  aussi  les  urines  s'écouler  par  une  nou* 
velle  voie. 

On  prétend  avoir  reconnu  que  les  fistules  vésico* 
vaginales  transversales  sont  plus  difficiles  à  guérir 
que  les  autres  espèces;  mais  je  ne  crois  pas  que  la 
forme  ait  autant  d'influence  qu'on  le  dit  sur  leur 
guérison. 

Le  contact  continuel  de  l'urine  sur  la  muqueuse 
vaginale,  la  peau  des  cuisses  et  des  fesses,  est  l'occa* 
sion  d'accidens  graves.  Le  vagin,  les  cuisses  sont  sou- 
vent alors  le  siège  d'ulcérations  plus  ou  moins  pro* 
fondes,  d'indurations  calleuses,  d'éruptions,  d'éry- 
sipéles,  d'éry thèmes,  de  tubercules,  de  gerçures 
douloureuses  et  d'inflammations  vives.  Les  femmes 
qui  se  trouvent  dans  ce  triste  état  tombent  cuvent 
dans  un  tel  dégoût  d'elles-mêmes,  qu'elles  vivent  en* 
tièrement  isolées,  et  qu'elles  deviennent  quelquefois 
folles ,  comme  nous  l'avons  vu  deux  fois. 

Les  fistules  vésico-vaginales  peuvent  être  accom- 
pagnées de  concrétions  urinaires  qui  deviennent  la 
source  de  douleurs  souvent  intenses,  d'ulcéra- 
tions, etc.  Chez  une  femme  de  22  ans,  qui  entra  à 
l'hôpital  Saint-Louis,  au  mois  de  juin  1834,  pour 
une  fistule  vésico-vaginale ,  de  la  matière  lilhique 
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exutait  8ur  les  grandes  lèvres^  dans  le  vagin,  et  adhé- 
rtii  fortement  aux  parois  de  ce  dernier  conduit.  Cette 
tnalade  avait  d'ailleurs  les  cuisses  et  les  petites  lèvres 
couvertes  d'ulcérations ,  de  pustules  rouges  enflatn*- 
niées  et  cuivrées.  Elle  portait  une  tumeur  volumi- 
neuse dans  l'hypocondre  gauche,  dépendant  du  dé- 
veloppement de  la  rate.  La  suture  et  la  cautérisation 
écliouèreât  siÉcceteivemeiit.  Je  me  décidai  alors  à 
boucher  la  fistule  avec  un  lambeau  pris  aux  dépens 
de  la  fesse.  Cette  femme  sortit  de  l'hôpital  sans  avoir 
éprouvé  aucune  amélioration. 

Sans  nuire  à  l'instant  même  à  l'existence  de  l'in- 
dividu^ les  fistules  vésico- vaginales  sont  des  maladies 
sérieuses  et  des  infirmités  dégoûtantes  pour  les  Osmmes 
qui  en  sont  aflectées  et  pour  les  personnes  qui  les 
entourent. 

Y  a-t-il  une  maladie  plus  épouvantable  que  celle 
qui  rompt  les  relations  sociales  et  les  liens  de  famille? 
Y  aH-il  rien  de  plus  triste  que  de  voir  de  malheu- 
reuses femmes^  souvent  pleines  de  jeunesse  et  de  vie, 
condamnées  à  passer  de  longues  années  dans  ub  état 
qui  ne  peut  inspirer  aux  autres  et  leur  inspirer  à 
elles-mêmes  qu'un  constant  dégoût.  Mais,  en  outre, 
ces  fistules  ne  sont  pas  seulement  incommodes,  elles 
peuvent  devenir  dangereuses  par  leur  étendue,  par 
leur  durée,  par  leurs  complications.  La  santé  géné- 
rale déjà  troublée  par  les  affections  morales,  par  la 
folie  mèhie  qu'a  parfois  déterminée  une  telle  lésion, 
fittit  t)ar  s'altérer  gravement  sous  l'influence  des  dé- 
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sordres  locaux  que  la  maladie  amène  avec  le  temps. 
Un  amaigrissement  notable,  une  faiblesse  liée  à  Tâp- 
pauvrissement  du  sang,  au  défeut  de  réparation  nu- 
tritive épuisent  la  malade,  et  la  mort  peut  être  la 
suite  d'un  ac6ideht  qui  sans  cela  n'aurait  eu  aucune 
gravité.  Il  est  donc  peu  d'affections  qui  réclament 
plus  impérieusement  l'attention  et  les  recherches  de 
la  chirurgie  et  qui  justifient  d'avance  si  pleinement 
toutes  le^  tentatives  thérapeutiques  destinées  à  en 
amener  la  guérison.  J'ai  ait  pressentir  que  l'impor- 
tance  qu'on  a  voulu  attacher  au  siège  des  fistules  en 
arriére,  au  niveau  ou  en  avant  des  uretères,  n'e&t  pas 
toujours  très  grande  au  lit  de  la  malade  quand  il  faut 
opérer.  Dans  tous  ces  cas,  la  gravité  de  la  lésion  est 
peu  différente  et  elle  est  accrue  le  plus  souvent  par 
les  désordres  que  la  durée  du  mal  a  amenés  dans  les 
lèvres  mêmes  de  la  solution  de  continuité  et  dans 
l'état  de  la  vessie.  En  effet,  ce  dernier  organe  ne 
contenant  plus  d'urine  et  se  trouvant  dépourvu  de 
son  bas-fond,  a  peu-à-peu  perdu  de  son  volume  :  la 
vessie  s'est  rétractée,  n'offre  plus  qu'une  surface  très 
limitée  qui  parfois  s'invagine  dans  la  fistule,  les  lèvres 
de  la  plaie  peuvent  devenir  dures,  calleuses,  épaisses, 
perdre  leur  vitalité  normale;  l'urèthre  se  rétrécir, 
s'oblitérer  de  telle  sorte  qu'il  faut,  dans  de  sembla- 
bles cas,  refaire  de  toute  pièce  un  uréthre,  une  vessie, 
une  paroi  vésico-vaginale  toute  entière. 

La  gravité  du  pronostic  varie  suivant  d'autres  con- 
ditions; ainsi  ces  fistules  sans  perte  de  substance 
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sont  moins  graves  que  celles  qui  sont  avec  déperdi- 
tkni  de  la  cloison  vésico-vaginale. 

Et  parmi  les  nombreuses  variétés  de  fistules  qui 
sont  avec  pertes  de  substance,  les  plus  graves  sont 
celles  où  la  perte  de  substance  est  ta  plus  vaste. 

Les  fislul^  vésico-vaginales  compliquées  d'adhé- 
rences, de  rétrécissemens,  d'oblitérations  du  col  de 
l'utérus,  de  ramollissement  offrent  une  gravité  réelle 
en  ce  que  souvent  la  manœuvre  est  impossible,  diflS- 
cile,  ou  n'est  pas  permise. 

Le  pronostic  est  enfin  d'autant  plus  grave  que  la 
constitution  de  la  malade  est  affaiblie,  qu'il  existe 
une  irritation  intestinale  ou  bronchique,  ou  des  lé- 
sions du  cœur,  du  foie,  ou  d'autres  viscères  abdomi- 
naux. 

S  XIII.  —  Traitement  des  fistules  vésico-vaginales. 

Contre  tant  de  lésions  diverses,  contre  des  fistules 
si  variables  dans  leur  forme,  dans  leur  étendue,  dans 
leur  direction,  dans  leurs  complications,  bien  des 
moyens  ont  dû  être  proposés. 

Quelques-uns,  mais  dans  des  circonstances  très 
limitées,  ont  dû  et  pu  réussir  :  presque  tous  les  autres 
ont  nécessairement  échoué,  et  l'effet  de  ces  insuccès 
a  été  tel  qu'il  a  presque  découragé  pendant  un  cer- 
tain temps  les  chirurgiens  dans  leurs  tentatives.  Ce 
n'est,  en  effet,  qu'à  celte  époque  moderne  où  l'élan 
donné  à  toute  espèce  de  recherches,  a  renouvelé  la 
foce  de  la  médecine,  que  Tesprit  des  chirurgiens  a 
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été  ramené  à  l'élude  des  vrais  moyens  physiologiques 
destinés  à  guérir  les  fistules  vésico-vaginales. 

J'ai  dit  qu'il  faut  arriver  à  DesauK  et  à  Chopart 
pour  trouver  Thistôire  rationodle  de  celte  partie  de 
la  thérapetitique  chirurgicale.  Ces  deux  grands  chi- 
rurgiens avaient  compris  les  indications  capitales. 

Mais  quel  que  soit  le  traitement  qu'on  mette  en 
usage,  il  est  nécessaire  de  commencer  par  combattre 
les  complications  pour  traiter  les  fistules.  En  agis* 
sant  autrement,  on  s'exposerait  à  compromettre 
l'opérallon  et  souvenl  à  provoquer  des  douleurs  que 
Ton  aurait  pu  éviter  sans  cela.  C'est  pourquoi  je 
vais  parler  d'abord  du  traitement  des  complica- 
tions. 

L'urine  irritant  le  vagin ,  il  faut  nKMlérer  l'irrita- 
tion par  les  bains,  les  quarts  de  lavement ,  les  cata- 
plasmes émolliens,  les  boissons  adoucissantes.  Les 
urines  charrient-elles  des  graviers,  et  se  forme-t*il 
des  incrustations?  on  doit  par  des  injections,  des 
boissons  gazeuses,  prévenir  leur  formation  et  les  re- 
tirer avec  des  curettes  quand  ils  sont  attachés  dans  le 
trajet  des  voies  urinaires. 

L'amaigrissement  est  loin  d'être  une  complication 
fâcheuse  lorsqu'il  n'est  pas  porté  à  l'extrême;  et 
j'ajoulerai  même  qu'il  est  plutôt  à  désirer  qu'à 
craindre,  parce  que  l'opération  est  plus  facile,  l'in- 
flammation moins  intense,  et  parce  qu'enfin,  si  Ton 
a  recours  à  l'autoplaslie,  le  lambeau  prend  mieux  et 
s'applique  plus  facilement  sur  l'ouverture  fistuleuse 
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rativée.  Je  ne  parie  pas  des  cas  dans  lesquels  la  na- 
trhion  est  altérée. 

Quand  il  existe  des  callosités,  des  ulcérations  su- 
perficielles, des  éruptions,  le  repos,  les  bains  et  /es 
boissons  adoucissantes  mettront  les  femmes  eu  état 
d'être  promptement  opérées. 

Comme  les  moyens  employés  pour  obtenir  l'obli- 
tération de  la  fistule  vésico-vaginale  sont  très  nom- 
breux, je  les  diviserai  en  deux  grandes  classes,  basées 
sur  le  mode  d'action  des  procédés  employés.  J'appel- 
lerai la  première  méthode  médiate^  parce  que  par  elle 
on  tend  à  obtenir  la  guérison  par  seconde  intention  ; 
et  la  seconde  mélhode  immédiate,  parce  que  le  chirur- 
gien fait  ses  efforts  pour  fermer  la  fistule  sans  suppu- 
ration (réunion  par  première  intention). 

1*  méthode  médiate. 

La  méthode  par  réunion  médiate,  comprend  :  V  la 
cautérisation  ;  2^  la  compression  exercée  d'après  les 
procédés  de  Desault  et  de  M.  Jules  Cloquet. 

A.  Be  la  eaotéritatioB. 

La  difficulté  de  faire  manoeuvrer  les  instrumens 
dans  la  cavité  du  vagin  devait  conduire  les  chirur- 
giens à  ^sayer  la  cautérisation  actuelle  et  potentielle. 
Dupuy tren ,  Delpech  disent  avoir  obtenu  d'heureux 
résultats  de  l'emploi  du  cautère  actuel.  Deipech  Ait 
conduit  à  se  servir  de  ce  dernier  agent  par  l'étude 
qu'il  avait  foiie  de  la  fbrmatton  de  la  cicatrice.  L'ex- 
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périence  confirme  la  justesse  des  idées  théoriques  de 
ce  célèbre  chirurgien  qui  obtint  par  ce  nioj«a  Ri 
guérison  d*une  fistule  qu'une  jeune  femme  portait 
depuis  deux  ans.  Dupuytren,  de  son  côté ,  se  rappe* 
lant  la  dvreté.dds  bords  de  ces  fistules,  eut  l'idée  d^ 
recourir  à  cet  agent  désorganisateur  pour  hA  mettre 
dans  des  conditions  favorables  de  cicatrisation.  Au 
rapport  de  Sanson,  une  fistule  longitudinale  inté- 
ressant la  partie  inférieure  de  Turèthre  et  le  bas*fond 
de  la  vessie,  a  guéri  par  trois  cautérisations  succès* 
sives. 

Lat  cautérisation  se  pratique,  la  malade  étant  plhcée 
en  travers  du  lit,  les  cuisses  fléchies  et  écartées;  un 
cautère  rougi  à  blanc  est  alors  porté  sur  l'ouverture 
accidentelle ,  guidé  par  un  xpécuhun  qui  protège  les 
parois  du  vagin.  La  cautérisation  doit  être  faite  avec 
prudence.  L'important^  suivant  Delpech ,  est  de  dé^ 
sorganisar  le  côté  vaginal  de  la  fistule  et  d'exciter  son 
resserrement  sans  faire  éprouver  de  perte  de  substance 
à  la  vetote^ 

Cette  théorie  ing^ieuse  pèche  par  l'exactitude) 
car  il  est  impossible  que  la  vessie  unie  t)ar  une  mem-» 
brane  accidentelle  au  vagin,  ne  ressente  pas  les  effets 
du  feu  :  on  ne  peut  donc  porter  le  cautère  sur  les 
bords  de  la  fistule  sans  intéresser  le  réservoir  de 
Turine.  Je  dirai  plus,  il  est  utile,  il  est  indispensable 
même  qu'ils  soient  touchés  dans  toute  leur  épaisseur 
par  le  fer. 

Proportionné  au  diamètre  de  la  fistule,  le  cautère 
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est  terminé  en  olive  et  a  la  grosseur  d'an  tuyau  de 
plume.  D'un  trop  petit  volume,  il  s'éteindrait  bientôt 
dans  l'urine  et  les  mucosités  qui  baignent  les  organes 
génitaux,  et  son  action  serait  alors  complètement 
neutralisée.  D'un  plus  gros  diamètre,  il  ôebaufieraît 
le  spéculum  qui  lui  sert  de  guide  et  produirait  des 
escharres  sur  divers  points  du  vagin.  Pour  éviter  la 
propagation  du  calorique,  le  conduit  métallique  est 
entouré  d'un  linge  mouillé.  L'application  du  feu  est 
douloureuse,  incommode,  mais  la  douleur  est  heu- 
reusement passagère.  La  circonférence  de  la  fistule 
touchée  est  convertie  en  une  escharre  superficielle 
laissant  après  elle  des  bourgeons  charnus  qui  tendent 
à  oblitérer  la  nouvelle  communication. 

On  a  tenté  de  provoquer  le  gonflement  des  lèvres 
de  la  fistule  au  moyen  du  nitrate  d'argent  porté  tantôt 
sur  un  porte-crayon,  tantôt  sur  une  tige  métallique 
terminée  à  une  extrémité  par  un  anneau  dans  lequel 
est  fixé  un  cône  de  ce  caustique  de  3  ou  4  lignes  de 
longueur  et  maintenu  par  un  fil  ciré.  Quelquefois  on 
porte  le  nitrate  d'argent  avec  une  pince  à  anneaux 
dont  les  branches  sont  fixées  par  un  lien.  Le  spéculum 
sert  non-seulement  à  protéger  les  parties,  mais  encore 
à  conduire  les  liquides  que  Ton  injecte  pour  enlever 
l'excès  du  caustique.  Evidemment  moins  actif  que  le 
fer  rouge,  il  détermine  une  tuméfaction  insuffisante. 

Il  ne  suffît  pas  de  tenter  l'oblitération  de  la  fistule 
et  de  mettre  la  malade  dans  une  position  conve- 
nable, il  faut  encore  veiller  à  ce  que  l'urine  s'écoule 
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par  des  sondes  élastiques,  plates  ou  rondes,  qui  mé- 
ritent la  préférence.  Desault  veut  qu'elles  somt 
larges,  excepté  lorsque  la  fistule  est  ancienne  et 
Turéthre  rétréci.  Il  est  important  de  laisser  la  sonde 
sans  boudion,  et  cependant  il  est  bon  de  prévenir 
l'inconvénient  d'un  écoulement  continuel  qui  inonde- 
rait la  couche  et  baignerait  le  siège,  en  invitant  la 
malade  à  ouvrir  souvent  la  sonde  qui  doit  être  fixée 
de  manière  à  irriter  peu  la  vessie. 

Deyber  dit  que  Ton  se  sert  à  la  Clinique  de  Stras^ 
bourg  d'un  bandage  eu  T  dans  la  pièce  verticale  du- 
quel passe  rextrémiié  de  l'algalie  maintenue  avec  des 
liens  qui  s'attachent  à  ce  bandage.  Contrairement  à 
l'opinion  de  Desault,  je  pense  que  la  position  hori- 
zontale est  préférable  pour  favoriser  la  sortie  de 
l'urine.  Je  me  sers  d'une  sonde  en  gomme  élastique 
qui  dépasse  peu  le  méat  urinaire  pour  ne  pas  fatiguer 
Je  canal.  Trop  longue,  elle  irrite  et  produit  sur  la 
paroi  inférieure  de  l'urèlbre,  des  tiraillemens  dou- 
V>ureux.  J'entoure  le  pavillon  d'un  morceau  de  dia- 
chylon  taillé  en  gouttière  pour  que  le  liquide  puisse 
couler  dans  un  vase  placé  pour  le  recevoir. 

Si  maintenant  nous  examinons  la  valeur  de  ces 
procédés ,  nous  voyons  que  le  cautère  actuel  et  le 
nitrate  d'argent  ne  diffèrent  que  par  l'énergie ,  puis- 
qu'ils ont  le  même  mode  d'action.  Il  faudrait  une 
fistule  bien  étroite  pour  que  la  cautérisation  put  en 
triompher,  comme  cela  a  lieu  pour  les  perforations 
du  voile  du  palais  et  des  joues.  Lorsqu'on  cautérise 
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les  bords  d'une  perforation  du  voile  du  palais,  la  force 
de  resserrement  qui  a  lieu  dans  la  cicatrice  s'exerce 
principalement  sur  la  partie  mobile  et  flottante  qui 
tend  à  s'engager  et  à  se  porter  derrière  la  portion 
fixée  aux  os.  J'ai  pu,  chez  un  homme,  suivre  jour 
par  jour  ce  mode  de  guérison. 

Rien  de  semblable  ne  peut  arriver  pour  les  fistules 
vésico-vaginales ,  quoique  la  force  de  resserrement 
existe  dans  la  cicatrice  ;  les  moyens  d'union  de  la 
cloison  s'opposent  au  chevauchement  de  ses  lèvres. 

9.  FvoDédé  da  BesaqH. 

Ce  procédé  consiste  l""  à  rendre  aux  urines  leur 
cours  naturel  ;  T  à  agir  sur  les  lèvres  de  la  fistule  de 
manière  à  les  rapprocher  et  à  en  obtenir  l'adhérence. 
Pour  cela,  une  sonde  est  introduite  dans  l'urèthre,  et 
un  tampon  épais,  résistant,  placé  dans  le  vagin,  doit, 
en  pressant  sur  les  lèvres  de  la  fistule,  en  opérer  la 
réunion.  De  ces  deux  moyens,  le  premier  seul  était 
utile  ;  mais  il  devenait  nul  à  cause  de  l'insuffisance 
du  danger  même  attaché  au  second- 

Ghopart  (")  rapporte  une  observation  de  gué- 
rison. d'une  fistule  vésico-vaginale  que  je  désire  faire 
connaître. 

84*  OInêrvaiion.  —  c  Une  dame,  âgée  de  22  ans, 
d'un  bon  tempérament  et  bien  conformée,  accoucha 

C)  Traité  des  maladies  des  voies  urinaires.  Paris,  482^,  t.  i, 
p.  44S. 
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d'un  premier  enfant,  le  1^  septembre  4781.  L'accou- 
chement fat  laborieux  ;  on  sç  servit  du  levier  pour  le 
terminer.  Peu  de  temps  après,  elle  eut  les  accidens 
qui  dépendent  d'une  intlammation  de  la  vessie  et  des 
parties  génitales  :  on  les  combattit  par  les  antiphlo- 
gistiques,  qui  produisirent  les  effets  désirés;  le  ventre 
tendu  et  météorisé  se  ramollit,  les  urines  qui  avaient 
été  retenues  pendant  trois  jours  s'écoulèrent;  mais 
la  malade  sentait  qu'au  lieu  de  sortir  par  l'urèthre» 
elles  passaient  par  le  vagin.  Il  se  détacha  de  ce  con* 
duit  une  eacharre  gangreneuse  d^  la  grandeur  d'un 
demi-pouce,  et  l'urine  qui  sortait  toujours  involon- 
tairement par  le  vagin  eut  une  issue  plus  libre.  La 
couche  étaqt  avancée,  on  reconnut,  par  Tinspectioi) 
des  parties  et  par  des  injections  faites  dans  l'urèthre, 
et  qui  sortaient  par  le  vagiq,  qu'il  y  avait  effective- 
ment une  ouverture  qqi  communiquait  l'urine  de  la 
vessie  dans  ce  conduit.  A  l'aide  d'un  doigt  placé  dans 
cette  partie  et  d'un  gros  stylet  porté  dans  l'urèthre, 
on  jugesi  que  cette  ouverture,  qui  pouvait  avoir 
8  lignes  d'étendue,  était  située  au  col  de  la  vessie  du 
côté  de  son  bas-fond,  et  qu'elle  avait  une  forme 
allongée  et  une  direction  transversale  :  déjà  ses  bords 
étaient  épais,  durs,  calleux;  le  vagin,  les  grandes 
lèvres  et  les  parties  environnantes  étaient  exco- 
riées et  douloureuses ,  suites  de  l'écoulement  invo- 
lontaire des  urines  qui  les  abreuvaient  continuelle- 
ment. 

«  Cette  dame  était  en  Provence.  Elle  y  consulta 
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plusieurs  chirurgiens  qui  furent  d'avis  qu'elle  fit 
usage  de  pessaires  d'une  telle  forme  qu'ils  pussent 
agir  sur  les  bords  de  Touverlure  fistuleuse,  et  tendre 
à  la  fermer  en  les  affaissant.  Après  avoir  essayé  diffé- 
rentes espèces  de  pessaires,  on  en  mit  un  cylindrique 
qui  parut  remplir  en  partie  l'objet  qu'on  avait  en 
vue.  Les  urines  ne  coulèrent  plus  dans  le  vagin  pen- 
dant la  nuit,  ni  même  pendant  le  jour^  si  la  malade 
restait  dans  une  situation  horizontale;  mais  lors- 
qu'elle était  debout,  elles  s'échappaient  toujours 
malgré  les  efforts  qu'elle  faisait  pour  les  retenir.  Le 
pessaire  ayant  été  employé  près  de  deux  mois ,  sans 
opérer  d'autre  effet  que  celui  qu'il  avait  produit  les 
premiers  jours,  on  tenta  l'usage  des  bougies,  tantôt 
pleines,  puis  creuses.  Elles  gênèrent  beaucoup  la 
malade  et  l'obligèrent  de  garder  le  lit.  Il  n'en  résulta 
guère  plus  d'avantages;  il  parut  seulement  qu'au 
moment  où  on  les  retirait,  les  urines  s'écoulaient  plus 
librement  du  méat  urinaire  qu'elles  venaient  de  di- 
later et  sortaient  quelquefois  même  par  jet;  mais 
bientôt  après,  les  choses  revenaient  dans  leur  premier 
état.  On  se  proposait  de  tenter  encore  quelque  autre 
moyen,  lorsque  cette  dame,  lassée  de  tous  ceux  qu'on 
venait  de  mettre  en  usage  sans  succès,  prit  le  parti 
de  ne  plus  rien  faire  et  de  confier  pendant  quelque 
temps  sa  guérison  aux  soins  de  la  nature.  Elle  en 
éprouva  peu  de  bienfaits;  elle  put  retenir  son  urine 
jplus  long-temps;  et  en  plus  grande  quantité  lors- 
qu'elle était   couchée  ou  assise;  mais  dès  qu'elle 
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marchait  ou  se  tenait  debout,  l'urine  s'échappait  tou- 
jours  im^olonlaireœent  par  l'ouverture  fistuteuse, 
principalement  aux  approches  des  règles  et  pendant 
leur  durée. 

«  L'année  suivante,  on  la  détermina  à  consulter 
M.  Desault.  Diaprés  le  mémoire  qu'il  reçut,  il  mar- 
qua qu'on  devait  avoir  la  plus  grande  espérance  d'ob- 
tenir la  cure  radicale  de  cette  fistule,  en  laissant 
constamment  dans  l'urèthre  une  sonde  creuse  de 
gomme  élastique,  ayant  soin  qu'elle  dépassât  d'envi* 
ron  un  pouce  l'ouverture  listuleuse,  et  qu'elle  fût 
fixée  pendant  son  séjour.  Il  conseilla  aussi  de  fré- 
quentes injections  roucilagineuses  dans  le  vagin,  le 
repos  le  plus  exact,  et  le  coucher  sur  le  côté^  autant 
qu'il  serait  possible.  Cette  dame  prit  le  parti  de  venir 
à  Paris,  et  se  confia  aux  soins  de  M.  Desault.  Après 
avoir  reconnu  le  siège  de  la  fistule  au  lieu  indiqué , 
il  pensa  qu'il  n'y  avait  point  d'autre  traitement  à 
faire  que  celui  qu'il  avait  conseillé.  Quoiqu'il  y  eut 
beaucoup  de  callosités  au  vagin  et  dans  le  trajet  de  l'u- 
rèthre, il  s'occupa  à  maintenir  ce  canal  dilaté  par  des 
sondes  de  gomme  élastique  dont  il  augmenta  par 
dégrés  la  grosseur;  à  procurer  une  issue  libre  et 
constante  à  l'urine  par  cette  voie,  en  laissant  la  sonde 
ouverte  et  sans  bouchon,  en  prenant  soin  qu'elle  res- 
tât fixée  de  manière  que  son  extrémité  interne  dépas- 
sât l'ouverture  fistuleuse  de  la  vessie;  et  enfin,  à 
remédier  aux  callosités  par  des  injections  fréquentes 
d'eau  mucilagineuse,  et  aux  excoriations  et  boutons 

II.  24 
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érysipélateux  de  h  peau  de  la  vulve  et  des  cuisses  par 
des  dblptious  d'eau  de  mauve  ou  de  sureau  ou  d'eau  vé- 
géto^minérale,  et  en  y  faisant  des  oiM^tîons  avec  du  oérat 
de  Saturne.  Cette  dame  resta  au  lit  pendant  deux  mois 
en  se  tenant  couchée  très  souvent  sur  le  c6té#  Gomme 
la  sonde  laissée  ouverte  latiguait  sa  vessie  et  y  exoi- 
tait  des  douleurs,  et  que  r^coulement  continuel  de 
r urine  sur  la  peau  augmentait  les  cuissons  et  entrete- 
nait les  excoriations,  on  y  mit  un  bouchon.  Mais  on  eut 
soin  de  Tôter  d'abord  toutes  les  demi-heures,  puis 
toutes  les  heures  pour  laisser  sortir  Turine  amassée 
dans  la  vessie  :  ce  viscère  n'étant  point  pressé  par  ceux 
du  ventre,  comme  lorsque  cette  personne  se  tenait  de- 
bout, il  retenaitplus  de  liquide  dans  sa  cavité,  ou  en 
laissait  échapper  une  moindre  quantité  dans  le  vagin. 
Ce  traitement  a  été  suivi  avec  exactitude  pendant 
trois  mois  ;  la  listule  s'est  presque  totalement  fermée; 
les  callosités  se  sont  amollies  et  détruites;  Turinea 
continué  de  prendre  son  cours  par  rurèthre,ouil  n'en 
est  sorti  quelques  gouttes  par  le  vagin  que  pendant 
la  marche.  Cette  dame,  de  retour  dans  son  pays,  a 
continué  encore  quelque  temps  l'usage  de  la  sonde; 
elle  est  devenue  deux  fois  enceinte  et  est  accouchée 
heureusement*  Elle  parait  parfaitement  guérie  de  sa 
fistule,  s» 

Je  n'exposerai  mon  opinion  sur  ce  fait  remarquable 
qu'après  avoir  rapporté  le  passage  qui  concerne  le 
iraitemeot  des  fistules  vésico-vaginales.  Là,  se  trou- 
vent exposés  tout  au  long  les  motifs  qui  ont  guidé 
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véttcales»  ou¥ertes  dans  le  vagin  et  produile»  par  das 
MOMcbeaidns  laboneai,  soot  presque  toujours  avec 
perle  de  substance.  La  forte  contusion  exercée  par  la 
lÂte  de  l'enfant  sur  la  paroi  antérieure  du  vagin  et  le 
has*fond  de  la  vessie,  donne  lieu  à  desescharree  gaa<- 
preneuses  dont  la  chute  laisse  quelquefois  det  ou«- 
vertures  assez  grandes  peur  y  introduire  le  bout  du 
doigt,  ce  qui  en  rend  lu  cure  extrêmement  diiBcile. 
Dans  le  traitement  de  ces  deux  fistules,  on  a  deu 
indications  à  remplir  :  l""  s'opposer  au  passage  des 
urines  dans  le  vagin;  2""  rapprocher,  autant  qu'il  est 
possible,  les  bords  de  la  division  pour  faciliter  leur 
réunion. 

«  La  première  de  ces  indications  démontre  de  plus 
en  plus  l'utilité  et  même  la.  nécessité  de  la  sonde* 
L'introduction  en  est  facile  chex  les  femmes  ;  mais 
aussi,  U  est  plus  difficile  de  la  fixer  solidement  que 
chez  les  hommes*  U  est  cependant  très  essentiel  qu'elle 
soit  disposée  favorablement  dans  la  vessie  pour  don^ 
lier  issue  aux  urines  aussitôt  qu'elles  arrivent  dans 
oe  viscère,  et  qu'elle  soit  invariablement  fixée  dans 
cette  pkee.  Aucun  des  moyens  mis  en  usage  jasqu'ici 
me  nous  a  paru  remplir  complètement  cet  objet.  Las 
fils  noués  ou  agglutinés  aux  poils  des  grandes  lèvres 
s'offrent  que  des  inconvéniens*  On  ne  peut  fixer  ainsi 
la  sonde  d'une  manière  invariable  sans  que  ces  fils 
•oient  tendus,  et,  par  une  suite  nécessaire,  les  poils 
tiraillés,  ce  qui  doit  occasionner  une  sorte  de  dou- 
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leur  i  la  malade,  et  faire  pénétrer  la  sonde  trop  avant 
dans  la  ifMsie.  Si  Ton  ne  tend  pas  les  liens,  la  sonde 
peut  se  déranger  et  même  sortir  de  ce  viscère.  On  ne 
réussit  pas  mieux  en  attachant  ces  flls  aux  sous-cuisses 
d*un  bandage  en  double  T,  ceux-ci  se  trouvant  ten- 
dus ou  relâchés  selon  que  les  cuisses  sont  dans  Tex- 
lension  ou  dans  la  flexion.  Il  en  est  à  peu  près  de 
même  lorsqu'on  assujettit  avec  des  emplâtres  aggluti- 
naiifs  les  cordons  de  la  sonde  à  la  partie  supérieure 
et  externe  des  cuisses. 

€  Guidés  par  la  raison  et  l'expérience,  nous  avons 
vu  qu'on  ne  pouvait  éviter  les  inconvéniens  attachés 
à  chacun  de  ces  moyens,  qu'en  fixant  la  sonde  à  un 
point  qui  conservât  toujours  la  même  position,  par 
rapport  au  méat  urinaire.  Pour  cet  effet,  nous  nous 
sommes  servis  d'une  machine  en  forme  de  brayer, 
dont  le  cercle,  assez  long  pour  embrasser  la  partie 
supérieure  du  bassin,  supporte  à  sa  partie  moyenne 
une  plaque  ovalaire  qui  doit  être  placée  sur  le  pubis. 
Au  milieu  de  cette  plaque  est  une  coulisse  dans 
laquelle  glisse  une  tige  d'argent  recourbée,  de  ma- 
nière qu'une  de  ses  extrémités  percée  d'un  trou, 
tombe  au-dessus  de  la  vuhe  au  niveau  du  méat  uri* 
naire.  Cette  tige  peut  être  flxée  sur  la  plaque  au  moyen 
d'un  écrou.  Après  avoir  introduit  et  disposé  la  sonde 
dans  la  vessie,  de  manière  que  son  bec  et  ses  yeux  se 
trouvent  dans  la  partie  la  plus  basse  de  ce  viscère, 
on  engage  le  bout  de  cet  instrument  dans  le  trou  de 
la  tige  qui  est  mobile  dans  la  coulisse,  où  elle  est 
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ensuite  assujettie»  comme  on  l'a  dit  plus  haut.  A 
Taide  de  cette  machine,  la  sonde  est  invariablement 
fixée,  sans  incommoder  la  malade,  même  pendant  la 
marche.  » 

c  II  faut ,  dans  cette  maladie ,  se  servir  de  sondes 
dont  le  calibre  soit  grand  et  les  yeux  bien  percés,  afin 
que  les  urines  aient  plus  de  tendance  à  y  passer  qu'à 
tomber  dans  le  vagin*  On  doit,  dans  les  premiers 
temps  du  traitement ,  tenir  ces  sondes  constamment 
ouvertes. 

c  Pour  remplir  la  seconde  indication,  et  rappro- 
cher autant  qu'on  le  peut  les  lèvres  de  la  division, 
que  nous  supposons  toujours  avec  perte  de  substance, 
on  introduit  dans  le  vagin,  soit  un  tampon  de  linge, 
soit  une  espèce  de  doigt  de  gant  garni  de  charpie, 
soit  un  morceau  de  liège  ou  de  toute  autre  substance 
approchant  de  la  forme  cylindrique;  et  enduit  ou  de 
gomme  élastique  ou  de  cire.  Quel  que  soit  celui  de 
ces  corps  étrangers  qu'on  préfère,  il  doit  être  assez 
gros  pour  remplir  le  vagin,  sans  le  distendre.  En 
l'enfonçant  dans  ce  conduit,  on  tend  à  rapprocher  le 
bord  de  la  fistule  qui  est  près  du  col  de  la  vessie,  du 
bord  opposé  :  alors  l'ouverture  fistuleuse ,  de  ronde 
qu'elle  était ,  devient  transversale;  disposition  que 
l'on  sait  être  plus  favorable  que  toute  autre  à  la 
réunion.  Ce  corps  étranger  a ,  de  plus,  l'avantage  de 
fermer  la  fistule  dans  le  vagin  ,  et  d'empêcher  les 
urines  d'y  tomber.  En  suivant  ce  procédé,  nous  sommes 
venus  à  bout  de  guérir  de  ces  fistules  urinaires  et 
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viginalM  très  anciennes,  h  travers  lesquelles  nous 
penvions  facilement  porter  le  doigt  dans  la  tes- 
sie  (").  » 

En  combattant  Topinion  du  grand  chirurgien  de 
THâtel-Dieu,  je  combats  aussi  Ghopart  qui  professait 
exactement  les  mêmes  idées.  Ghopart  dît,  en  effet t 
€  On  ne  peut  espérer  de  guérir  cette  fistule  que  lors- 
q«*ll  y  a  peu  de  perte  de  substance ,  et  que  Touver- 
tnre  fistuleuse  se  trouve  prés  du  col  de  la  vessie  ou 
de  Turèthre;  alors  la  cure  consiste  à  détourner  Turine 
de  la  route  étrangère,  et  à  lui  donner  une  libre  issue 
par  la  voie  naturelle.  » 

Le  traitement  adopté  par  Desault  et  Ghopart,  est 
donc  fondé  sur  le  même  principe  que  celui  des  fis- 
tules urinaires  chez  Thomme.  Il  est  vrai  que  les  urines 
passent,  dans  fun  et  Tautre  cas ,  par  une  ouverture 
accidentelle,  et  que  Tanalogiede  nature  est  parfaite; 
mais  il  ne  résulte  pas  de  là  que  le  traitement  doive 
être  établi  sur  les  mêmes  bases.  Gar  il  faut  non  seu- 
lement prendre  en  considération  la  nature  de  la  ma- 
ladie, mais  encore  les  différences  dans  la  forme  et  les 
conditions  anatomiques  du  trajet  parcouru  par  Turine; 
tout  le  monde  sait  que  ces  conditions  sont  loin  d*êlre 
les  mêmes,  soît  que  Ton  considère  Turèthre,  le  péri- 
née ou  la  cloison  vésico-vaginale.  II  n'y  a  donc  aucune 
assimilation  k  faire  entre  les  fistules  urinaires  uré- 

0  OEuvres  chirurgicales  de  P.-J.  Desault,  publiées  parXav,  Bichat, 
fipuv.édiUoû,  Paris,  4S50,  t.  m,  Maladies  des  voies  unnaires,  p.  296, 
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thrates  de  rbomme  et  led  fistules  urinaires  vaginales 
chez  la  femme. 

Il  est  impossible,  par  exemple,  de  croire  que  les 
sondes  en  donnant  à  l'urine  une  issue  artificielle 
agiront  aussi  avantageusement  contre  les  fistules 
vésico-vaginales  que  contre  les  fistules  urinaires  chez 
Thomme. 

Ainsi  donc ,  il  est  évident  que  Desault  a  eu  très 
grand  tort  de  ne  pas  tenir  compte  des  différences 
notables  et  matérielles  qui  existent  entre  les  fistules 
de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  et  si  ce  grand  chirurgien 
n'avait  pas  commis  cette  erreur,  il  aurait  certainement 
eu  moins  de  confiance  dans  sa  méthode. 

On  ne  peut  établir  avec  quelque  rigueur  «n  paral- 
lèle entre  la  thérapeutique  des  fistules  urinaires  de 
l'homme  et  de  la  femme  par  les  sondes.  Les  fistules 
urinaires  uréthrales,  par  exemple,  sont  éloignées  du 
réservoir  de  l'urine  et  ne  peuvent  être  traversées  par 
ce  liquide  que  pendant  la  miction,  et  par  intervalle 
par  conséquent.  Les  fistules  urinaires  chez  l'homme 
ont  un  moment  où  elles  ne  sont  pas  en  contact  avec 
f  urine,  si  bien  que  leurs  parois  ont  de  la  tendance 
à  se  rapprocher  sans  obstacle. 

Ne  sait-on  pas  aussi  que  les  fistules  uréthrales  chez 
l'homme  sont  sinueuses,  étroites,  et  ordinairement 
sans  perte  de  substance. 

11  est  connu  de  tout  le  monde  que  les  sondes  intro-> 
duites  dans  la  vessie  chez  Phomme  bouchent  plus  ou 
moins  bien  les  orificeis  fistuleux. 
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Rien  de  semblable  ne  se  retrouve  dans  les  fistules 
urinaires  vaginales,  et  toutes  ces  heureuses  conditions 
que  Ton  retrouve  chez  Thomme  manquent  chez  la 
femme.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que  l'urine  baigne 
toujours  la  fistule,  que  la  sonde,  quelque  soit  son 
volume,  ne  peut  empêcher  furine  de  se  répandre  dans 
la  poche  urinaire,  que  la  fistule  urinaire  représente 
le  plus  ordinairement  un  trou  avec  perte  de  sub* 
stance,  et  qu*enfin,  la  structure  anatomique  serrée  ne 
permet  aucune  espérance  de  guérison  par  l'introduc- 
tion des  sondes. 

1^  méthode  de  Desault  pèche  donc  par  la  base 
puisqu'elle  est  fondée  sur  la  fausse  analogie  qui 
existe  entre  les  fistules  urinaires  de  la  femme  et  de 
Thomme. 

Toutes  les  considérations  auquelles  je  viens  de  me 
livrer,  manqueraient  d'intérêt  et  de  vérité,  si  ce  fait 
de  guérison  annoncé  par  Desault  était  exact. 

Il  me  reste  à  démontrer  que  l'observation  de 
Desault  est  entachée  de  tels  défauts  que  l'on  ne 
peut  la  regarder  que  comme  une  erreur  échappée 
aux  personnes  qui  ont  suivi  la  malade  du  grand  chi- 
rurgien. 

Ne  pouvant  faire  porter  mes  objections  et  mes 
attaques  que  sur  le  fait  rapporté  dans  les  œuvres  de 
Desault,  je  passerai  sous  silence  les  cas  de  guérison 
indiqués  seulement  dans  le  même  ouvrage.  A  ce 
sujet ,  je  me  demande  pourquoi  Chopart  et  Desault 
ont  exposé  seulement  un  fait  isolé  avec  quelques  dé- 
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taiis  lorsqu'ils  auraient  pu,  du  moins  d'après  ce  qu'ils 
disent,  en  faire  usage  d'un  plus  grand  nombre.  L'im- 
portance du  sujet  l'exigeait,  et  cela,  d'autant  mieux 
qu'ils  ont  mentionné  des  faits  qui  ne  présentent  qu'un 
médiocre  intérêt* 

Mais  arrivons  à  la  critique  de  l'observation  dont  il 
s'agit  : 

On  commença  le  traitement  chez  cette  malade,  par 
l'introduction  de  bougies,  puis  de  sondes  qui  ne 
firent  que  gêner  et  agacer  la  malade;  c'est  ce  qui 
força  les  médecins  à  cesser  l'emploi  de  ces  moyens. 
La  femme  ne  s'en  trouva  pas  plus  mal  puisqu'au  bout 
d'un  certain  temps,  elle  pût  conserver  une  plus  grande 
quantité  d'urine  et  pendant  plus  longtemps;  mais 
quand  elle  n'était  pas  debout. 

En  réfléchissant  à  l'usage  qu'on  ût  chez  la  malade 
du  calhétérisme  pratiqué  avec  des  sondes  dont  le 
volume  était  augmenté  chaque  jour ,  en  ayant  soin 
pendant  leur  introduction  de  les  forcer  à  dépasser 
l'ouverture  de  la  fistule,  on  se  rend  raison  de  l'exci- 
tation urinaire  qu'elle  déterminait. 

Les  deux  célèbres  chirurgiens  rapportent  qu'au  bout 
de  deux  mois  la  malade  put  retenir  plus  facilement 
ses  urines  et  qu'il  s'en  échappait  une  moins  grande 
quantité  par  le  vagin  et  ce  fait  leur  semble  concluant 
en  faveur  de  la  méthode;  mais  je  suis  loin  d'adopter 
cette  opinion  :  je  vois  seulement  une  fistule  qui 
d'abord  avait  de  très  petites  dimensions,  devenir  en- 
core plus  étroite  par  le  fait  de  la  cicatrisation  ino- 
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dulaire.  Quoique  Desault  et  Ghopart  ne  manquent 
pas  d'ajouter  que  la  fisule  au  bout  de  trois  mois  était 
presque  fermée  et  qu'il  ne  sortait  que  quelques 
gouttes  d'urine  par  le  vagin  pendant  la  marche ,  je  ne 
saurais  voir  là  une  guérison  ;  c'est,  je  le  répète,  une 
amélioration  progressive  survenue  par  le  fait  du  temps 
et  l'emploi  des  sondes. 

Belle  guérison,  en  effet,  qui  ne  permet  pas  à  la  ma- 
lade, une  fois  rentrée  chez  elle,  de  rester  sans  sonde  ! 

On  a  mentionné  encore  deux  grossesses  qui  ont  eu 
une  heureuse  issue  ;  mais  ce  serait  une  erreur  de 
penser  que  ce  résultai  supposait  la  guérison  ;  je 
connais  pour  ma  part  plusieurs  femmes  qui  n'avaient 
plus  de  cloisons  vésico-vaginale  et  qui  sont  devenues 
grosses  quoiqu'elles  fussent  continuellement  baignées 
par  l'urine. 

Comment  se  fait-il  enfin  que  Ghopart  qui  doutait 
du  résultat  ait  osé  s^écrier  dans  son  ouvrage  :  «  Cette 
cure  qui  fait  honneur  au  jugement  et  au  savoir  du 
célèbre  praticien  qui  l'a  entreprise,  montre  la  solidité 
du  précepte  donné  pour  la  guérison  des  fistules  »  ? 

En  somme,  tout  reste  enveloppé  de  doute  dans 
cette  observation ,  et  cependant  on  n'a  pas  hésité  & 
donner  à  la  théorie  un  caractère  positif  et  qui  etclut 
l'hésitation.  Il  n'est  que  trop  commun  malheureuse*^ 
ment  de  voir  ainsi  les  théories  les  plus  audacieuses 
s'asseoir  sur  des  faits  incertains.  Mais  la  saine  criti- 
que ne  perd  jamais  ses  droits,  et^  pour  ma  part,  je 
n^admettrai  jamais  le  fait  dont  il  s'agit  comme  un 
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exemple  de  guérison.  Tout  tend  à  me  prouver  que  la 
fistule  a  persisté  et  qu'elle  a  diminué  seulement  aree 
le  temps  et  par  l'emploi  des  sondes. 

«  Il  nefiiut  pas  se  ftiire  illusion  (')  sur  l'action  de  la 
sonde  dans  le  traitement  des  fistules  védco^vaginales; 
elle  se  borne  à  favoriser  le  rapprochement  des  bords 
de  la  perte  de  substance,  en  empêchant  que  l'urine 
les  écarte  continuellement.  Si  ces  bords  peuvent  se 
toucher  tandis  qu'ils  sont  encore  sous  Tinfluence  de 
l'inflammation  aiguë  qui  détermine  rélimination  de 
l'escharre,  la  sonde  en  procurera  la  réunion.  C'est  ce 
qui  arrive  dans  quelque  cas  où  la  perte  de  substance 
est  peu  considérable  ou  transversale^Quelquefois  même 
la  guérison  peut  avoir  lieu  sans  son  secours  ;  j'en 
connais  plusieurs  exemples.  Mais  lorsque  Tinflamma* 
tion  s'est  terminée  par  la  cicatrisation  et  reodurcis-* 
sèment  des  tissus,  comment  pourraient-ils  contracter 
des  adhérences  ?  Ici  il  ne  suffit  plus  que  la  sonde 
détourne  complètement  les  urines  de  la  fistule,  il  &ut 
préalablement  que  les  bords  soient  rafraîchis  eu  en* 
flammés.  On  ne  peut  guère  penser  à  enlever  la  sur* 
feoe  calleuse  avec  l'instrument  tranchant)  mais  il  est 
facile  de  la  détruire  par  la  cicatrisation  ,  et  de  déve* 
lopper  en  même  temps  l'inflammation  nécessaire  à  la 
réunion.  » 

Le  siphon  de  Henri  Vannetier  n'off're  pas  de  plus 
solides  garanties. 

(  '  )  Mémoire  de  M.  Lallemand  sur  le  traitement  des  fistules  vésico^ 
vaginales  (  Archives  de  médecine,  1 8t5 ,  t.  vu,  p.  184  ). 
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Quand  au  procédé  de  H.  Jules  Cloquet,  il  ressem- 
ble au  précédent  avec  celte  diflférence  que  ce  profes- 
seur s'est  servi  d'un  siphon  pour  pomper  Turine. 
Tous  ces  moyens  ont  leur  origine  dans  l'antiquité  : 
le  tamponnement ,  par  exemple ,  était  conseillé  par 
Hippocrate ,  et ,  suivant  ce  grand  homme ,  il  devait 
être  pratiqué  avec  des  tampons  de  forme  cylindrolde 
et  faits  de  chair  de  bœuf;  il  a  été  renouvelé  seulement 
de  nos  jours,  et  T expérience  a  défini tivement  pro- 
noncé sur  son  peu  de  valeur. 

7^  Méthode  immédiate. 

La  réumm  immédiate  aujourd'hui  généralement 
employée  se  compose  ;  V  de  la  suture  ;  2**  du  rappro* 
chôment  des  lèvres  par  des  instrumens  unissans; 
3""  des  procédés  autoplastiques  que  j'ai  imaginés. 

A.    Satare. 

Henri  Roonhuysen  passe  pour  avoir  le  premier 
proposé  la  suture  diversement  modifiée  depuis.  Il 
disait  de  rafraîchir  la  fistule,  de  maintenir  ses  bords 
en  contact  par  la  suture  entortillée,  soutenue  par  une 
éponge. 

Lewziski,  en  i802,  ayant  à  traiter  une  fistule  vé- 
sico-vaginale  d'un  pouce  d'étendue,  située  à  un  cen- 
timètre et  demi  au-dessus  de  l'orifice  interne  de  l'urè- 
thre,  crut  pouvoir  en  obtenir  la  cure  radicale  par  la 
suture.  11  se  proposait  d'employer  une  canule  plate , 
longue  de  6  pouces,  ouverte  à  ses  deux  extrémités. 
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dont  Tune  9  courbée  dans  T^endue  de  4  à  6  Ugoes, 
affrail  au  commencement  de  cette  courbure  une  fente 
d'une  ligne  de  largeur  sur  7  à  8  de  long,  et  dont 
l'autre  se  terminait  par  un  anneau;  une  aiguille  cour- 
be et  du  fil  ciré  complétaient  Tappareil.  La  malade 
placée  sur  le  bord  du  lit,  la  canule  était  portée  sur 
l'une  des  lèvres  de  la  plaie ,  un  ressort  destiné  à 
chasser  Taiguilledevant  lui  poussait  celle-ci  au  moment 
où  l'opérateur,  après  avoir  introduit  la  main  gauche 
dans  le  vagin,  tendait  la  paroi  antérieure  et  retirait 
l'aiguille.  La  paroi  opposée  était  traversée  de  la  même 
manière.  Il  employait  autant  de  fils  qu'il  était  néces- 
saire pour  assurer  le  contact  des  bords  de  la  fistule; 
un  serre-nœud  dans  lequel  ils  étaient  passés  effaçait 
graduellement  l'ouverture  fistuleuse. 

Ncegelé,  en  i812,  proposa,  dans  un  premier  pro- 
cédé, de  traverser  la  fistule  ravivée  avec  une  aiguille 
faite  sur  le  modèle  de  celle  de  Deschamps.  Le  nombre 
des  points  de  suture  était  en  rapport  avec  l'étendue 
de  la  perforation  et  il  réunissait  les  fils  en  faisceau  et 
les  fixait  au  mont  de  Venus  avec  des  bandelettes 
agglutinatives. 

Dans  un  second  procédé,  Nœgelé  tentait  la  réunion 
avec  des  pinces  qui  servaient  à  porter  des  aiguilles 
courbes  destinées  à  traverser  les  lèvres  de  la  plaie. 

M.  Lallemand  s'est  servi  de  la  suture  entortillée 
après  avoir  préalablement  ravivé  les  bords  de  la 
fistule  avec  le  nitrate  d'argent. 

Deyber  9  pour  pratiquer  la  suture,  se  servait  d'une 
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canold  qui,  au  lieu  d'un  ressort  de  «ontre,  renfer* 
mait  un  dard  aiguillé  traveraé  à  aa  poiole  par  un  chas 
enfilé  d'un  fil.  Celte  disposition  permetrait  de  porler 
une  extrémité  du  fil  sur  la  lèvre  postérieure  de  la 
fistule ,  de  la  vessie  vers  le  vagin ,  et  de  traverser  la 
lèvre  antérieure  de  manière  à  fermer  une  anse  dont  les 
deui  extrémités  se  trouvaient  dans  le  oonduit  vaginal. 

M.  Efarmann  ti^ite  les  fistules  transversales  par  b 
suture  pratiquée  avec  dessûguiiles  oourbes  ordinaires 
portées  sur  les  lèvres  de  la  plaie  par  le  vagin. 

M.  lialagodi,  en  i838,  traitant  une  fistule  longitu*- 
dinale ,  attira  à  l'extérieur  avec  le  doigt  l'ouverture 
fistuleuse,  réséqua  les  bords  calleux  et  pratiqua  la 
suture  en  portant  ses  aiguilles  de  la  vessie  dans  le 
vagin  en  nouant  les  fils  deuxi  deux. 

En  i8^i9j  vers  le  mois  de  juillet,  pour  gciérir  une 
fistule  longitudinale  qui  avait  13  lignes  |de  long  et 
dont  la  commissure  inférieure  existait  un  peu  au- 
dessus  de  l'origine  de  l'urèthre,  M.  Roux  C),  après 
avoir  ravivé  les  bords  de  la  fistule  et  l'avoir  agrandie 
en  avant  et  en  arrière,  pratiqua  la  suture  entortillée  au 
moyen  d'une  aiguille  courbe. 

L'aiguille  armée  d'un  fil  portée  sur  un  manche, 
traversa  les  bords  de  la  fistule  d'abord  de  dehors  en 
dedans,  et  ensuite  de  dedans  en  dehors,  entraînante 
sa  suite  une  aiguille  droite  d'argent,  de  46  lignes  de 
long,  terminée  par  un  bouton  et  percée  d'une  ouver* 
ture  à  l'autre  extrémité.  Elle  fut  maintenue  en  place 

(*)  Jovmal  hftbdomadaire  de  médecine,  4St9,  t.  iv,  p.  SU. 
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comme  dans  rop^rêiion  du  bee  de  lîètre.  M*  Roux  en 
plaça  une  seocnde  de  la  même  manière»  IRmmp  Mviver 
les  lèyres  de  la  fistule ,  il  m  servit  de  deui  pinees  à 
anneaux  destinées  à  fixer  ruaelecôtégauehe,  Tautrele 
côté  droit  de  Touverture  contre  nature^  et  pratiqua 
une  incision  dans  toute  la  longueur  de  chaque  lèvre. 

Un  professeur  de  Técole  de  Montpellier,  A.  Dugès, 
ohez  une  malade  qui  avait  été  cautérisée  deux  fois 
en  vain  par  M.  Lalleroand,  saisit  les  deux  lèvres  Tune 
après  Tautre  avec  des  pinces  de  Museux,  raviva  la  su- 
périeure avec  des  ciseaux  dont  la  lame  était  courbée 
i  angle  droit  sur  le  manche ,  et  l'inférieure  avec  le 
bistouri ,  et  réunit  par  la  sulure  entrecoupée ,  au 
moyen  d'aiguilles  courbes  armées  de  fils  ('). 

M.  Gerdy  (juin  18él  ),  a  conseillé  de  détacher  la 
muqueuse  du  vagin  des  deux  côtés  de  la  solution  de 
continuité,  puis,  comme  deux  feuillets  d'un  livre,  de 
les  réunir  par  la  suture  et  d'oblitérer  ainsi  l'eapaoe 
produit  par  la  perte  de  substance.  Une  hémerrhagie 
accompagna  ce  procédé  et  la  guérison  ne  fut  pas 
obtenue. 

J'ai  eu  moi-même  recours  à  la  suture  entrecoupée 
que  î'ai  pratiquée  deux  fois  et  sans  succès  sur  la 
même  malade  ;  d'abord  je  ravivai  avec  le  nitrate  d'ar- 
gent avant  de  pratiquer  la  suture;  et  dans  la  seconde 
tentative  je  me  servis  du  bistouri  pour  rafraîchir  les 
bords  que  je  rapprochai.  En  conséquence,  je  les  ra- 
vivai en  dédolant  sur  le  vagin,  et  les  saisissant  dans 

(')  Bj6vue médicale ,  4830. 
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deux  points  différens  et,  serrant  les  extrémités  du  fit, 
je  renversai  vers  la  vessie  la  surface  vuinérée. 

Malgré  mes  efforts ,  te  courage  et  la  patience  de  la 
malade,  j'eus  la  douleur  de  voir  échouer  un  procédé 
qui  m'avait  semblé  renfermer  toutes  las  conditiODS  de 
réussite. 

Comme  on  le  voit,  toutes  les  sutures  ont  deux 
temps  distincts  :  dans  l'un  on  ravive,  et  dans  le  se- 
cond on  maintient  les  lèvres  en  contact.  Le  ravive- 
ment  par  la  pierre  infernale  est  infidèle  et  agit  trop 
superficiellement  pour  exciter  la  déposition  de  lym- 
phe plastique  nécessaire  pour  effacer  la  forme  arron- 
die ou  anguleuse  de  ces  fistules  qui  ne  peuvent  être 
réunies  dans  toute  leur  surface.  C'est  pourquoi  il  est 
préférable  de  raviver  avec  l'instrument  tranchant, 
qui  détruit  la  forme  tout  en  rendant  la  fistule  sai- 
gnante et  propre  à  l'agglutination.  En  se  servant  des 
pinces  de  Museux  ou  à  pansement,  on  peut,  en  agis- 
sant par  des  tractions  ménagées  sur  le  col  de  l'uté- 
rus, tirer  graduellement  à  l'extérieur  les  lèvres,  et 
les  ébarber  avec  un  bistouri  droit  boutonné  et  des 
cisceaux  courbes  sur  le  plat.  Je  me  suis  servi  avec 
succès  d'un  bistouri  pointu  droit  et  de  pinces- 
érignes. 

Quant  aux  différentes  sutures,  si  l'on  veut  en  ap- 
précier la  valeur  relative,  il  me  semble  que  la  suture 
entrecoupée  est  la  plus  avantageuse.  Les  uns  préfè- 
rent porter  le  fil  par  la  vessie,  les  autres  agissent  plus 
volontiers  sur  les  lèvres  de  la  fistule  par  le  conduit 
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yuWo-uiérin.  Je  partage  la  préférence  de  ces  derniers 
ei  je  ne  crois  pas  qu'il  soit  aussi  difficile  qu'on  Ta 
prétendu  de  faire  manœuvrer  lea  instrumens,  même 
dans  le  vagin,  pourvu  qu'on  ait  des  aiguilles  com- 
iftodes,  courtes,  petites,  et  convenablement  montées. 
11  faut  avoir  soin  de  ne  pas  trop  serrer  les  fils  pour  ne 
couper  les  tissus  que  lentement. 

B.  R^tprooheineiit  de«  lèrra»  par  d«s  imlnwnf  wniumm. 

Plusieurs  chirurgiens  ont  conseillé  de  réunir  les 
lèvres  de  la  fistule  avec  des  instrumens  unissans  qui 
demeurent  en  place  jusqu'à  complète  agglutination. 
Il  y  a  trois  instrumens  principaux  que  je  me  propose 
d'examiner  :  ceux  de  Dupuytren,  de  MM.  Lallemand 
et  Laugier. 

Le  professeur  de  Montpellier  se  sert  d'une  sonde 
de  A  pouces  de  long,  renfermant  une  érigne  double 
eu  griffe  de  chat  qui,  par  le  moyen  d'un  moteur  de 
À  pouces  de  long  sur  une  ligne  de  diamètre,  armé 
d'un  pas  de  vis,  sort  par  deux  ouvertures  pratiquées 
à  une  certaine  distance  de  l'extrémité  vésicale  de 
l'algalie  métallique,  et  pénètre  dans  la  cloison  vésico- 
vagins)le  en  arrière  de  la  fistule,  à  quelques  lignes  de 
son  bord  postérieur.  A  l'extrémité  libre  existe  un 
ressort  à  boudin  en  argent,  écroué,  qui,  abandonné 
à  lui-même,  prend  un  point  d'appui  sur  un  rebord 
mince  et  large  d'une  ligne  et  demie.  Ce  ressort  re- 
foule l'urèthre  vers  la  vessie  et  pousse  la  sonde  dans 
une  direction  contraire  lorsqu'il  se  détend.  Trois 

n.  25 
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pièces  composent  donc  oet  itistruntent  rV  une  ca« 
ùule;  a*  deUt  crochets  arec  leur  moteur;  8*  une 
plaque  mobile  atec  un  ressort  à  boudin.  La  sonde 
chiirrie  Turine  au  dehors,  les'  crochets  attirent  en 
atant  la  lèvre  postérieure  de  la  fistule,  tandis ^de  ta 
plaque  pousse  radtérieure  en  arrière. 

M.  Lallemand,  pour  raviver  la  fistule ,  emploie  le 
nitrate  d'argent,  dont  quatre  applications  suffisent  en 
général  pour  atteindre  le  but  quHl  se  propose.  Aus- 
sitôt Tescarrhe  tombée^  il  rapproche  les  bords  de  la 
|)laie  susceptibles  d'inflamtnation  adhésive  et  les 
maintient  rapprochés  avec  la  Sonde-érigne.  Pour 
éviter  tout  efibrt  petidant  les  quatre  jours  qui  suivent 
Son  application,  il  est  important  de  vider  le  canal  in* 
testinal ,  et  il  est  prudent  d'attendre  que  Tépeque 
menstruelle  soit  passée.  L'opération  ne  doit  être  en- 
treprise, dit41,  qu'après  avoir  apprécié  exactement 
le  siège  de  la  fistule,  et  il  propoie  d'introduire  un 
porte-empreinte  dans  le  vaglti,  afin  de  mesurer  l'es* 
pace  qui  se  trouve  entre  son  bord  postérieur  et  te 
méat  uHnaire,  en  djant  soin  de  tenir  compte  des  six 
lignes  qui  doivent  se  trouver  limitées  par  l'implanta* 
tion  des  crochets.  Si  la  fistule  est  située  à  i  pouce  et 
demi,  M.  Lallemarid  conseille  d'introduire  les  deux 
ouvertures  de  la  sonde  à  deux  pouces  du  méat  urinaire 
pour  traverser  la  cloison  vésico^vaginale  dans  cet  en- 
droit ;  la  sonde  cotifiée  à  un  alde^  le  chirurgien  porte 
le  doigt  indicateur  gauche  sur  la  lèvre  postérieure  de 
la  fiètule  pour  la  soutenir  et  pour  reconnaître  le  point 
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que  doWeni  ti*av«r9er  ie*  ci^ochetS}  tandis  que  de  la 
main  drcdte  il  fait  iomner  le  moteur  jusqa'A  M  qM 
le  pM  de  fis  deil  arrêté.  Il  place  auloar  de  la  aolide 
on  oodssinet  de  diarpie  pour  amortir  la  préâsien  de 
ki  plaqtie  qui,  poMaëe  en  arriére  par  la  détetite  dU 
ressort  à  boudin^  vient  agir  violemment  sdr  lemMt 
urinaire. 

Le  ooura  de  l'urine  est  ^uelqcefbis  interrompa  par 
dès  mneosités,  ei  alors  la  rétention  de  ee  liquide 
cause  des  douleurs  vives  par  ta  distension  de  là  ves- 
sie, et  les  accidens  ne  cessent  que  lorsque  Tôbstaclë 
est  vaincu. 

On  hdbrr it  Fopérée  avec  des  substances  peb  eitci  é- 
mentiiielles  :  des  crèmes  de  riz ,  des  bouillons  aux 
jaunes  d*œufs. 

Trois  ou  quStire  jours  de  rappHcatioh  de  TinstrU-i 
ttient  Suffisent  pour  obtenir  la  réunion,  et  pour  per- 
mettre de  retirer  le  tout  et  de  remplacer  la  sotlde- 
ét*igtie  par  uhe  sonde  ordinaire. 

Je  m'arrêterai  peu  sur  les  avantages  et  les  Iilcbil^ 
véniens  de  ee  procédé.  0*abord  le  ravîvement  des 
lèvres  de  la  fistule  par  le  nitrate  d'argent  est  loin  de 
valoir  le  rafraîchissement  par  l'instrument  tranchant. 

L'instrument  de  M.  Laltemand  a  eneorë  le  désa- 
vantage immense  d*irritér  douloureusement  Turéthré 
sur  lequel  il  s'appuie,  la  vessie  suh  laquelle  les  cro- 
chets agissent,  d'exciter  des  contractions  et  de  pro- 
duire une  irritation  violente. 

Cet  instrument  imaginé  en  1835  pour  rapprocher 

25. 
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les  lèvres  de  la  fistule,  est  sans  aucun  doute  une  in- 
veniion  ingénieuse  au  point  de  vue  mécanique,  et 
malgré  les  inoonvéniens  qui  y  sont  attachés»  on  ne 
peut  contester  que  ce  ne  soit  là  un  pas  fait  dans  fa 
bonne  voie,  une  idée  heureuse  mais  incomplète  de  ta 
suture  appliquée  à  la  guérison  de  ces  fistules. 

Au  reste,  pour  faire  connaître,  comme  il  convient, 
le  procédé  dont  je  viens  de  donner  une  description 
abr^ée,  je  crois  devoir  rapporter  textuellement  l'ob- 
servation suivante  empruntée  au  mémoire  de  M.  Lal- 
lemand  (*)  : 

85*  Obêervatim*  —  «  Madame  Martin,  de  Marseille, 
âgée  de  SO  ans,  d'un  tempéramment  sanguin,  d'une 
snnté  robuste,  éprouva  les  premières  douleurs  de 
l'enfantement  dans  la  matinée  du  14  février  1824. 
Vers  deux  heures,  une  sage  femme  déclara  qu'elle 
avait  reconnu  le  vertex;  à  cinq  heures,  les  pieds  de 
Tenfant  se  présentèrent  à  la  vulve.  Jusqu'à  onze 
heures,  l'ignorante  matrone  tira  dessus  sans  le 
moindre  succès  ;  enfin,  épuisée  de  fatigue,  elle  céda 
aux  instances  de  la  patiente  qui ,  depuis  longtemps, 
demandait  l'assistance  d'un  homme  de  l'art.  Celui-ci 
dégagea  la  tète,  et,  en  quelques  minutes,  termina  l'ac- 
couchement; mais  l'enfant  qui,  pendant  sept  heures 
et  demi,  avait  subi  de  violentes  tractions,  était  mort. 

«  Deux  jours  après ,  l'accouchée  commença  à  ne 
plus  pouvoir  uriner;  on  fut  obligé,  pendant  sept 

(*)  Archivée  de  médecine,  4S26,  t.  vu,  p.  491. 
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jours,  de  yider  la  vessie  avec  la  sonde.  Le  neu* 
vième  jour^  une  incontinence  d'urine  succéda  tout- 
à-coup  à  la  rétention  complète,  et  la  diûte  de  plu- 
sieurs lambeaux  d'une  escharre  gangreneuse  fit 
découvrir  une  listule  vésico-vaginale  occupant  le 
col  de  la  vessie  et  permettant  d'introduire  le  doigt 
dans  cet  organe  à  travers  une  ouverture  que  le  dii- 
rurgien  estima  de  retendue  d'une  pièce  de  un  franc. 
Il  mit  une  sonde  de  gomme  élastique  dans  la  vessie, 
et  de  temps  en  temps,  cautérisa  les  bords  de  la  fistule 
avec  le  nitrate  d'argent  fixé  dans  un  porte*crayon 
ordinaire.  Au  bout  d'un  mois,  la  circonférence  de 
l'ouverture  s'était  tellement  resserrée  transversale- 
ment que  la  perte  de  substance  semblait  réparée. 
Pour  fororiser  la  réunion,  le  chirurgien,  suivant  le 
précepte  de  Desault,  introduisit  dans  le  vagin  un 
tampon  de  charpie  enduit  de  eérat  et  saupoudré  de 
sul£ite  d'alumine.  Au  bout  de  quatre  jours,  le  tam* 
pon,  fatiguant  beaucoup  la  malsule,  fut  retiré  sans 
avoir  produit  aucun  résultat  avantageux. 

«  Le  26  mars,  on  remplaça  les  sondes  de  gomme 
élastique,  qui  se  courbaient  et  se  dérangeaient  au 
moindre  mouvement ,  par  celles  d'argent  qui ,  à  hi 
vérité,  fatiguaient  davantage  la  malade,  mais  empê- 
chaient beaucoup  mieux  le  passage  de  l'urine  par  lu 
fistule.  On  continua  à  cautériser  de  temps  en  temps  avec 
le  nitrate  d'argent  et  avec  le  sulfate  de  cuivre. 

«  Le  6  mai,  retour  des  règles,  urines  sanguinolentes. 

i  Le  20  mai,  introduction  dans  le  vagin  d'un  tam- 
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{M)Q  d$  gomme  élastique,  dans  l'inteatioD  de  finrcer 
lef  bord^  de  la  fistule  à  se  réunir. 

«  Deux  JQUrs  après,  douleurs  iusupportablos  qui 
fiprceQi  à  retirer  le  tampon. 

<f  Le  33  mai,  le  obirurgien  qui,  pendant  trois  mois, 
fivaH  oonserwé  Tespoir  d'une  guérison  prodMtine, 
d^ara  l(i  fistule  incurable.  Mais  la  malade  décidée 
à  tout  entreprendre  pour  guérir  d'une  inoommodité 
qui  de^t  empoisonner  le  rest#  de  ses  jours,  se  reur 
dît  &  Montpellier. 

K  Le  36  mai,  je  la  trouvai  muchée  sue  le  dos  por«* 
tant  dans  k  vessie  upe  sonde  fixée  à  un  bandage  en 
double  T,  conduisant  les  urines  dans  un  vase  de  far^ 
blano.  Dès  que  la  sonde  était  retirée,  elles  s'éobap* 
paient  par  le  viigin.  Seuleipent,  quand  la  malade  était 
assisis  et  pai^faitement  immobile,  elle  pouvait  les  pete«- 
lûr  une  heure  on  deux  ;  mais ,  dàs  qu'elle  voulait 
eiiotser  les  jpmbos,  tousser,  eraoher,  ékver  les 
bras,  ale^  eUes  $e  faisaient  jour  par  la  fistule;  à  pluç 
forte  raison  quand  eUe  restait  debout.  Habituée  à 
une  propreté  très  rechçrobée,  Mm  me  peignit  seus 
les  phis  vives  eoukurs  le  supplice  sans  cesse  renais^ 
sent  auquel  e)le  était  condamnée.  N'espérant  plus 
guérir ,  elle  se  serait  estimée  heureuse  de  pouvoir 
rester  eouehâe  sans  sonde  ou  du  moins,  de  pouvoir, 
avee  upe  sonde,  ehanger  de  position. 

<c  Le  doigt  introduit  dans  le  vagin  me  fit  reconnaître 
vers  le  col  de  la  vessie  une  fente  transversale  très  éten- 
due, dont  les  bords  dui^  et  calleux  étaient  presque  en 
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contacté  Un  rouleau  tte  cire  i  rnoolar^  d'un  pouce  et 
demi  de  diamètre,  substitué  au  doigt  et  prêtai  d^ 
bas  en  haut,  prit  l'emprante  de  la  fistule.  Avant  de 
le  retirer,  je  fis  avec  Tongle  une  éehancrure  profonde 
au  niveau  du  méat  urinaire.  Le  porte-empreinte  me 
rapporta,  à  H  lignes  de  distance  de  cette  écbancrurei 
une  saillie  dcmi-eirculnire  de  7  lignes  de  longueur  et 
d'une  demi^ligne  d'épaissseur,  représentant  la  forme  et 
les  dimensions  de  la  fistMle.  Sii  examinant  le  profil  de 
cette  empreinte,  il  était  facile  de  voir  que  la  surfeœ 
de  la  paroi  supérieure  du  vagin  comprise  entre  le  méat 
urinaire  et  la  fistule,  était  plus  basse  d'une  demi* 
ligne  que  celle  de  la  fistule,  se  dirigeait  vers  le  ool 
de  r utérus;  c'est-à-dire  que  la  première  correspond 
dait  au  canal  orédiral,  et  la  seconde,  à  la  paroi  vésico*» 
vaginale.  Ainsi,  la  fistule  occupai^  précisément  le  col 
di»  la  vessie. 

«  Son  siège  et  sa  direction  transversale  m'expli* 
quèrent  fecilement  pourquoi  les  urines  étaient  tantôt 
retenues  dans  la  vessie,  tantôt  expulsées  involontai-^ 
rement.  La  malade  étant  assise,  la  matrice  entraînait 
la  paroi  vésico-vaginate  years  Touverture  de  la  vulve, 
appliquait  son  bord  postérieur  contre  son  bord  anté- 
rieur. Fermée  \mr  le  poids  des  parties,  elle  cessait 
alors  de  laisser  passer  les  urines,  jusqu^à  ce  que» 
s'étant  accumulées  dans  la  vessie ,  elles  en  distendisr 
sent  tes  parois  et  produisissent  ainsi  Técârtement  des 
bords  de  cette  fente.  Pour  croiser  une  cuisse  sur 
l'autre,  la   malade  était  obligée  de  contracter  les 
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muscles  de  Tabdomen  afin  de  fixer  le  bassin;  lors- 
qu'elle voulait  tousser,  cracher,  etc.,  le  diaphragnae 
poussait  en  bas  les  viscères  abdominaux,  et  dans  tous 
ces  cas,  la  vessie  comprimée  forçait  Turineà  passer 
par  la  fistule.  Il  en  était  de  même  dans  la  station,  la 
progression ,  etc.  ;  quand  la  malade  était  couchée  sur 
le  dos ,  les  parois  de  Tabdomen  étaient  dans  le  relâ- 
chement, mais  l'utérus  entraînait  la  vessie  vers  le 
sacrum,  éloignait  par  conséquent  le  bord  postérieur 
de  la  fistule  de  son  bord  antérieur. 

«  Il  était  évident  que  les  moyens  employés  j  usqu'à 
présent  dans  le  traitement  des  fistules  vésico^vagi- 
nales  étaient  insufflsans  pour  procurer  la  réunion 
d'une  solution  de  continuité  de  7  lignes  de  longueur. 
Il  ne  suffisait  pas  de  meure  les  bords  en  état  de  se  réumr 
et  de  les  garantir  du  passage  des  urines,  il  fallait  encore 
les  mettre  en  contact  et  les  y  maintenir  exactement  pendant 
quatre  ou  cinq  jours.  Les  deux  premières  conditions 
ne  pouvaient  guère  présenter  de  difficultés,  mais  la 
dernière  était  plus  difficile  à  remplir  ;  je  ne  désespérai 
cependant  pas  d'y  parvenir. 

c  Je  ne  pouvais  rafraîchir  les  bords  de  la  fistule 
avec  l'instrument  tranchant  ;  la  cautérisation  avec  le 
fer  rouge  ne  me  parut  pas  exempte  d'inconvéniens  et 
même  de  dangers  sur  une  surface  aussi  étendue.  On 
avait  déjà  employé  le  nitrate  d'argent  sans  succès, 
mais  à  l'aide  d'un  porte-crayon  ordinaire;  son  action 
n'avait  pu  s'étendre  au-delà  de  la  membrane  mu- 
queuse du  vagin.  Je  pensai  donc,  malgré  ces  antécé* 
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dens,  que  le  nitrate  d'argent  suffirait  pour  dévelop* 
per  une  inflammation  susceptible  de  se  terminer  par 
adhérence,  pourvu  qu'on  le  fit  pénétrer  dans  toute 
l'étendue  de  la  fistule.  Pour  y  parvenir,  je  fixai  un 
cône  de  nitrate  d'argent,  de  trois  lignes  de  longueur, 
dans  le  chaton  d'une  bague  faite  pour  recevoir  seule- 
ment l'extrémité  de  la  dernière  phalange  du  doigt 
indicateur.  Pour  qu'elle  collât  plus  exactement  [sur 
la  peau  y  je  fis  applatir  l'anneau  comme  une  lanière 
de  carte  à  jouer  ;  il  fut  ensuite  coupé  dans  le  point 
opposé  au  chaton,  afin  qu'on  pût  le  resserrer  à  vo- 
lonté. La  sonde  devait  garantir  suffisamment  la  fistule 
du  contact  des  urines. 

«  Qusmt  à  la  réunion  des  bords  de  la  perte  de 
substance,  ccftnme  elle  avait  une  direction  tout-à-foit 
transversale,  ma  première  pensée  fut  qu'on  pourrait 
en  obtenir  le  rapprochement  en  tirant  les  atrémiiés 
en  sens  contraire,  comme  une  boutonnière,  et  pour  y 
parvenir,  je  fis  construire  une  espèce  de  forceps  dont 
on  pouvait  graduer  l'écartement  à  l'aide  d'une  vis  de 
rappel  placée  à  l'extrémité  des  branches  extérieures. 

«  Le  10  juin,  j'essayai  le  dilatateur  et  je  m'assurai 
qu'il  produisait  le  rapprochement  désiré.  Je  le  retirai 
et  je  cautérisai  de  la  manière  suivante  :  la  pulpe  du 
doigt  indicateur  gaudie  étant  appliquée  sur  la  fistule, 
le  doigt  indicateur  droit,  armé  de  la  bague,  fut  in- 
troduit dans  le  vagin,  le  long  du  premier  et  la  pulpe 
dirigée  en  bas.  Arrivé  au  niveau  de  la  fistule,  je  retour- 
nai la  pulpe  du  doigt  en  haut,  et  j'y  fis  pénétrer  le  cône 
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de  nitrate  d'argent,  sentant  distinctement  les  bords  de 
la  (istnieen  deçà  et  au-delà  de  la  bague,  et  je  ia  prome? 
nai  transversalemenl  d- un  angle  à  l'autre,  fin  un  instant 
le  nitrate  (l'argent  Ait  dissous.  La  douleur  fut  beau** 
poup  plus  vive  et  plus  profonde  que  dans  toutes  les 
cautérisations  précédentes  (  injection  d'eau  tiàda  dans 
le  canal  et  dans  le  vagin). 

ce  Le  lendemain,  douleur  très  vive,  surtout  dans  la 
fégton  de  la  vessie  ;  fréquentes  envies  d'uriper. 

<  Le  troisième  jour,  j'examinai  l'état  des  parties 
avec  un  spéeulum  utéri  coupé  i  sa  partie  supérieure. 
Les  esoarrhes  étaient  presque  toutes  détachées,  mais 
les  surfaces  n'étaient  ni  assez  rouges,  ni  assez  tumé* 
fiées  popr  que  je  pusse  espérer  que  l'inflammation 
flkt  susceptible  de  produire  la  réunion  j  en  consé* 
quence,  je  pratiquai  une  seconde  cautérisation.  Le  15 
juin,  chute  des  escarrhes,  surfilée^  cautérisées  d'un 
rouge  vif,  sensibles  et  tuméfiées;  introduction  d'une 
sonde  d'argent  dans  la  vessie}  application  du  dilata- 
teur en  forme  de  forceps.  Dans  la  journ^  douleurs 
vives  du  côté  du  rectum  et  de  la  vessie,  insomnie, 
nuit  agitée,  élaneemens  du  côté  de  la  nia|nice. 

a  Le  lendemain,  b  malade,  malgré  tout  son  eoif- 
rage,  ne  put  supporter  plus  long-temps  les  tourn^ens 
que  lui  causait  1^  di$tension  transversale  du  vagin , 
l'instrument  fut  retiré }  mais  b  sonde  fut  maiptenue 
dans  la  vessie,  afin  de  constater  l'effet  que  produirait 
l'inflammation  aigud  développée  par  ces  deux  cauté- 
risations. 
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n  Au  bout  de  dix  jours  je  retirai  la  soude  :  l'éoou*- 
lem^it  des  uriues  avait  lieu  absolument  de  la  môme 
manière  et  dans  les  mêmes  circonataqces  qu'avant  la 
cautérisation.  Je  m'attendais  à  ce  résultat  à  oause  de 
la  grande  étendue  de  la  fistule;  aussi  |e  n'avais  cessé 
de  ebereher  le  moyen  d'obtenir  la  réunion  immédiate 
des  surfaces  enflammées  par  un  procédé  analogue  i 
celui  qu'on  emploie  pour  le  bec  de  lièvre.  Dans  tous 
les  projets  que  je  formais»  devant  laisser  une  solfie 
à  demeure  dans  la  vessie,  j'imaginai  d'y  adapter  mes 
moyens  de  réunion.  Je  pensai  qu'on  pouvait  renlep*' 
mer  dans  sa  cavité  une  espèce  d'érigne  double  qui» 
au  moyen  d'un  levier  armé  d'un  pas  de  vis»  sortirait 
par  deux  trous  pratiqués  à  quelque  distanee  de  l'ex*^ 
trémité  vésicale  de  la  sonde  et  pénétrerait  dans  la 
paroi  véfico-vaginale,  derrière  le  bord  postérieur  de 
la  fistule)  tandis  qu'à  Tautre  extrémité  de  la  aoode 
on  pouvait  placer  un  ressort  à  boudin  qui,  prenant 
un  point  d'appui  sur  un  ressort  soudé  à  son  oriHoe^ 
et  l'autre  sur  une  large  plaque  mobile  ^  refoulerait 
vers  la  vessie  le  canal  urétral  et  pousserait  en  mèmi^ 
temps  la  sonde  en  dehors,  et  avec  elle  les  croebeli 
implantés  dans  la  paroi  vésico-vaginale. 

«r  J'exposai  mes  intentions  à  un  mécanicien  qu| 
les  saisit  avec  une  rare  sagacité,  et  les  exécuta  avec 
une  précision  telle  que  le  premier  instrument  fabri« 
que  pu|  être  appliqué  sapa  la  moindre  correction  < 

fv  Cet  instrument,  qu'on  peut  appeler  ^fmderérigné 
ou  smuk  misêonie,  se  compoee  de  trois  parties  bien 
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distinctes  par  leurs  fonctions.  La  première  est  desti- 
née à  garantir  la  solution  de  continuité  du  contacl 
des  urines;  la  seconde  joue  le  rôle  des  aiguilles  dans 
le  bec  de  lièvre»  et  la  troisième  remplace  Faction  des 
fils  unissans  dans  la  suture. 

«  1*"  La  sonde  a  4  pouces  de  long  sur  3  lignes  de 
diamètre.  Un  bec  d'aiguière  est  adapté  à  Tune  doses 
extrémités  pour  diriger  les  urines.  Un  disque  de  8 
lignes  de  diamètre  est  soudé  entre  le  bec  d'aiguière 
et  la  sonde  pour  fournir  un  point  d'appui  au  ressort 
à  boudin  ;  un  écrou,  recevant  le  pas  de  vis  du  moteur 
des  crochets»  est  soudé  à  la  partie  supérieure  de  l'on- 
verture  de  la  sonde.  Vers  le  milieu  de  la  longueur  de 
la  sonde,  une  coulisse»  fixée  à  la  voûte»  reçoit  le  mo- 
teur des  crochets»  lui  permet  de  s'élever  et  de  s'abais- 
ser et  l'empêche  de  dévier  à  droite  ou  à  gauche.  A 
iO  lignes  de  l'extrémité  vésicale  de  la  sonde  sont 
deux  trous  d'une  ligne  en  carré»  écartés  l'un  de 
l'autre  d'une  ligne  et  demie;  enfin»  la  sonde  est  ter- 
minée par  une  ouverture  elliptique  pratiquée  sur  la 
paroi  inférieure  pour  recevoir  les  urines  à  mesure 
qu'elles  tombent  dans  la  partie  déclive  de  la  vessie. 

oc  2''  Le  moteur  des  crochets  est  une  tige  de  A 
pouces  de  long  sur  1  ligne  de  diamètre.  Son  extré- 
mité  est  terminée  par  un  bouton  crénelé  sur  les  bords 
pour  être  tourné  entre  les  doigts.  A  10  lignes  com- 
mence un  pas  de  vis  de  6  lignes  d'étendue  reçu  dans 
l'écrou  soudé  à  la  partie  supérieure  de  la  sonde; 
deux  boutons»  terminant  ce  pas  de  vis»  arrêtent  le 
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rnooTement  de  rotation  et  indiquent  à  l'opératenr 
que  les  crochets  sont  entièrement  sortis  ou  rentrés. 

«  L'extrémité  de  la  lige  se  termine  par  deux  on 
troispas  devis  qui  reçoivent  un  écrou  demi-sphérique, 
dont  la  sur&ce  plane  forme,  avec  un  renflement  sem- 
blable du  moteur  des  crochets,  une  gorge  circulaire 
d'une  demi  ligne  de  largeur ,  qui  reçoit  l'anneau  et 
dans  lequel  tourne  la  tige.  L'anneau  porte  un  appen* 
dicequi  est  reçu  dans  une  écbancrure  pratiquée  sur 
la  barre  transversale  des  crochets.  L'anneau  et  les 
crochets  sont  traversés  par  une  goupille  qui  les  réunit. 
Les  crochets  ressemblent  à  des  griffes  de  chat,  un  peu 
plus  écartées  à  leur  sommet  qu'à  leur  base. 

«  S^  Le  ressort  à  boudin,  d'argent  écroui ,  aban- 
donné i  lui-même,  occupe  un  espace  de  3  pouces. 
Comprimé  comme  il  l'est  avant  l'application  de  l'in- 
strument ,  il  fait  équilibre  à  un  poids  d'une  livre  et 
demie.  Comprimé  au  même  degré  que  pendant  l'ap- 
plication de  l'instrument,  il  fait  équilibre  à  un  poids 
d'une  livre  deux  onces;  cette  tension  du  ressort,  cal- 
culée sur  l'effet  à  produire  et  sur  la  résistance  des 
parties,  s'étant  rencontrée  dans  les  limites  les  plus 
convenables,  il  importe  de  la  conserver  exactement. 
Pour  réval||er  en  poids,  il  suffit  de  pendre,  au  cordon 
de  la  plaque,  un  récipient  dans  lequel  on  met  de  la 
grenaille,  et  qu'on  pèse  ensuite. 

a  La  plaque  mobile,  de  forme  circulaire,  a  i  pouce 
de  diamètre  et  l'épaisseur  d'une  carte  à  jouer  :  l'ou- 
verture par  laquelle  elle  reçoit  la  sonde  est  près  du 
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bord  supérieur  à  eauftd  du  pubis  et  du  clitoris  j  deux 
anneaux  reçoivrat  des  edrdous  qui  se  boueni  eulre 
le  moteur  des  crochets  et  le  bec  d'aiguière.  Quand  on 
Teut  eomprimer  le  ressort^  une  bande  de  papier»  eolléo 
sur  la  sonde»  indique  la  profondeur  à  laqueUe  Tiûstru* 
ment  doit  être  enfoncé.  Un  rouleau  de  charpie,  placé 
Hu-derant  de  la  plaque  mobile ,  protège  les  parties 
contre  une  pression  trop  dure  et  des  borcb  très 
minces. 

ft  Le  mécanisme  dé  la  sonde^èrigne  est  on  ne  peut 
pas  plus  simple.  La  forme  et  la  disposition  des  ero* 
chets  sont  telles  que  quand  ils  sont  rentrée  »  si  l'on 
tourne  la  tige  qui  les  supporte  de  gauche  à  droite,  ils 
sont  poussés  vers  le  bord  postérieur  de  rouverture 
qui  leur  donne  passage,  et  que,  le  Rencontrant  par 
leur  convexité,  ils  lonl  poussés  en  bas  et  en  avant. 
C'est  sur  ce  bord  postérieur  qu'ils  prennent  un  point 
d'appui  lorsqu'étant  ehtrés  dans  les  chairs ,  ils  sont 
Attirés  en  avant  par  la  sonde  qui  tend  à  sortir  de  la 
teisie.  Quand  ensuite  on  tourne  le  moteut*  des  crochets 
de  droite  à  gauche»  la  concavité  des  croôhëts  se  rap* 
proche  du  bord  antérieur  de  l'ouverture  qui  les  force 
à  se  relever  et  à  rentrer  dans  la  sonde.  La  rentrée  et 
la  sortie  des  crochets  exige  un  mouvement  d'abaisser 
metit  et  d'élévation  dans  la  partie  de  la  tige  qui  les 
supporte.  Le  centre  de  ce  mouvement  se  passe  dans 
réerou  adapté  à  la  partie  supérieure  de  la  soude;  pour 
qu'il  soit  facile,  il  faut  que  l'écrou  ait  peu  d'étehdile 
en  largeur  et  laisse  un  peu  de  jeu  au  pas  de  vis. 
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a  L'aetimi  du  ressort  et  de  la  plaque  est  enoorb 
plus  faoile  à  çoneeToir.  Quand  le^  crochets  sont  entrés 
dans  la  paroi  vésico-yaginale ^  le  ressort^  abandonné 
à  lui-même,  refoule  la  plaque  mobile,  la  charpie  et  le 
méat  urinaire  ters  la  Tessie,  et  pousse  la  sonde  comme 
pour  la  faire  sortir  du  canal;  la  sonde  entraîne  atee 
elle  les  crochets,  et  ceux-ci  entraînent  la  paroi  vésico^ 
vaginale. 

«  Le  S4  juin ,  ayant  ôté  la  plaque  mobile,  et  to 
ressort  à  boudin  ayant  fait  rentrer  les  crochets  dans 
rintérietir  de  Tinitrument ,  je  rintroduisié  dans  bi 
tessie  comme  une  sonde  de  femme  ordinaire,  et  je  Tjr 
laissai  pendant  tingtquatre  heures  pour  m'asiurer 
qu'elle  empêchait  efficacement  tes  urines  de  passer  par 
la  flstule. 

«  Le  25  juin ,  cautérisation  semblable  aux  deux 
précédentes. 

«  Le  26 ,  nouvelle  cautérisation.  Le  27  et  le  HS  ^ 
deux  lavemens  par  jour  pour  vider  le  rectum  j  bouillon 
pour  tout  aliment  afin  d'éfiter  la  nécessité  de  la  déiS^ 
cation  pendant  le  téjour  de  l4nMrument. 

i  Le  29,  à  Faide  du  spécubitn  utéri  je  m'assurai 
que  les  èscarrhes  étaiefit  tombées ,  que  les  bords  de 
la  fistule  étaient  roUges,  toméfiéd  et  en  pleine  suppu* 
ration.  Le  moment  me  parut  favorable  pour  tenter  la 
réuniotl. 

à  H  fallait  que  Térigne  double  pteétrât  dans  la 
paroi  vésico^vaginale,  à  5  ou  6  lignes  de  la  lévrë  pos* 
térieure  de  la  fistule;  e6lle-ci  était  située  à  14  lignes 
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deTouverture  du  méat;  il  fallait  donc  que  les  deux 
ouvertures  de  la  sonde ,  par  lesquelles  devaient  sortir 
les  deux  crochets,  fussent  introduites  à  20  lignes  du 
méat. 

€  Je  collai  sur  la  sonde  une  petite  bande  de  papier 
à  20  lignes  de  ces  deux  ouvertures  :  comprimant  en- 
suite le  ressort  à  boudin,  je  rapprochai  la  plaque 
mobile  de  Textrémité  de  la  sonde,  et  je  la  fixai  en 
nouant  les  cordons  passés  dans  les  deux  anneaux , 
entre  le  bec  d' aiguière  adapté  à  la  sonde  et  le  moteur 
des  crochets.  Tout  étant  ainsi  disposé,  j'introduisis 
la  sonde  jusqu'à  la  bandelette  de  papier;  je  As  tenir 
l'instrument  par  un  aide  ;  j'appliquai  la  pulpe  du  doigt 
indicateur  derrière  la  main  gauche  de  la  fistule,  pour 
faciliter  rintroduction  des  crochets  dans  la  paroi  vési- 
eo-vaginale,  et  m' assurer  du  point  précis  sur  lequel  ils 
agissaient;  avec  l'autre  main ,  je  fis  tourner  de  gauche 
à  droite  le  pivot  destiné  à  faire  mouvoir  les  crochets. 
A  mesure  qu'ils  sortaient  de  la  sonde ,  je  les  sentais 
pénétrer  dans  les  parties  molles,  à  5  lignçs  environ 
du  bord  postérieur  de  la  fistule.  Quand  la  pointe  fut 
sur  le  point  de  traverser  la  membrane  muqueuse,  je 
retirai  mon  doigt  et  je  continuai  à  faire  sortir  les  cro- 
chets de  la  sonde  ;  ils  marchèrent  alors  d'arrière  en 
avant  dans  la  paroi  vésico-vaginale;  enfin  le  pas  de 
vis  était  épuisé,  le  mouvement  de  rotation  du  pivot 
fut  arrêté  et  je  fus  certain  que  les  crochets  étaient 
en  place.  Je  nxis  un  rouleau  de  charpie  au  devant  de 
la  plaque  mobile,  afin  de  garantir  les  parties  molles; 
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je  dénouai  les  cordons  qui  la  retenaient,  et  le  ressort 
à  boudin,  n étant  plus  comprimé,  la  poussa,  ainsi 
que  la  charpie,  contre  Touverture  du  méat  urinaire; 
ne  pouvant  y  pénétrer,  elle  refoiiia  le  canal  uréthral 
vers  la  vessie,  et  servit  ensuite  de  point  d'appui  au 
resssorl  à  boudin  qui  poussa  la  sonde  en  dehors; 
celle-ci  entraîna  avec  elle  les  crochets  dé  Térigne 
double,  et  avec  eux  la  paroi  vésico« vaginale,  dans  la- 
quelle ils  étaient  implantés. 

«  Après  l'application  de  Tinstrument ,  le  doigt  in- 
dicateur reconnut  que  les  bords  de  la  fistule  étaient 
exactement  affrontés ,  qu'ils  s'étaient  rapprochés  de 
4  à  5  lignes  du  méat  urinaire ^  et  que  le  canal  uré^ 
thral  était  beaucoup  plus  court  qu'avant.  La  douleur 
produite  par  les  crochets  fut  très  vive  pendant  deux 
heures  ;  mais  la  malade  la  dissimula  dans  la  crainte 
que  je  retirasse  l'instrument.  (Limonade,  orgeat,  un 
bouillon). 

«  Pendant  lu  journée,  urines  abondantes  et  claires 
passant  en  totalité  par  la  sonde.  Nuit  assez  bonne, 
quelques  heures  d'un  sommeil  léger  et  interrompu, 
diminution  de  la  douleur  locale,  quelques  coliques, 
douleur  et  pesanteur  dans  la  région  des  reins ,  appa- 
rition anticipée  des  règles. 

oc  Pendant  les  trois  jours  suivans,  l'écoulement  du 
sang  fut  plus  abondant  que  de  coutume,  mais  ne  fut 
accompagné  d'aucun  accident,  et  ne  nuisit  en  rien  à 
l'application  de  l'instrument.  Les  urines  furent  tou** 
jours  claires  et  naturelles,  tandis  qu'aux  époques 
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menstroelles  précédentes ,  celles  mêmes  qui  sortaient 
par  la  soude  étaient  sanguinolentes.  Cette  circon- 
stance me  confirma  dans  Topinion  que  rinstrument 
affrontait  exactement  les  lèvres  de  la  fistule ,  puisque 
le  sang  ne  pouvait  plus,  comme  autrefois,  passer  du 
vagin  dans  la  vessie. 

t  Au  bout  de  trois  jours  et  demi ,  craignant  que 
l'inflammation  déterminée  par  les  crochets,  en  dimi- 
nuant la  cohésion  des  tissus,  n'en  favorisât  la  déchi- 
rure^ je  fis  cesser  Teffet  du  ressort  en  fixant  la  plaque 
mobile  à  l'aide  des  cordons;  je  retirai  le  tampon  de 
charpie  ;  je  fis  rentrer  les  crochets  dans  l'intérieur  de 
la  sonde,  et  je  la  laissai  en  place  com  me  une  sonde  de 
femme  ordinaire.  (Soupe;  œufsclairs;  le  lendemain, 
alimens  légers  )« 

«  Le  4  juillet,  quelques  gouttes  d'urine  ayant  passé 
par  le  vagin ,  je  retirai  l'instrument  et  je  remarquai , 
à  A  lignes  des  ouvertures  destinées  au  passage  des 
crochets ,  une  tache  d'un  brun  noirâtre;  comme  'elle 
correspondait  à  la  fistule,  et  que  la  partie  de  la  sonde 
qui  était  hors  du  canal  avait  la  même  couleur  bronzée, 
j'attribuai  cette  tache  à  l'action  de  l'air  à  travers  le 
centre  de  cette  ouverture.  J'introduisis  une  sonde  plus 
petite.  (Plusieurs  lavemensémolliens). 

(c  Le  5,  des  coliques  rapprochées  annoncèrent  le 
retour  des  selles  supprimées  depuis  six  jours.  Malgré 
nn  lavement  émollient ,  cette  fonction  exigea  la  sous- 
traction  de  la  sonde;  elle  ne  fut  pas  replacée,  et 
cependant  la  malade  resta  deux  heures  couchée  sur 
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te  dos,  OU  sur  le  côté,  sans  rendre  une  goutte  d* urine. 

«  lies  jours  suivans,  elle  dormit  pendant  six  ou 
sept  heures  de  suite  sans  être  mouillée.  Cette  amélio- 
ration dans  sa  position  lui  causa  une  joie  dont  il  serait 
difficile  de  se  faire  une  idée,  si  on  ne  se  rappelait  que 
pendant  quatre  mois  elle  était  restée  couchée  sur  le 
dos  avec  une  sonde  dans  la  vessie.  Encouragée  par  ce 
premier  succès,  elle  sollicitait  avec  impatience  une 
seconde  application  de  Tinstrument. 

«c  Le  iO  juillet,  j'explorai  la  fistule,  et  je  trouvai 
qu'elle  avait  diminué  d*un  tiers  de  chaque  côté.  Gin* 
quième  cautérisation  plus  douloureuse  que  les  pré- 
eédentes.  (S  bouillons). 

«  Le  i  1,  bords  de  la  fistule  plus  gonOés,  plus  rouges 
et  plus  sensibles  qu'après  les  cautérisations  précé- 
dentes. 

(c  Le  i2 ,  seconde  application  de  la  sonde  érigne  ; 
crochets  appliqués  à  8  lignes  de  la  fistule,  afin  qu'ils 
ne  pénètrent  pas  dans  les  mêmes  trous;  tampon  de 
charpie  appliqué  au-devant  de  la  plaque  mobile,  ^n 
peu  plus  épais  que  la  première  fois. 

«  Il  résulte  de  ces  deux  circonstances  peu  impor- 
tantes en  apparence ,  que  le  ressort  à  boudin  fut  plus 
comprimé  et  agit  par  conséquent  avec  une  force  plus 
grande  que  la  première  fois.  Cette  légère  augmenta- 
tion d'action  faillit  avoir  des  conséquences  fâcheuses. 
Dans  la  journée,  la  malade  souflrit  beaucoup,  mais 
elle  s'efforça  de  dissimuler  ses  douleurs  pour  qu'on 
ne  touchât  pas  à  l'instrument.    Le  soir,  ses  idées 
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devinrent  incohérentes;  enfin  elle  délira.  Quand 
j'arrivai,  je  trouvai  la  figure  fort  colorée;  les  membres 
étaient  de  temps  en  temps  affectés  de  mouvemens 
spasmodîques ,  mnis  il  n'existait  point  de  fièvre,  et, 
chose  assez  remarquable ,  ee  n'était  pas  de  la 
traction  exercée  par  tes  crochets  que  la  malade  se 
plaignait;  mais  de  la  compression  produite  par  le 
tampon  de  charpie.  La  douleur  était  contusive  et 
accompagnée  d'engourdissement  dans  les  aines  et 
dans  les  cuisses.  Je  diminuai  l'effet  du  ressort  à  boudin 
en  retirant  de  4  à  5  lignes  la  plaque  mobile  et  en  le 
fixant  à  Taide  des  cordons  qui  y  sont  adaptés.  Quel- 
ques minutes  après,  tout  cet  appareil  effrayant  de 
symptômes  avait  disparu.  Le  lendemain ,  je  relâchai 
un  peu  les  cordons,  et  le  troisième  jour  je  laissai  de 
nouveau  le  ressort  entièrement  libre. 

c  Le  i6  au  matin,  quatre  jours  après  l'application  de 
la  sonde  érigne,  je  fixai  la  plaque  vers  l'extrémité  de 
la  sonde,  j'enlevai  la  charpie ,  je  fis  rentrer  les  cro- 
chets et  je  laissai  finstrumeut  à  demeure,  en  guise 
desonde.  Deux  jours  après,  craignant  que  l'urine  ne 
repassât  par  les  trous  destinés  aux  crochets,  j'y  sub- 
stituai une  sonde  ordinaire.  En  examinant  la  sonde  à 
Tcndroit  qui  correspondait  à  la  fistule,  je  vis  avec 
une  grande  satisfaction  qu'il  n'existait  pas  la  moindre 
tache,  tandis  que  tout  ce  qui  était  resté  au-dehors  du 
canal  était,  comme  la  première  fois,  d'un  brun  noi- 
râtre; j'en  augurai  que  la  fistule  était  complètement 
fermée. 
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«  Le  17,  quelques  alimens  légers,  plusieurs  lave- 
mens.  Le  soir^  la  malade  éprouve  des  colîqocs  aceooi- 
pagnées  de  besoins  pressans  ;  elle  retira  la  sonde,  el 
après  beaucoup  de  temps  et  d  efforts,  rendit  une  selle 
dure  et  eopieuêe ,  sans  qu'il  passa  une  seule  goutte 
d'urine  par  le  vagin.  Malgré  une  aussi  rude  épreuve, 
elle  resta  longtemps  debout  et  immobile  dans  la 
crainte  de  voir  s'évanouir  toutes  ses  espérances.  Ce- 
pendant elle  regagna  son  lit  où  elle  tomba  évanouie, 
suivant  ses  expressions,  de  joie  plutôt  que  de  faiblesse. 
Bientôt  après  elle  se  leva ,  s'assit ,  marcha  sans  que 
rien  s'échappât  par  la  fistule.  Le  soir,  je  trouvai 
la  malade  dans  une  situation  morale  dont  on  aurait 
peine  à  se  faire  une  idée;  c'était  un  état  qui  tenait  du 
délire  et  de  la  folie.  Cependant  il  n'y  avait  que  cinq 
jours  que  la  sonde  érigne  avait  été  appliquée  ;  la 
distension  de  la  vessie  ou  l'impulsion  des  urines 
pouvait  amener  la  déchirure  de  la  cicatrice;  je  re- 
plaçai la  sonde  dans  la  vessie.  Le  lendemain  et  les  jours 
suivans  je  la  retirai;  mais  je  lis  sonder  la  malade 
toutes  les  quatre  ou  cinq  heures. 

ff  Depuis  le  2-2,  la  malade  urina  sans  sonde,  et  elle 
remarqua  que  le  jet  plus  rapide  et  plus  long  qu'avant 
la  maladie,  était  lancé  presque  horizontalement. 

«  Le  25,  pour  mieux  constater  sa  guérison.  Ma- 
dame M^*%  après  avoir  commencé  à  rendre  ses  urines, 
en  suspendit  plusieurs  fois  le  jet  pendant  quelque 
temps  sans  que  jamais  rien  s'échappât  par  la  fistule. 
Après  un  tel  essai  je  devais  croire  la  guérison  à  Tabri 
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de  tout  événement  f...  Mais  je  n'avdis  pas  tout  prévu. 

«  Le  28^,  je  trouvais  la  malade  au  désespoir.  Il  était 
passé  de  Turine  par  le  vagin ,  probablement  à  la  suite 
de  quelque  autre  épreuve  dont  je  ne  pus  obtenir 
Taveu ,  ni  d'elle  ni  de  son  mari.  Dans  la  journée  il 
s'écoula  encore  quelque  gouttes  d'urine. 

«<  Le  29,  j*explorai  la  fistule  avec  un  stylet  très 
mince ,  courbé  à  angle  très  droit  ;  mais  je  ne  pus  le 
faire  pénétrer  jusque  dans  la  vessie.  Je  pris  l'empreinte 
des  parties  avec  la  cire  à  mouler,  et  je  remarquai  à 
l'endroit  qui  correspondait  à  la  fistule,  une  saillie 
presque  imperceptible ,  de  l'épaisseur  d'une  carte  à 
jouer,  et  de  2  lignes  au  plus  de  longueur.  Je  pensai, 
d'après  ces  indices  et  le  peu  d'urine  qui  s'échappait, 
que  la  déchirure  de  la  cicatrice  était  fort  bornée.  Ce- 
pendant je  crus  devoir  pratiquer  une  nouvelle  cauté- 
risation ;  mais  comme  Touverture  était  très  étroite  et 
difficile  k  rencontrer,  je  me  servis  cette  fois  du  spécu- 
tum  uiéri ,  et  je  fixai  un  cône  très  effilé  de  nitrate 
d'argent  (\  l'extrémité  d'un  stylet  recourbé,  au  moyen 
duquel  je  le  portai  dans  la  fistule.  La  douleur  pro- 
duite par  cette  cautérisation  fut  très  légère.  Immé- 
diatement après ,  l'incontinence  d'urine  cessa  ,  et 
comme  elle  ne  reparut  pas  après  la  chute  des  escar* 
rhes,  je  dispensai  la  malade  de  garder  une  sonde  dans 
la  vessie.  Elle  resta  encore  environ  un  mois  à  Mont- 
pellier ,  pour  un  ongle  entré  dans  les  chairs,  ne  prit 
aucune  précaution,  et  partit  sans  avoir  rien  observé 
de  nouveau. 
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«  Quelque  jours  après,  je  j»eçus  de  Madame  M^ 
une  letlre  dans  laquelle  elle  m'apprenait  qu'a  la  fin 
de  son  voyage,  elle  avait  senli  en  arrivant  quelques 
gouttes  d*urine  passer  par  le  vagin.  Je  lui  reoomnian- 
(bi  de  gartfer  )a  lit  et  de  laisser  une  sonde  dans  la 
vessie  pendant  quelques  jours.  Peu  de  temps  après, 
eHe  m'écrivit  que  l'urine  ne  s'échappait  par  le  vagin 
que  pendant  son  émission  naturelle  parle  canal,  <{ue 
cela  n'était  pas  même  certain,  et  qu'en  supposant 
qu'elle  ne  s'était  pas  trompée,  c'était  si  peu  de  chose 
qu'elle  se  regardait  comme  guérie^  et  ne  ferait  rien 
si  son  état  n'empirait  pas.  Je  ne  voulus  cependant  pas 
publier  cette  observation  sans  avoir  de  nouveaux  ren- 
seignemens  ;  voici  ceux  que  je  viens  de  recevoir  : 
Depuis  deux  mois,  Madame  M^^  est  absolument  dans 
le  même  état  qu'avant  son  accouchement.  Pendant 
quinze  jours,  elle  a  mis  tous  les  malins  du  papier  de 
soie  à  l'ouverture  de  la  vulve,  et  chaque  fois  qu'elle 
Ta  examiné,  il  était  sec  ou  seulement  imbibé  de  quel- 
ques mucosités  qui  ne  pénétraient  pas  jusqu'au  linge 
dont  elle  se  garnissait.  Depuis  lors  elle  ne  s'estaperçue 
de  rien,  malgré  des  fatigues  corporelles  peu  ordinaires 
pour  une  femme  et  des  peines  morales  très  vives.  » 

Dupuytren  a  fait  usage  d'une  sonde  droite  offrant 
à  son  extrémité  vésicale  deux  ouvertures  latérales 
garnies  de  deux  opercules,  lesquels  sont  abaissés  ou 
élevés  par  une  lige  qui  parcourt  tout  l'intérieur  de 
la  canule.  Un  coulant  entoure  le  pavillon  de  la  sonde 
surmonté  de  deux  plaques  ovalaires  et  complète  cet 
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instrument.  Dupuytren  dit  avoir  réussi  à  guérir  une 
fi$lule  vôsîco- vaginale  qui  avait  résisté  au  nitrate 
d'argent. 

M.  Laugier  a  inventé  une  érigne  double  appelée 
vaginale,  parce  qu'elle  agit  stir  le  vagin;  elle  est  en 
outre  composée  de  deu\  branches  terminées  à  leur 
extrémité  prenante  par  des  crochets;  elle  ne  dispense 
pas  de  r usage  de  la  sonde. 

Quels  que  soient  les  instrumens  unissans  dont  on 
fait  usage,  les  bords  de  la  fistule  sur  laquelle  on  opère 
prêtent  peu  et  se  déchirent  promptementpar  l'action 
des  crochets  et  les  mouvemens  du  diaphragme. 

Il  résulte  de  tout  ce  qui  précède,  que  les  instru- 
mens unissans  et  la  suture  ne  parviennent  que  rare- 
ment  à  mettre  les  lèvres  rafrotchies  en  un  contact 
parfait,  et  c'est  un  hasard  lorsque  leur  abouchement 
a  lieu. 

C.  Slytroplastie  oa  oyftof^aflîea 

Me  voici  arrivé  à  Tautoplaslie  vésicale  qui  déjà,  en 
peu  de  temps,  a  rendu  à  la  science  et  à  l'humanité 
d'assez  grands  services  pour  que  ce  soit  un  devoir 
d'exposer  avec  soin  et  d'une  manière  détaillée  tout 
ce  qui  a  rapport  à  cette  méthode  réparatrice. 

J'ai  fait  usage  de  deux  procédés  très  distincts  qui 
concourent  au  même  but,  et  qui  cependant  sont  es- 
sentiellement diiférens  par  le  manuel  opératoire  et 
par  les  résultats  obtenus. 

L'un,  le  premier  qui  m'est  venu  à  l'esprit,  est 
emprunté  à  la  méthode  indienne. 
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Le  second  procédé  ne  ressemble  en  aucune  ma- 
nière au  précédenl.  J'ai  cru  devoir  le  désigner  sous 
le  nom  d'anioptastie  par  glissement. 

En  4826,  lorsque  je  publiai  un  Mémoire  sur  les  plaies 
du  canal  intestinal  et  sur  une  application  de  Tauto- 
plasiie,  qui  consistait  à  boucher  les  plaies  de  l'in- 
testin avec  une  lame  d'épiploon,  je  pensai  à  remédier 
aux  ûstules  vésico- vaginales  par  une  opération  du 
même  genre. 

1**  Slytroplastîe  on  ejiloplastîe  par  la  méthoda  nudîcfliiia. 

C'est  dans  un  examen  approfondi  des  diverses  mé- 
thodes et  des  procédés  que  je  viens  de  passer  en  re« 
vue,  et  dans  la  connaissance  des  imperfections  qu'ils 
présentent,  que  je  puisai  le  désir  de  chercher  un 
moyen  d'une  exécution  simple  pour  obtenir  une  cure 
radicale.  L'idée  me  vint  de  placer  un  lambeau  entre 
les  bords  de  la  fistule,  de  l'y  maintenir  jusqu'à  ta 
fusion  complète  des  parties,  et  de  manière  à  avoir  là 
un  véritable  tampon  qui  réparât  la  perte  de  sub- 
stance faite  à  la  cloison  vésico-vaginale.  Je  mis  mon 
dessein  à  exécution  le  2  juin  1834. 

Cette  opération,  à  laquelle  j'ai  donné  le  nom  à'ély- 
tropiastie,  est  une  véritable  ente  animale.  Le  procédé 
opératoire  se  compose  de  quatre  temps  :  1**  du  ravi- 
vement  de  la  fistule;  2^  de  la  formation  du  lambeau; 
3*  du  rétablissement  du  cours  des  urines;  4*  de  la 
section  du  pédicule. 
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1*  Ravivement.  —  Avant  tout,  il  faut  raviver  les  bords 
de  la  fistule  avec  le  bistouri  ou  des  ciseaux.  Voisine  de 
Turèthre,  la  fistule  serait  aisée  à  raviver  sur  place,  mais 
dans  les  cas  où  elle  est  plus  profonde,  le  ravivement 
est  plusdifiQcile.  J'ai  pu  cependant  l'attirer  quelqo^ois 
au  dehors  par  des  tractions  ménagées  à  Taide  du  doîgt 
ou  des  pinces  de  Museux  appliquées  sur  les  bords  ou 
sur  le  col  de  Tutérus.  Je  ravive  tour*à-tour  les  lèvres 
et  je  commence  par  la  postérieure.  On  peut  se  servir 
du  bistouri  boutonné  porté  obliquement  en  dédolant 
sur  le  vagin.  Les  ciseaux  à  staph}'loraphie  peuvent  être 
utiles.  La  circonférence  fistuleuse  sera  rendue  sai- 
gnante partout,  sans  quoi  le  lambeau  n'adhérerait  que 
partiellement.  Maintenant,  je  place  les  fils  avant  de 
procéder  au  rafraîchissement,  et  l'opération  est  plus 
simple.  Une  fois  le  ravivement  opéré,  je  taille  un  lam- 
beau de  forme  ovalaire,  rarement  aigu,  de  largeur  ya- 
riable,  pris  aux  dépens  des  grandes  lèvres,  de  la  fesse 
ou  bien  de  ces  deux  régions  à-la  fois.  Destiné  à  servir 
d'obturateur,  il  a  un  volume  et  une  largeur  propor- 
tionnés aux  dimensions  de  la  plaie  qu'il  doit  boucher. 

2*»  De  la  formation  du  iambeau.  —  Le  lambeau ,  pour 
conserver  sa  vitalité,  doit  être  formé  par  la  peau,  le 
tissu  cellMlaire  et  les  tissus  qui  servent  de  soutien 
à  cette  membrane.  Il  sera  assez  long  pour  ne  pas 
être  tiraillé  une  fois  fixé,  et  son  pédicule  aura 
assez  de  largeur  pour  que  la  nutrition  s'y  main- 
tienne. 

Il  ne  suffit  pas  que  le  lambeau  offre  toutes  les  con- 
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dilions  de  vitalité  et  qu'il  soit  propre  à  Tagglutina- 
tion,  il  faut  encore  que  la  constitution  du  sujet  ne 
contre  indique  pas  Topération.  Une  grande  débilité 
générale,  une  maladie  constitutionnelle  ne  permet- 
tent pas  d'opérer  avant  que  la  santé  soit  rétablie.  J'ai 
eu  un  lambeau  frappé  de  mort  dans  la  plus  grande 
partie  de  son  étendue  cbez  une  femme  dont  la  con- 
stitution était  mauvaise. 

Pour  tailler  le  lambeau»  je  tends  les  tégumens  sur 
lesquels  j'opère.  Je  porte  le  bistouri  sur  le  côté  ex- 
terne de  la  grande  lèvre  et  le  promène  en  abaissant 
le  poignet  de  haut  en  bas,  et  à  mesure  que  l'instru- 
ment approche  de  la  main  qui  efface  les  plis  de  la 
peau,  je  l'éloigné  doucement,  et  lorsque  le  lambeau  a 
assez  de  longueur,  je  décris  avec  le  poignet  un  demi- 
cercle  pour  remonter  au  côté  interne  au  niveau  de 
l'extrémité  de  la  première  division.  On  peut  encore 
le  former  par  deux  incisions  qui  commencent  en  de- 
hors et  en  dedans  de  la  grande  lèvre,  et  se  réunissent 
en  bas  à  angle.  Il  est  facile  ensuite  de  disséquer  le 
lambeau  du  sommet  vers  le  pédicule,  en  comprenant 
plusieurs  couches  de  parties  molles,  les  artères  et  les 
artcrioles,  nourricières  de  la  greffe  réparatrice.  Dis- 
séqué ,  il  se  xétracte  et  offre  des  plicatures  nom- 
breuses. 

S""  Du  hissement  du  lambeau  el  du  rétablissement  du 
COUTS  des  urines.  —  Aussitôt  taillé,  je  le  hisse  dans 
la  fistule  après  en  avoir  plié  et  traversé  le  sommet 
avec   un  fil  ciré,  el  ce  transport  se  fait  avec  la 
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sonde  de  Belloc.  Il  est  ainsi  enlratné  en  exerçant 
sur  lui  de  douces  tractions,  tandis  quUI  est  poussé 
de  Taulre  main.  Une  Tois  le  tampon  placé  entre 
les  lèvres  de  la  plaîe,  je  livre  le  lien ,  que  j'appel- 
lerai uréthralcj  à  un  aide  et  je  lie  les  fils,  s'ils  sont 
déjà  passés ,  ou  je  m'occupe  de  traverser  le  lam- 
beau et  Touverture  fistuleuse  de  la  manière  sui- 
vante :  j'introduis  le  doigt  le  long  du  lambeau,  je 
glisse  dessus  une  aiguille  courbe  montée  sur  le  porte- 
aiguille  h  slaphyloraphie  ou  je  la  diririge  avec  la 
main  et  j'enfonce  la  pointe  d'un  seul  coup  au  travers 
du  lambeau  et  des  lèvres  de  la  (istule.  L'aiguille  est 
saisie  avec  des  pinces  à  pansement  et  ramenée  au 
dehors  entraînant  le  fil  dont  elle  est  armée.  J'en  fais 
autant  pour  l'angle  opposé.  Il  est  de  la  plus  haute 
importance  que  ce  lambeau  et  les  angles  de  la  fistule 
soient  compris  chacun  dans  une  anse  de  fll  ;  c'est  pour 
n'avoir  pas  pris  cette  précaution  que  Ton  a  vu  l'urine 
suinter  et  qu'une  nouvelle  opération  est  devenue  né- 
cessaire. Les  (ils  doivent  être  ensuite  noués,  et  pour 
cela,  les  doigts  ne  peuvent  que  difficilement  accomplir 
les  nœuds;  on  se  sert  d'une  sonde  de  femme  ou  d'une 
pince  pour  serrer  les  fils.  On  laisse  les  fils  pendre  à 
l'extérieur  après  les  avoir  enveloppés  de  manière  à  les 
reconnaître.  Les  fils  tombent  du  dixième  au  quator- 
zième jour,  et  même  plus  tard.  Ce  n'est  que  dans  des 
cas  exceptionnels  que  l'on  peut  se  dispenser  de  la 
suture  en  passant  les  deux  extrémités  du  fil  dans  un 
serre-n,c^U(E|, 
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Le  fil  ttréthral  doil  être  fixé  de  manière  a  ce  que 
rien  ne  se  déchire  pendant  les  mouvemcns  imprévus 
que^  les  malades  peuvent  faire.  Je  le  colle  ordinaire* 
ment  sur  une  des  cuisses  ou  le  venire  avec  une  ban- 
delette de  diachylon. 

Dès  que  Topération  est  terminée,  on  livre  passage 
à  Turine  au  moyen  d'une  sonde  de  gomme  élastique 
proportionnée  au  diamètre  du  canal  et  à  la  situation 
du  tampon.  L'algalie  inclinée  à  droite  ou  à  gauche, 
suivant  la  situation  du  tampon,  est  soutenue  par  des 
rubans  qui  se  fixent  au  bandage  de  corps. 

La  position  horizon  laie  est  indispensable  pour  que 
la  vessie  ne  soit  pas  irritée  par  la  présence  de  la 
sonde. 

4"  De  la  section  dupi^dicule. —  Quand  convient-il  de 
eouper  le  pédicule  du  lambeau?  11  m*est  arrivé  de 
faire  trop  lot  celte  section,  et  le  pédicule  a  été  partiel- 
lement ou  en  totalité  frappé  de  mort  ;  afin  d'éviter  cet 
accident,  on  la  pratique  du  trentième  au  quarantième 
jour.  Quelle  prodigieuse  différence  de  vitalité  et  d'ag- 
glutination de  ces  tissus  et  de  ceux  de  la  face!  Ici  la 
grande  vascularité  de  cette  région  engage  l'opérateur 
à  se  comporter  autrement;  aussi  le  quatrième  jour 
peut-il,  sans  inconvénient,  diviser  le  pédicule. 

Que  se  passe-t-il  dans  le  lambeau,  de  quelle  ma- 
nière se  nourril-il,  et  comment  s'opère  la  réunion? 
Aussitôt  les  parties  réunies,  il  s'amasse  dans  la  vessie 
une  certaine  quantité  de  sang  que  la  sonde  verse  à 
l'extérieur,  et  par  le  vagin  il  s'écoule  de  la  sérosité 
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sanguinolente;  bientôt  la  surface  saignante  du  lam- 
beau se  couvre  d'une  couche  de  lymphe,  et  les  urines 
deviennent  troubles  par  la  suppuration  qui  se  mêle  à 
ce  liquide.  Les  points  de  suture  doivent  être  coupés 
du  douzième  au  quinzième  jour. 

Lors  de  la  section  du  pédicule,  du  sang  en  assez 
grande  abondance  sort  des  vaisseaux  divisés  ;  le^  deux 
surfaces  saignantes  se  retirent,  Tune  vers  le  vagin  et 
l'autre  vers  Tendroit  d'implantation  du  lambeau,  en 
vertu  d'une  force  de  resserrement  et  par  suite  de  l'al- 
longement forcé  où  il  se  trouve. 

Le  lambeau  est  sujet,  comme  les  autres  organes 
vasculaires,  aux  inflammations  et  à  la  suppuration* 
Aussi  après  la  dissection,  il  se  gonfle,  se  tuméûe, 
rougit  et  dépasse  l'entrée  du  vagin.  Il  se  gorge  d'a- 
bord de  liquide,  puis  suppure ,  et  à  mesure  que  la 
suppuration  diminue  il  se  retire  graduellement  et  se 
rétracte  vers  la  cloison  vésico-vaginale. 

Le  lambeau,  au  moment  de  la  section  du  pédicule, 
se  retire  dans  le  vagin,  puis  en  sort  pendant  la  pre- 
mière période  inflammatoire  et  y  rentre  à  mesure 
qu'il  suppure ,  et  à  la  fin  on  ne  le  voit  plus  qu'en 
écartant  fortement  les  lèvres  et  en  abaissant  la  com- 
missure postérieure. 

Le  lambeau  avant  la  section  du  pédicule  est  sen- 
sible aux  piqûres  et  aux  attoucbemens;  dès  qu'elle 
est  opérée,  ce  phénomène  disparait  et  le  lambeau  ne 
recouvrera  désormais  la  sensibilité  (toute  commu* 
pication  étant  détruite  avec  |es  centres  nerveux)  que 
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plus  tard,  lorsqu'il  sera  devenu  très  vasculaire.  Sa 
vilalité  organique  suppose  que  les  fonctions  de  sécré- 
tion persistent  fi  la  surface  de  la  peau ,  et  c'est  y  en 
effet,  ce  qui  existe,  car  les  poils  continuent  à  croître. 
On  ne  pourrait  compreiHlre  qu'il  en  fût  autrementi 
cette  membrane  ayant  conserré  sa  structure.  Voilà 
pourquoi  nous  avons  trouvé  des  poils  sur  le  lambeau, 
et  ils  ont  pris  un  tel  développement  qu  ils  sortent  par 
la  vulve. 

Sur  une  jeune  femme  chez  laquelle  j'avais  prati- 
qué l'ély  troplastie ,  des  poils  se  développèrent  sur  le 
lambeau,  et  nous  les  vîmes  friser  à  mesure  que  la 
santé  devint  meilleure. 

Si  à  l'époque  de  la  guérison  définitive  on  introduit 
le  doigt  dans  le  vagin,  on  rencontre  le  tampon  qui 
ferme  la  Qstule,  et  si  on  le  presse,  il  cède  comme  un 
corps  élastique,  peur  revenir  sur  lui-même  lorsque  la 
pression  cesse. 

Le  bouchon  obturateur  forme  donc  tumeur  dans  le 
vagin  et  le  long  de  sa  paroi  supérieure;  mais  il  ne 
peut  en  rien  gêner  les  fonctions  génératrices. 

Tel  est  le  procédé  que  j'ai  imaginé  pour  la  cure  des 
fistules  vésico*vaginales.  Malheureusement  jusqu'ici 
je  n'ai  pu  recourir  à  l'expérience  qu'un  très  petit 
nombre  de  fois ,  parce  que  les  femmes  qui  se  sont 
présentées  à  moi ,  étaient  le  plus  souvent  dans  des 
conditions  qui  ne  permettaient,  pas  le  moindre  espoir. 
Les  faits  m'ont  cependant  semblé  suffisans  pour  légi- 
timer la  proposition  que  j'ai  faite.  Voici ,  pour  ter- 
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miner  ce  qui  a  rapport  à  ce^ujet,  quelques-unes  de 
mes  observations. 


86*  Observation. —  La  nommée  Eugénie  Gaud^^  fut 
opérée  une  première  fois  à  l'hôpital  Saint-Louis  par 
mon  procédé  élytroplastique.  Celte  tentative  ne  fut 
pas  couronnée  de  succès.  Elle  ne  se  découragea  pas, 
et  rentra  a  Thôpital  le  30  féviier  1835,  pour  y  subir 
la  même  opéralion. 

Après  ravoir  préparée  par  des  bains ,  des  boissons 
délayantes  et  de  doux  laxatifs ,  je  Vopérai  ;  le  lambeau 
ne  fut  pas,  comme  la  première  fois,  taillé  aux  dépens 
seulement  des  parties  génitales,  mais  il  fut  pris  dia- 
gonalement  de  dehors  en  dedans ,  et  de  la  partie  in- 
férieure des  grandes  lèvres  jusqu'à  la  fesse,  qui  le 
fournit  en  grande  partie. 

Le  lendemain ,  la  nommée  G^^  était  bien  et  les 
urines,  teintes  d'une  faible  quantité  de  sang,  coulaient 
par  la  sonde;  elle  demeura  calme  jusqu'au  trosiéme 
jour,  époque  à  laquelle  elle  fut  prise  d'une  violente 
toux. 

Le  2  avril ,  après  une  vive  émotion ,  G^^  eut  des 
envies  de  vomir ,  des  vomissemens  et  du  dévoiement. 
Gela  me  fit  craindre  la  rupture  des  fils. 

Le  3  avril  au  matin ,  la  face  était  profondément 
altérée,  la  diarrhée  continuait,  il  existait  de  la  fré- 
quence et  de  la  petitesse  du  pouls;  l'eau  de  Seltz  et 
les  lavemens  laudanisés  tirent  promplement  cesser 
tous  ces  symptômes. 
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Le  5,  il  sortit  par  la  sonde  du  sang  mêlé  i  Turine. 
'  Le  onzième  jour ,  le  fil  passé  dans  le  sommet  da 
lambeau  tomba. 

A  la  section  du  pédicule,  qui  fat  faite  le  2  mai,  il 
s'écoula  une  grande  quantité  de  sang  artériel ,  et  le 
lambeau  se  rétracta  jusqu'au  méat  urinaire.  La  plaie 
de  la  fesse  était  alors  guérie  ;  mais  l'écoulement  des 
urines  donna  lieu  à  des  cuissons,  et  bientôt  on  s'aper- 
çut que  la  surface  saignante  s'avançait  peu-à-peu  au- 
devant  du  méat  urinaire;  ce  phénomène  était  dû  à 
l'inflammation ,  au  gonflement  et  à  l'infiltration  de  la 
Ijmphe  dans  son  épaisseur.  Le  lambeau  suppura,  pâlit 
et  se  rétracta  à  mesure  que  la  suppuration  se  tarît. 

Les  poils  qui  s'étaient  développés  sur  le  lambeau 
prirent  plus  de  longueur. 

Le  8  mai ,  la  sonde  fut  supprimée,  et  la  malade 
sentit  le  besoin  d'uriner  comme  avant  l'établissement 
de  la  fistule ,  et  cependant  elle  avait  la  conscience 
d'un  écoulement  d'urine  par  le  vagin.  Une  petite 
quantité  d'urine  coulait  par  un  angle  de  la  fistule  où 
l'adhérence  n'avait  pas  eu  lieu.  Je  pus  avec  un  mandrin 
creuT,  chargé  de  nitrate  d'argent ,  maintenu  par  un 
coulant,  cautériser  la  petite  ouverture  fistuleuse  en  le 
portant  dans  la  vessie  au  moyen  d'une  sonde  de  femme 
dont  l'extrémité  était  ouverte  de  manière  à  laisser 
passer  le  porte-caustique.  Dès  que  le  doigt  introduit 
dans  le  vagin  reconnut  que  la  sonde  était  parvenue 
sur  l'ouverture  fistuleuse,  je  poussai  le  mandrin  et  je 
renouvelai  cette  cautérisation  plusieurs  fois  à  huit 
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jours  d'iptervalle,  sans  que  la  malade  éprouvât  aucun 
accident.  Loin  de  voir  qu'il  y  eut  la  moindre  amélio- 
ration par  remploi  de  ce  caustique,  je  m'aperçus  que 
las  firines  coulaient  avec  plus  de  facilité  qu'avant  la 
cautérisation.  La  pierre  infernale  avait  au  moins  servi 
à  raviver  les  lèvres  de  la  fistule ,  et  permettait  de  les 
mettre  en  rapport,  ce  que  je  fis  avec  un  fil  dont  les 
deux  extrémités  traversaient  l'une,  l'angle  du  lambeau^ 
ej  l'autre  la  lèvre  opposée,  de  manière  à  former  une 
^PS6  dpnt  les  deux  extrémités  sortaient  par  la  vulve. 
j,Q  les  passai  dans  le  serre-nœud  de  Desault ,  et  les 
fix^i  à  cet  instrument ,  dont  l'extrémité  vaginale  fut 
poi|ssée  jusqu'à  l'endroit  d'où  suintait  l'urine.  Au 
bout  de  huit  jours,  les  fils  et  le  serre-nœud  furent 
enlevés  en  tirant  sur  une  extrémité  du  lien  qui  en- 
tfaîna  l'autre  au  dehors.  A  dater  de  ce  momien^,  il  ne 
^'écpul{^  plus  d'urine  par  le  vagin,  et  aujourd'hui, 
douze  ans  se  sont  écoulés,  et  G***  ne  présente  pas  de 
traces  de  son  infirmité. 

En  portant  le  doigt  dans  le  vagin ,  on  sent  un  tam- 
pon assez  volumineux  sur  lequel  croissent  des  poils 
et  qui  p'a  offert  aucune  ulcération.  La  vessie  qui,  au 
moment  de  l'opération,  était  rétrécie,  a  repris  depuis 
cejte  époque  les  caractères  d'un  véritable  réservoir, 
puisqu'aujourd'hui  le  besoin  d'uriuer  ^e  fait  sentir  i 
des  intervalles  éloignés,  ej  que  l'émission  du  liquide 
n'a  lieu  qu'en  vertu  d'un  acte  de  la  volonté. 

La  deu]f:ième  observation  prpuve  combien  le  méde* 
cjn  doit  peu  céder  à  l'impatience  des  malades,  et  con»- 
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bien  il  est  important  de  les  préparer  ayant  d'entre- 
prendre cette  opération. 

^7*  Observation. —  La  nommée  Dort)***  (Geneviève), 
journalière,  âgée  de  27  ans,  entra  à  Thôpital  Si|int- 
Louis.  Trois  fois  enceinte,  elle  accoucha  d*un  premier 
enfant  à  sept  mois  de  grossesse.  La  seconde  coqphe  ^ 
qui  eut  lieu  le  20  avril  1833,  eut  pour  résultat  un 
enfant  mort.  Le  troisième  accouchement,  qui  se  fit  le 
1^  avril  4835,  fut  très  laborieux.  Le  travail  dura  trois 
jours  dans  des  douleurs  vives  :  trois  applications  de 
forceps  furent  faites  par  un  accoucheur^  et  deux 
tentatives  nouvelles  furent  réitérées  par  un  autre  pra- 
ticien qui  broya  la  tète  du  fœtus.  Huit  jours  après  )a 
malade  s'aperçut  de  la  déviation  de  Turine,  qui  depuis 
ce  temps  n'avait  pas  cessé  de  passer  en  totalité  dans 
le  vagin;  aucune  envie  d'uriner  n'existait,  et  à  Texté- 
rieur  on  rencontrait  une  grande  quantité  de  matière 
lithique,  fixée  dans  l'épaisseur  des  poils.  La  vulve  et 
le  pourtour  de  l'anus  étaient  durs ,  douloureux  au 
toucher,  et  le  contact  d'une  éponge  donnait  lieu  à  de 
grandes  douleurs;  l'urèthre  avait  perdu  de  son  calibr^ 
et  présentait  à  son  extrémité  un  bourgeon  rouj^eàtre. 
L'introduction  de  la  sonde  dans  la  poche  urinaire  ne 
retira  pas  la  plus  petite  quantité  d'urine.  La  vessie 
avait  perdu  de  sa  capacité,  et  à  l'union  du  vagin  et 
de  la  lèvre  antérieure  du  museau  de  tanche,  on  ren- 
contrait une  ouverture  arrondie  à  plus  grand  diamètre 
transversal,  large  de  8  lignes  transversalemçnt,  6  à 

27. 
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7  d'avant  en  arrière ,  et  qui  pouvait  admettre  Tex- 
trémilé  du  doigt  indicateur.  Le  col  utérin  présentait 
des  inégalités,  à  droite  un  tubercuioi  une  coloration 
rougeâtre  et  de  petites  ulcérations  que  le  spéculum 
faisait  découvrir  dans  le  reste  de  retendue  de  cet 
organe.  Sur  les  fe^^es  on  remarquait  des  puslules 
d'ecthyma.  Le  tissu  cellulaire  paraissait  induré.  Jus- 
qu'au 6  septembre  je  prescrivis  des  eaux  gazeuses  de 
Seltz,  de  Vichy,  des  pastilles  alcalines,  des  bains  et 
des  lavages  à  Teau  de  guimauve  qui  produisirent  une 
amélioration  sensible  ;  malheureusement  je  cédai  trop 
tôt  aux  instances  de  cette  malade,  Topération  fut  pra- 
tiquée, et  le  lambeau  fui  taillé  aux  dépens  de  la  grande 
lèvre  du  côté  droit. 

Le  8  à  quatre  heures  du  soir,  il  survint  des  dou- 
leurs à  répigastre,  de  la  chaleur  à  la  peau,  de  la  rou- 
geur aux  pommettes,  la  langue  devint  jaunâtre  et 
pâteuse,  la  soif  violente,  Tappétit  fut  nul  et  le  pouls 
se  précipita;  Turine  cependant  coulait  par  la  sonde  et 
par  une  autre  voie,  à  ce  que  croyait  la  malade.  (  Sang- 
sues sur  Tabdomen  ;  saignée  de  3  palettes  ;  fomenta- 
tions émollientes). 

Le  9  au  matin,  vomissemens  constans,  sensibilité 
âTabdomen,  face  grippée,  peau  chaude,  pouls  fili- 
forme, abattement  extrême.  (Nouvelle  application  de 
sangsues  sur  l'abdomen,  point  de  sonde,  eau  de 
Seitz  par  cuillerées,  fomentations  émollientes).  Le 
soir,  on  retire  les  fils;  mort  à  deux  heures  du  matin. 

L'autopsie  faite  le  il  septembre   4835,  à  huit 
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heures  du  matiD ,  laisse  voir  les  désordres  suivans  : 

Ventre  ballonné ,  petites  ecchymoses  autour  des 
piqûres  des  sangsues. 

Le  poumon  droit  est  crépitant,  légèrement  engoué 
à  la  partie  postérieure  et  emphysémateux  en  avant. 
Le  gauche  est  dans  le  même  état. 

Cuillerée  de  sérosité  sanguinolente  dans  le  péri- 
carde ;  caillots  fibrineux,  adhérens  et  assez  volumi* 
neux  dans  les  cavités  du  cœur. 

Abdomen.  —  Intestins  ballonnés,  traces  d'adhérences 
récentes  de  toutes  les  circonvolutions  entre  elles;  in- 
jections partielles  du  tissu  cellulaire  sons-péritonéal 
et  de  celui  qui  est  compris  dans  l'épaisseur  de  Tin- 
testin;  elles  sont  surtout  marquées  dans  le  petit 
bassin  et  dans  la  fosse  iliaque  droite.  On  rencontre 
un  épanchement  de  matières  purulentes  où  flottent 
des  fuusses  membranes  principalement  entre  le  rec- 
tum et  la  matrice.  Du  reste,  le  péritoine  qui  s'étend 
sur  ces  deux  dernières  viscères  n'est  nullement  per- 
foré, il  est  rouge  et  enflammé. 

Le  foie  est  ramolli,  friable  et  d'un  rouge-brun. 
La  vésicule  biliaire  est  remplie  de  bile.  La  rate  est 
ramollie.  Pancréas  sain.  L'estomac  contient  un  liquide 
jaunâtre,  et  la  membrane  muqueuse  est  dans  l'état 
normal. 

Les  ovaires  et  les  trompes  sont  rouges  *,  les  pre- 
miers sont  augmentés  de  volume,  coupés  en  travers,  ils 
laissent  voir  du  pus  à  l'état  solide,  et  une  assez  grande 
quantité  de  liquide  sanguinolente. 
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La  vessie  et  Turèthre  ouverts,  j'aperçus  une  petite 
quantité  de  matière  purulente  au  bas-fond  et  une 
coloration  d'un  noir-foncé  de  l'ouverture  de  la  fistule 
vésico-vaginale ,  coloration  due  à  l'infiltration  san- 
guine. Là  se  voient  des  dépôts  de  matière  litbique. 
Les  tuniques  de  la  vessie  sont  saines,  sans  rougeur 
ni  infiltration  purulente  jusqu'à  la  fistule,  ot  sont 
réunies  par  un  tissu  cellutait'e  un  peu  graisseux. 

Utérus.  —  La  surface  utérine  est  noirâtre  et  le  tissu 
propre  est  dur  et  normal.  Le  col  présente  des  végé- 
tations colorées. 

Le  lambeau  bouche  exactement  la  fistule  et  n'offre 
aucune  trace  de  gangrène,  et  le  vagin  présente  dans 
son  épaisseur  plusieurs  veines  oblitérées  par  des  cail- 
lots et  du  pu^  que  l'on  expulse  par  pression. 

Les  veines  crurales  droite  et  gauche  contiennent 
des  caillots  qui  sont  enveloppés  d'une  fausse  mem- 
brane qiti  leur  adhère. 

Malgré  la  malheureuse  issue  de  notre  tentative, 
l'autopsie  détnontre  qu'elle  aurait  pu  réussir  si  des 
accidèns  de  phlébite  qui  ne  Surviennent  que  trop 
souvent  dans  nos  opérations  les  plus  simples,  n'étaient 
venues  détruire  nos  espérances. 

Voici  enfin  l'histoire  d'une  troisième  malade  dont 
l'observation  a  été  recueillie  par  un  de  mes  anciens 
élèves ,  M.  Dubois ,  jeune  médecin  distingué  de  la 
Suisse. 

88*  ObservatUm.  —  Gabrielle  Morel ,  lingère,  âgée 
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de  28  ans,  avait  toujours  joui  d'une  bonne  santé, 
lorsqu'au  commencement  de  l'année  1831  elle  eut 
une  couche  très  laborieuse,  pendant  laquelle  des  accès 
réitérés  d'éclanpsie  nécessitèrent  l'application  du 
forceps  qui  fut  immédiatement  suivie  de  violens  acci- 
cidens  inflammatoires.  Le  ventre  et  la  vulve  devinrent 
douloureut  ei  se  tuméfièrent.  Dès  le  lendemain  on 
ibl  obligé  de  sonder  HÉ***,  et  la  persistance  de  la  réten- 
tion d'urine  rendit  le  cathétérisme  nécessaire  jusqu'au 
neuvième  jour,  époque  à  laquelle  M***  éprouva  un 
besoin  pressant  d'uriner  qui  la  força  à  s'asseoir  dans 
un  fauteuil,  et  à  l'instant  elle  sentit  l'urine  s^ échapper 
avec  bruit  et  inonder  ses  vètemens  :  depuis  ce  moment| 
l'écoulement  n'a  pas  été  interrompu. 

Le  lendemain  la  malade  fut  transportée  à  la  Pitié, 
où  un  chirurgien,  après  avoir  attendu  que  les  parties 
revinssent  à  un  état  meilleur  (quinze  jours),  eut  re- 
cours à  la  cautérisation  qui  fut  mise  en  usage  pen- 
dant deux  semaines  sans  succès.  Trois  mois  plus 
tard  elle  fut  opérée  suivant  le  procédé  de  M.  Lalte- 
mand,  par  un  chirurgien  de  la  capitale.  Il  ne  réussît 
pas  mieux  que  le  précédetit,  et  Gabrielle  Morel,  re- 
butée, se  refusa  à  tout  traitement.  Malgré  l'état  dé- 
plorable dans  lequel  elle  se  trouvait,  elle  eut  cepen- 
dant encore  un  enfant.  Il  y  à  un  an  que  l'infirmité 
dont  elle  était  atteinte  lui  fit  réclamer  mes  soins.  Je 
l'opérai  par  Tautoplastie  indienne.  Le  lambeau  fut 
taillé  aux  dépens  de  la  grande  lèvre  du  côté  gauche,  et 
le  douzième  jour,  présumant  l'adhérence  du  tampon 


Digitized  by 


Google 


424     AUTOPL.  DtS  ORG.  GÉNITO-URIN.  DE  LA  FEMME. 

assez  solide^  je  me  déterminai  à  en  couper  la  base; 
malheureusement  la  vitalité  n'éiait  pas  suffisante , 
aussi  se  gangréna-t-il  et  l'écoulement  reparut.  Revenue 
du  découragement  que  lui  avait  causé  ce  nouvel  échec, 
cette  malade  se  présenta  dans  un  autre  hôpital. 

Le  14  décembre  1835,  Gabrielle  Morel  revint  à 
Thôpital  Saint-Louis.  Je  l'examinai  et  trouvai  sa  fis- 
tule agrandie ,  une  large  perte  de  substance,  capable 
de  recevoir  l'extrémité  du  pouce  et  située  à  une  quin- 
zaine de  lignes  de  l'orifice  de  l'urèthre. 

Le  20  janvier  1836,  j'eus  encore  recours  à  l'auto- 
plastic;  mais  cette  fois  le  lambeau  obturateur  a  été 
taillé  dans  le  pli  qui  sépare  la  cuisse  de  la  fesse,  sa 
base  située  en  haut  et  son  sommet  en  bas. 

Peu  d'heures  après,  elle  est  prise  de  vomissemens 
et  de  douleurs  dans  le  flanc  droit.  Le  peu  de  fréquence  • 
du  pouls,  l'extrême  agitation  de  M***  pendant  l'opé- 
ration et  la  rapide  apparition  de  ces  accidens,  nous 
rassurèrent  contre  la  crainte  d'une  péritonite.  Dès  le 
soir,  les  vomissemens  cessèrent  par  l'administration 
de  la  potion  anti-émétique  de  Rivière. 

Le  21,  il  n'existe  plus  que  quelques  nausées  qui 
cessent  dans  la  journée;  la  sonde  placée  à  demeure 
n'a  pas  fonctionné  convenablement;  le  petit  vase 
placé  entre  les  cuisses  pour  recevoir  l'urine  ne  s'est 
pas  rempli,  et  cependant  ce  n'est  plus  par  la  fistule 
que  le  liquide  s'est  écoulé,  mais  entre  la  sonde  et 
l'urèthre.  On  en  place  une  nouvelle  un  peu  plus 
grosse. 
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Dans  la  journée^  le  vase  destiné  à  recevoir  le  liquide 
urinaire  se  remplit  et  la  malade  se  trouve  cependant 
encore  mouillée.  On  applique  sur  la  vulve  un  petit 
linge  enduit  decérat  et  fendu  dans  son  milieu. 

Le  25,  la  sonde  obstruée  par  du  mucus  est  rem- 
placée, et  les  jours  suivans  T urine  coule  bien. 

Le  27,  le  fil  passé  dans  le  sommet  du  lambeau 
tombe  sans  qu'on  ait  exercé  sur  lui  aucune  traction. 

Les  jours  suivans,  le  tampon  ne  s'est  point  déplacé 
et  Turine  a  continué  de  couler  par  la  sonde. 

Le  31 ,  des  mouvemens  inconsidérés  ont  dérangé 
l'appareil,  la  sonde  est  sortie  de  Turèthre,  et  cepen- 
dant Turine  s'est  accumulée  dans  la  vessie  et  plusieurs 
fois  la  malade,  sollicitée  par  le  besoin  d'uriner,  Ta 
rendue  naturellement.  Jusqu'au  23  février,  on  change 
les  sondes  tous  les  jours  ou  tous  les  deux  jours  ;  les 
urines  sont  limpides  la  plupart  du  temps,  et  quelque- 
fois des  mucosités  obstruent  l'algalie.  Souvent  par 
indocilité  la  malade  la  dérange,  et  l'urine  est  rendue 
volontairement.  Néanmoins,  les  envies  d'uriner  re* 
viennent  très  fréquemment,  sans  doute  à  cause  de  la 
diminution  de  capacité  de  la  vessie. 

Le  23,  en  présence  de  MM.  Paul  Dubois  et  Emery^ 
je  coupe  le  pédicule  du  lambeau  à  un  pouce  de  sa 
base. 

Le  24,  le  lambeau  offre  une  coloration  noire  qui 
occupe  plusieurs  lignes  de  l'extrémité  nouvellement 
coupée.  Les  parties  non  mortifiées  sont  gonflées» 
rouges.  On  supprime  la  sonde  dans  la  crainte  que  la 
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Ikible  compression  qu'elle  détermine  n'augmente  la 
gangrène. 

Le  25,  la  malade  a  dU  malaise,  de  là  céphalalgie  et 
des  envies  de  tomir.  La  portion  mortifiée  l]*a  pas 
augmei]té  et  le  reste  do  lambeau  offre  moins  dé  tu- 
méfaction, ce  qui  dotine  Tespolr  que  la  gangrène  se 
limitera. 

L'urine  s'accumule  dans  la  vessie  et  est  rendue  vo- 
k>nlait*ement;  mais  lorsque  Gabridle  résiste  aux  be- 
soins fréquens  qti'elle  éprouve,  le  liquide  s'échappe 
et  inonde  la  couché. 

Le  26,  il  7  a  moins  de  malaise,  l'iirine  Conserve 
toujours  line  teinte  sanguinolente. 

Le  27,  les  parties  mortes ,  qui  avaient  dqà  com- 
tnencé  la  veille  à  sb  séparer  des  parties  vivantes,  tom- 
bent et  l'urine  demeure  rbuge. 

Le  28,  Turine  est  claire  et  rendue  sans  le  secouhs 
de  la  sonde.  L'oh  est  obligé  d'écarter  les  petites  lèvres 
flour  apercevoir  le  tampon  rétracté  et  la  surface  de  la 
section  de  couleùt*  vermeille  est  le  siège  d'une  suppu- 
ration de  bonne  nature. 

Le  5  mars,  la  malade  ilouS  dit  tjue  deux  fois  dans 
la  nuit,  réveillée  ^ar  le  besoin  d'uriner,  elle  a  eu  le 
tetnps  de  prendre  son  vase.  Jusqu'à  cette  époque, 
l'urine,  après  avoir  distendu  la  vessie ,  s'échappait 
subitement  avant  que  le  besoin  fut  assez  impérieux 
pour  gêner  le  sommeil.  L'état  de  dilatation  de  l'urè- 
thre  par  l'introduction  prolongée  des  sondes  contri- 
buait, sans  doute,  beaucoup  à  cette  incontinence  noc« 
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turne.  Dès  lors,  je  considérai  M^^  comme  guérie. 
Désirant  entrer  à  la  Salpétrière  et  voyant  soil  attente 
trompée,  cette  femme  aima  mieux  retrouver  son  in-* 
firmité  pour  ne  plus  être  obligée  de  travailler;  elle 
songea  donc  m  moyen  de  la  faire  reparaître,  ht  elle  y 
parvint  en  coupant  par  degrés  avec  des  ciseaux  et  un 
bistouri  le  tampon  obturateur. 

Je  conserve  le  tampon  dans  Tësprit-de-vin  ;  il  est 
arrondi  et  offre  une  surface  recouverte  d^utië  mem- 
brane accidentelle  qui  était  en  rapport  avec  l'urine, 
une  surface  cutanée^  et  une  circonférence  irrégdliërè 
adhérente  au  pourtour  du  trou. 

J'ai  introduit  une  modification  qui  a  TavaUtage  de 
s'opposer  à  l'écoulement  de  Turine  sur  le  lambeau. 
Dans  le  but  de  mettre  les  surfaces  saignantes  en 
contact  dans  tous  les  points,  son  sommet  a  été  replié 
sur  lui-même  et  traversé  par  un  fil. 

2o  Cysloplaflîe  Iule  «¥«0  l'aténif . 

Je  crois  qu'il  ne  serait  pas  sans  intérêt  ni  sans 
utilité  de  faire  connaître  un  procédé  que  J'ai  this  en 
usage  dans  un  cas  où  il  existait  une  destruction  de  la 
cloison,  précisément  au  niveau  de  Tutérus. 

Espérant  que  le  col  de  l'utérus  pouirrait  fermer 
l'ouverture  urinaire  accidentelle,  je  rendis  saignante 
la  face  antérieure  de  cet  organe  et  je  le  mis  en  con- 
tact avec  la  fistule  ravivée  et  les  maintins  par  la  suture, 
mais  il  y  eut  insuccès.  Désirant  m'assurer  si  cet  in- 
succès ne  tenait  point  au  mode  opératoire,  je  recom- 
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mençai  la  même  épreuve  en  me  servant',  au  lieu  de 
serre-nœud  pour  maintenir  les  ûls,  de  la  suture  à 
points  séparés. 

Je  ne  fus  pas  plus  heureux  que  la  première  (oisj 
et  je  me  proposais  d'avoir  recours  à  la  cystopiastie 
par  la  méthode  indienne,  lorsque  la  malade  s'y 
refusa. 

La  structure  de  Tutérus  et  l'absence  de  tissu  cel- 
lulaire m'avaient  fait  entrevoir  ce  résultat,  puisqu'il 
n'y  a  aucun  organe  dont  l'organisation  soit  moins 
favorable  à  la  déposition  de  U  lymphe  plastique, 
substance  indispensable  pour  que  l'agglutination  des 
tissus  divisés  se  fasse. 

D'un  autre  côté,  il  restait  encore  à  savoir  si  la  réu- 
nion n'aurait  pas  lieu  par  seconde  intention,  par 
suppuration  et  par  le  développement  db  bourgeons 
charnus.  Mais  l'expérience  a  parlé  contre  cette  ma- 
nière de  voir.  La  force  végétative  n'est  ni  assez 
grande  ni  assez  forte  pour  que  jamais  on  puisse  espé- 
rer un  succès  avec  de  pareils  élémens. 

L'observation  qui  fait  le  sujet  de  ces  réflexions 
mérite  d'être  rapportée  ici. 

89'  ObservaHon.  —  La  nommée  Charpentier,  âgée 
de  21  ans ,  lingère ,  d'une  petite  ville  de  Picardie , 
entre  le  20  mai  1840  à  l'hôpital  Saint-Louis.  Cette 
femme  est  accouchée  deux  fois.  La  première  couche  n'a 
été  suivie  d'aucun  accident;  à  la  seconde,  le  travail  a 
duré  trente-trois  heures.  On  n'a  employé  aucun  instru- 
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ment,  aucune  manœuvre  ;  mais  Tenfant  avait  ia  tète  vo- 
lumineuse. Quinze  jours  après  raccouchement,  Técou- 
leroent  involontaire  d'urine,  dû  à  la  chute  d'une  es* 
charre  produite  par  la  pression  de  la  tète  sur  la  cloison 
t6sico-vaginale,aeulieu.  Depuis  le  mois  d'octobre,  il 
n'a  pas  passé  d'urine  par  Turéthre.  Dans  les  premiers 
temps  de  l'établissement  de  cette  nouvelle  voie,  elle  cou- 
lait  goutte  à  goutte;  couchée  sur  le  dos  ou  assise,  elle 
retient  l'urine  pendant  plusieurs  heures  de  suite.  Exa- 
minée au  spéctdumy  on  trouve  sur  la  paroi  antérieure, 
immédiatement  au-devant  du  col  de  l'ulérus,  une 
ouverture  circulaire  arrondie  dans  laquelle  on  engage 
l'extrémité  de  l'index. Cette  ouverture  a  de  i  à  6  lignes 
de  diamètre.  En  appliquant  le  spéculunij  on  remarque 
que,  par  le  propre  poids  de  l'utérus,  le  col  de  cet 
organe  s'appuie  sur  la  lèvre  antérieure  de  la  fistule 
et  l'oblitère  passagèrement  quand  la  matrice  est  incli- 
née en  avant.  Cette  disposition  me  donna  l'idée  de 
me  servir  du  col  comme  moyen  autopiastique. 

Le  A  juin,  je  pratiquai  l'opération  de  la  manière 
suivante.  1*"  La  malade  étant  placée  horizonialement, 
je  saisis  avec  les  pinces  de  Museux  le  col  de  l'utérus 
et  je  l'abaissai  jusqu^à  la  vulve.  En  écartant  les 
grandes  et  les  petites  lèvres,  on  voit  a  découvert 
le  museau  de  tanche  et  la  fistule.  Rien  n'est  plus 
facile  que  de  passer  deux  fils  cirés,  gris  et  plais, 
dans  la  lèvre  antérieure  avec  des  aiguilles  courbes, 
et  de  les  attirer  au  dehors  ;  je  découvre  tout  le  bord 
antérieur  de  la  fistule  qui  est  rafraîchie  avec  des  ci- 
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seauX)  et  je  ravive  parallement  la  portion  correspon- 
dante de  kà  face  antérieure  du  col  de  Tutérus  qui 
forme  le  bord  postérieur  de  la  fistule.  La  circonfé- 
rence de  cette  ouv^lure  étant  ainsi  convertie  en  une 
plaie  saignante,  je  me  sers  d'une  espèce  dHnstruffleM 
qui  ressemble  à  la  sonde  à  dard  pour  réunir  les  lèvres 
de  la  plaie.  Je  porte  la  pointe  de  ce  dard  fenêtre 
d'avant  64  arrière  dans  la  paroi  antérieure  du  col 
utérin,  et  enfin,  d'arrière  en  avant  sans  pénétrer  dans 
la  cavité  utérine,  et  en  embrassant  une  assez  grande 
épaisseur  de  tissu.  T  Une  fois  l'extrémité  du  fil 
dégagée,  je  passe  l'extrémité  libre  dans  la  lèvre 
^qtérieure  d^  dedans  en  dehors  pu  de  la  vessie 
vers  le  vagin  ^  ce  qui  constitue  une  anse  à  conca- 
vité inférieure.  Faut -il  faire  un  double  nœud  ou 
agir  autrement?  Je  préférai  me  servir  des  serre- 
nœuds  de  Desault.  Ce  procédé  parut  remplir  l'indi- 
cation que  je  me  proposais.  Les  fils  étant  tordus  et 
arrêtés  sur  les  serre-nœuds,  la  pince  de  Museux  reti- 
rée,  le  col  utérin  abandonné  à  lui-même  remonte  à 
sa  place  et  entraine  avec  lui  les  serre-nœuds.  La  ma- 
lade est  remise  dans  le  lit  les  genoux  relevés  par  un 
copssin  placé  sops  les  jarrets.  Je  mets  dans  la  vessie 
une  sonde  en  gomme  élastique  et  je  recommande  le 
repos  le  plus  absolu. 

Depuis  l'opération,  l'urine  n'a  pas  cessé  de  couler 
goutte  à  goutte,  mêlée  d'abord  à  un  peu  de  sang,  puis 
elle  devint  limpide. 

Jusqu'au  cinquième  jour,  la  malade  n'a  pas  senti 
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Turine  passer  par  la  fistule  et  n'a  éproavé  aucun 
accident  ;  mais  bientôt  le  fluide  se  charge  ite  muco- 
sités et  la  sonde  incrustée  et  presque  oblitérée  par 
des  dépéls  de  matière  lithiques,  est  changée. 

Le  48»  la  sécrétion  rénale  a  cessé  de  s'écouler  par 
la  sonde  pendant  plusieurs  ligures  de  la  nuit,  et  la 
noalade  s'est  sentie  mouillée.  Les  serre-nœuds  sont 
retirés  avec  les  fils  qui  avaient  qoupé  les  tissus. 

Le  f8,  je  change  la  sonde,  et  le  20,  dans  la  jour- 
née, l'écoulement  s'étant  encore  suspendu,  j'examine 
Tétat  des  parties  et  je  trouve  la  fistule  dans  le  même 
état  qu'ayant  l'opération. 

Je  voulus  m'assurer  si,  en  réunissant  les  lèvres  de 
la  fistule  d'une  autre  manière  et  par  la  suture  entre- 
coupée seulement ,  je  ne  parviendrais  pas  à  obtenir 
Tagglutination  de  la  plaie  et  son  oblitération.  Cette 
modification  ne  réussit  pas  mieux  et  la  malade  con- 
serva sa  fistule. 

J'ai  appris  qu'en  1835 ,  à  l'hôpital  Beaujon , 
M.  Leroy  d'Elioles  avait  pratiqué,  dans  le  service  de 
MM.  Marjolin  et  Laugier,  la  même  opération  qui  ne 
fut  pas  suivie  de  succès. 

3o  Oystoplastîa  ezéovtée  aveo  le  vagm. 

On  ^  <^fV^  iM^voir  oblitérer  les  fistules  vésico-vagi- 
nales  en  empruntant  un  lambeau  aux  dépens  de  la 
p^rpî  postérieure  du  vagin,  M.  Yelpeau  le  premier  ^ 
conseillé  C6He  fQvjfk^  d'autoplas^e  à  laquelle  M.  L^- 
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roy  d^Etiolles  a  ajouté  une  modification  qu'il  regarde 
comme  importante. 


A.  VroeMé  d«  K.  ▼•IpMUi  mat  «luqplMlîe  «a  i 

L'idée  de  M.  Velpeau  de  Caire  adhérer  d'aberd  la 
partie  antérieure  du  Tagin  avec  sa  partie  postérieure 
(oblitération  partielle  de  ce  conduit) ,  puis  de  rétablir 
une  ouverture  pour  l'écoulement  des  menstrues,  n'a 
eu  qu'un  commencement  d'exécution  et  se  rapproche 
de  la  méthode  d'oblitération  du  vagin  dont  je  parle- 
rai plus  bas,  et  que  M.  Vidal  (de  Cassis)  a  appliquée 
sous  le  nom  de  méthode  indirecte  de  curation  des 
fistules  vésico-vaginales  ou  infibulaiion. 

M.  Velpeau ,  dans  ce  procédé,  dédouble  la  paroi 
recto- vaginale,  et  il  agit  de  manière  à  lui  emprunter 
une  bande  qui  tient  par  les  deux  extrémités  au  lieu 
où  elle  a  été  prise.  Dépouillée  de  sa  muqueuse,  cette 
espèce  de  ruban  est  appliquée  par  son  milieu  sur 
fouverture  de  la  fistule.  Cet  ingénieux  procède  est 
difficile  dans  son  exécution  et  doit  exposer  à  la  gan- 
grène, précisément  par  ce  qu'on  enlève  la  muqueuse» 
à  laquelle  viennent  se  rendre  les  nombreux  vaisseaux 
sanguins  du  conduit  vulvo-utérin. 

Le  procédé  de  M.  Leroy  d'EtioUes  n'est,  comme  je 
l'ai  dit ,  qu'une  modification  de  celui  de  M.  Velpeau  ; 
voici  en  quoi  il  consiste  :  v  Une  incision  est  faite  au 
périnée,  au-dessous  de  la  fourchette,  on  la  prolonge 
dans  l'espace  celluleux  iniermédiaire ,  au  rectum  et 
au  vagin,  jusqu'à  l'endroit  où  les  parois  des  deux  con- 
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duits  s'acculent  intiii)eroent  pour  former  la  cloison. 
Deux  incisions  longitudinales,  pratiquées  sur  la  paroi 
postérieure  du  vagin,  viennent  tomber  perpendicu- 
lairement sur  la  première,  il  en  résulte  un  lambeau 
qui,  au  moyen  de  fils  fiasses  dans  les  lèvres  de  la 
fistule,  se  relève,  se  retourne»  et  vient  s'appliquer  par 
sa  surface  saignante  contre  la  cloison  vésico-vaginale 
préalablement  avivée.  » 

Convaincu  de  l'impossibilité  où  l'on  est  de  guérir 
ces  fistules  vésico-vaginaies,  lorsqu'elles  ont  des  di- 
mensions assez  grandes  pour  admettre  l'extrémité  du 
doigt  ou  plus  de  18  millimètres  d'élendue,  M.  Vidal 
(de  Cassis)  a  conseillé  de  fermer  la  vulve  et  de  faire 
du  vagin  un  second  réservoir  ou  un  appendice  de  la 
vessie,  dans  lequel  l'urine  s'accumulerait  avant  d'être 
rejetée  à  l'extérieur. 

M.  A.  Bérard  a  donné  à  celle  opération  le  nom 
d'infibulation ,  nom  emprunté  à  un  procédé  antique 
exposé  dans  un  ouvrage  sur  l'Egypte  et  la  Nubie,  pu- 
blié  par  HM.  Cadalveine  et  Breuvery.  M.  Vidal  a  dési- 
gné son  procédé  sous  le  nom  de  méthode  indirecte. 

L'infibulation  pratiquée  depuis  un  temps  immé- 
morial chez  un  grand  nombre  de  peuples  de  TOrient, 
n'a  pas  été  présentée  comme  invention  récente.  Il 
n'y  a  de  nouveau,  en  effet,  que  là  pensée  de  l'appli- 
quer à  la  cure  ou  à  la  pallialion  d'une  maladie  rebelle 
à  tout  autre  mode  de  traitement. 

II.  tè 
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Des  essais  très  peu  nombreux  ayani  été  teatés 
jusqu!iet,  je  crois  qu'il  est  bon  de  suspendre  tout 
jugement*  li  faut  dire  cependant  que  ce  qui  a  été  fait 
jusqu'ici  n'est  pas  fevorable  à  cette  opération.  Les 
rélultats  ont  été  tout  différons  de  eeux  que  l'on  ofe^ 
sen«  sur  les  femmes  qui  sont  soumises  à  l'inûbula- 
tion  et  il  suffira  de  rapporter  le  passage  suivant  pour 
le  prouver  :  «  C'est  à  Dougolah  que  nous  eûmes  pour 
la  première  fois  Toccasion  d'observer  la  pratique  bar- 
bare usitée  sur  les  femmes  de  ces  contrées.  On  ne 
peuleipliquer  cet  usage  bizarre  auquel  a  donné  nais- 
sance la  jalousie  la  plus  effrénée  y  qu'en  remarquant 
que,  par  une  exception  bien  rare  aux  mœurs  musul- 
manes, ces  femmes  comme  les  fliles  de  Dougolah 9 
jouissent  de  la  plus  grande  liberté ,  se  laissent  voir  et 
sortent  quand  bon  leur  semble.  C'est  à  l'âge  de  8  à  9 
ans  que  les  jeunes  filles  sont  soumises  à  Tinûbula- 
tion.  Cette  opération  est  toujours  précédée  par  la 
circoncision,  c'est-à-dire  par  l'excision  de  la  partie 
exubérante  des  nymphes.  L'opération  consiste  dans 
le  retranchement  d'une  portion  des  parties  externes. 
On  plaœ  ensuite  la  jeune  fille  sur  le  dos,  les  jambss 
pressées  Tune  «ontre  l'atttre,  et  on  la  tient  dans  un 
étal  d'immobilité  complète  jusqu'à  ce  que  ces  deux 
plaies  aient  été  réunies  par  la  cicatrisation,  ce  qui  a 
lieu  au  bout  de  deux  semaines.  Un  tube  très  étroit 
sert  4  ménager  l'ouverture  indispensables  aux  écou- 
lemens  naturels.  S'il  survient  à  la  suite  de  l'infibula- 
tion  quelque  symptôme  ft^cheux,  on  le  fait  disparaîtra 
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par  la  cautérisatioa  &  Faide  iTun  fer  rouge.  Des  ma* 
tiH)ne8  préposées  à  cet  usage,  soBtebargéêft  deprati- 
qoer  la  contre-opération,  à  l'époque  du  mariage.  Ces 
matrones  mettent  ordinairemenfâ  leurs  soins  un  prix 
élcTé  ;  aussi  advient-il  plus  d'une  fois  que  le  nouveau 
marié  ne  peut,  faute  d'argent,  faire  subir  i  sa  fiancée 
cette  préparation  essentielle;  mais  si  par  hasard  il  par* 
vient  malgré  cet  obstacle  à  la  rendre  féconde,  les  m»^ 
trônes  sont  obligées  d'exercer  gratis  leur  ministère  et 
de  faire  di^rattre  les  entraves  qui  s'oppMeraient  au 
travail  de  l'enfantement. 

«  Quelque  douloureuse  que  cette  opération  puisse 
paraître,  beaucoup  de  femmes  sont  exposées  à  la  subir 
plusieurs  fois.  Il  arrive  rarement  qu'un  Nubien  parte 
pour  un  long  voyage  sans  s'assurer ,  par  6e  moyen  , 
de  la  vertu  de  sa  moitié  pendant  son  absence,  pe  qui, 
du  reste,  n'empêche  itts  qu'à  Dougolah,  comma 
aiikurs,  un  mari  absent  ne  puisse  être  troibpé;  la 
femme  lorqu'elle  apprend,  par  quelque  caravauie,  la 
Bouvelle  du  prochain  retour  de  son  époux ,  cal  alora 
obligée  de  se  soumettre  de  nouveau  à  l'infibulation , 
et  il  en  est  sur  lesquelles  elle  a  été  répétée  jusqu'à  six 
el  huit  fois. 

<  Depuis  Ouady  Ualfah  jusqu'à  Méaouy,  Fusage  de 
cette  opération  est  général  parmi  les  MubieniMS  aussi 
bien  que  parmi  les  femmes  des  arabes  Chaykyé,  qui  ottt 
adppté  la  vie  agricole,  à  'opposé  des  arabes  ftédenié 
qui  en  sont  exemptes  et  que  Tondit  très  chastes  {*).  » 

V  )  Voycige  m  Egypte  et  en  Nubie ,   .  ii ,  p.  458. 
28- 
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90*  Observation.  —  Voici  dans  quelles  circonstances 
el  de  queHe  manière  a  été  mis  en  usage  le  procédé 
de  M.  Vidal  (de  Cassis)  : 

€  La  femme  avait  35  ans;  elle  était  fortement  con- 
stituée. 

«  La  fistule  était  assez  grande  pour  permettre 
rintroduction  de  plusieurs  doigts.  J'avivai  avec  lit 
bistouri  Torifice  du  vagin  et  j'y  plaçai  trois  points  de 
suture  simple  à  Tai de  d'aiguilles  particulières  qui  £i- 
cilitent  beaucoup  cette  opération.  Ces  aiguilles  sont 
fortes,  longues  de  5^  millimètres,  portées  sur  un 
petit  manche  et  terminées  en  fer  de  lance*  Le  chaSf 
percé  sur  celte  extrémité,  est  assez  grand  pour  per- 
mettre d'y  passer  aisément  une  anse  double  de  fil 
ciré.  Les  deux  aiguilles  étant  garnies  de  leur  anse 
de  fil,  je  traversai  les  bords  de  Torifice  vulvaire  du 
vagin  jusqu'à  ce  que  le  chas  parut  entre  les  deux 
lèvres  de  la  plaie.  Je  dégageai  alors  avec  des  pinces 
l'anse  de  fil  que  je  confiai  à  un  aide.  Après  avoir 
retiré  l'aiguille,  je  procédai  de  la  même  manière  de 
l'autre  côté;  il  y  eut  alors  deux  anses  de  fil  entre  les 
deux  lèvres.  Je  passai  Tanse  gauche  dans  la  droite  et 
celle*ci  servit  de  conducteur  pour  faire  traverser  la 
lèvre  droite  au  fil  du  coté  gauche,  lequel  se  trouva 
alors  avoir  traversé  les  deux  lèvres  de  la  plaie.  Le  fil 
droit  fut  retiré  car  il  était  inutile.  Je  plaçai  de  la 
même  manière  deux  autres  fils,  et  mis  sur  chaque 
côté  de  l'orifice  du  vagin  deux  morceaux  de  bougie 
pour  faire  la  suture  emplumée. 
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«  Le  lendemain^  la  malade  put  uriner  par  Turéthre. 
Trois  jours  après ,  elle  put  faire  jaillir  ruriiie,  tou- 
jours par  Turèthre,  et  pendant  pfès  d'un  mois,  il 
ne  s'éeoula  pas  une  goutie  d'urne  par  le  yagin.  Les 
règles  survinrent  et  furent  chassées  au  dehors ,  tou- 
jours par  Turèlhre.  Mais  un  jour  que  les  urines 
avaient  de  la  difficuké  à  sortir,  un  élève,  voulant 
introduire  une  algalie  dans  Turèthre,  la  porta  sur  la 
cicatrice  qui  fut  ainsi  déchirée.  A  l'instant ,  du  sang 
sorlit,  et  les  urines  s'échappèrent  par  le  vagin.  La 
cicairice  n'était  pas  assez  forte  pour  soutenir  l'action 
mal  dirigée  de  la  sonde,  mais  elle  Tétait  déjà  assez 
pour  maintenir  les  lèvres  de  la  plaie  (').  » 

A.  Bérard  ayant  eu  l'occasion  de  recourir  à  la  mé« 
thode  indirecte  pour  guérir  une  fistule  véslco-vaginale 
dont  une  femme  de  30  ans  était  affectée,  eut  recours  à 
une  modification  très  ingénieuse  que  je  dois  rapporter 
ici.  Chez  cette  malade,  la  perte  de  substance  était  si 
considérable  que  la  cloison  vésico-vaginale était  entière* 
ment  détruite,  ainsi  que  la  partie  vésicale  de  l'urèthre. 

«  \Qici  comment  l'opération  a  été  faite.  La  malade 
a  été  couchée  de  telle  sorte  que  le  bassin  dépassât  un 
peu  le  bord  de  la  table  d'opération.  Les  cuisses  étaient 
maintenues  écartées  par  deux  aides,  les  bras  et  le 
tronc  étaient  fixés.  Le  jour  venait  d'en  haut,  et  les 
parties  se  présentaient  bien  a  l'opérateur. 

«  Une  incision  elliptique  fut  pratiquée,  circonscri- 

(')  Traité  de  patliologie  exieme  et  de  médecine  ùpératoire,  Paris,  4  S46, 
t.  V,  p.  366. 
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vaut  rotiverture  vaginale  en  arrière  des  pelites  lèvres, 
depuis  te  méal  urioaire  efi  haut  et  la  commissure  en 
bas.  Le  bord  postérieur  de  Tincision  fut  saisi  avec 
des  pinces  et  la  muqueuse  disséquée  dans  Téteadue^ 
en  haut^  de  deux  centimètres ,  et  en  bas,  de  trois 
environ.  Cette  membrane  muqueuse,  ainsi  disséquée, 
forhialt  un  diaphragnie  adhérenl  par  la  grande  ctr- 
(conférence ,  percé  d'une  ouverture  centrale  et  pré^ 
sentant  une  face  externe  saignante  et  une  autre  épi- 
IbéUale  terminée  du  côté  du  vagin. 

t  Dans  la  pensée  de  H.  Bérard,  àe  diaphragme 
devait  être  excisé  ;  mais  Tidée  lui  vint  de  le  foire  ser- 
vir luinnème  à  l'oblitération  du  vagin.  Une  suture  à 
points  passés  fut  faite  autour  de  la  petite  ciroon* 
férenee;  Les  deux  bouts  du  fil  furent  laissés  pendans 
hors  de  la  vulve;  puis,  une  sonde  de  Belloc,  intro* 
dnite  par  le  canal  de  Turèthre,  fut  en  passant  par 
l'ouverture  vésico- vaginale,  ramenée  dans  la  petite 
circonférence.  Les  deux  bouto  de  fil  y  furent  fixés  et 
retirés  avec  elle  par  le  canal  de  l'urèthre.  La  sonde 
d6  Belloc  Ait  alors  remplacée  par  une  bougie  en 
gotnme  élastique  destinée  à  faciliter  l'écoiffement  des 
urines  et  à  donner  attache  aux  fils.  Elle  fut  solide- 
ment fixée.  En  tirant  ces  fils^  la  petite  circonférence 
du  diaphragme  fut  froncée  absolument  comme  Touver- 
ture  d'une  bourse,  et,  tirée  davantage,  cette  surface 
décollée  était  portée  en  arrière  et  offrait  Taspect  d'un 
cône  creux  dont  une  traction  plus  considérable  en- 
core mit  les  parois  en  contact.  Les  surfaces  des- 
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quelles  le  lambeau  circulaire  de  membrane  moqueuse 
a  été  détaché  ftirent  affrontées  et  maintenues  en  eon^ 
tact  par  cinq  points  de  suture  enchevillée. 

<  Après  avoir  de  nouveau  pris  garde  que  la  sonde 
fut  bien  fitée,  M.  Bérard  prescrivit  un  pansemetit 
&  Teau  froide;  il  fit  placer  la  malade  sur  un  lit  à 
plan  incliné  de  la  tète  aux  pieds }  un  bassin  destiné 
à  recevoir  l'urine  fut  placé  entre  les  cuisses ,  et  la 
malade  fut  entourée  de  tous  les  soins  possibles. 

«Pendant  trois  semaines,  aucun  accident  n'est 
venu  entraver  les  suites  de  l'opération  ;  tout  donnait 
les  plus  grandes  espérances  de  réussite;  là  cicatrisa* 
tion  était  presque  complète  ;  l'urine  s'écoulait  claire 
et  limpide  par  la  sonde  placée  à  demeure  dans  le 
oanal;  la  malade  se  levait  déjà  et  était  dans  un  tel 
état  que  l'on  pouvait  concevoir  Tespoir  d*un  entier 
succès  9  lorsqu'il  se  développa  tout-à-coup  à  la  suite 
d'un  refroidissement  des  accidens  inflammatoires  du 
côté  du  péritoine,  auxquels  la  malade  a  succombé 
le  dix-septième  jour  après  l'invasion  des  premiers 
accidens. 

«  A  l'autopsie,  on  a  trouvé  une  péritonite  partielle 
et  disséminée  très  intense.  Les  deux  plèvres  étaient 
aussi  lé  siège  de  l'inflammation.  Les  parois  de  la 
matrice  adhéraient  entre  elles;  tous  les  autres  organes 
i^ient  sains.  La  volve  était  presque  entièrement 
oblitérée.  faïA&rieorement  et  supérieurement,  il  existe 
seulement  deux  petits  peftuis;  Tinférieur  commu- 
nique dans  le  vagin,  le  supérieur  dans  la  vessie. 


Digitized  by 


Google 


440     AUTOPL.  DES  0R6.  GÉNlTO*UiUN.  DE  LA  FEMME. 

Deux  stjfleUT  passés  dans  l'un  et  Tautre  de  ces  per* 
luis  se  rentkmtrent  au  milieu  de  la  fistule.  La  partie 
adhérente  de  la  vulve  est  longue  de  2  centimètres  et 
épaisse  de  6  millimètres;  elle  est  constituée  par  la 
cloison  antérieure  de  la  vulve  (*).  » 

Exposons  maintenant  en  peu  de  mots  les  argumens 
favorables  à  cette  opération  et  les  objections  qu'on  lui 
a  adressées. 

L'ingénieux  écrivain  M.Vidal  de  Cassis  a  proposé  ce 
procédé  opératoire  en  vue  :  i""  de  la  proximité  du  vagin 
et  de  la  vessie;  S*"  de  Tespérance  de  voir  la  paroi  pos- 
térieure du  vagin  servir  de  réservoir;  3"*  de  Tabsefice 
des  règles  qui  a  fréquemment  lieu  ;  4''  du  retour  fadte 
de  l'urine  dans  la  pocbe  urinaire;  enfin,  du  dégoût 
qu'inspirent  les  femmes  qui  sont  dans  cette  situation. 
D'autre  part,  Ton  a  opposé  à  la  mise  en  pratique 
de  cette  méthode  que  :  l*"  le  vagin  servant  de  cloaque 
et  n'ayant  pas  de  contractilité  musculaire,  n'expulsen 
pas  la  totalité  de  l'urine,  d'où  formation  de  calculs; 
2"*  on  ne  peut  espérer  que  la  cicatrice,  en  admettant 
qu'elle  se  fasse,  résiste  longtemps  à  la  déposition  pu- 
tride du  liquide  ;  3^  les  règles  peuvent  être  conser- 
vées et  alors  le  sang  se  mélangera  au  iluide  urinaire 
et  pourra  produire  un  obstacle  à  sa  sortie  ;  4''  on  ne 
peut  priver  les  femmes  encore  jeunes  d'un  pareil  or- 
gane, puisque  l'on  en  a  vu  plusieurs  devenir  enceintes 
et  mettre  au  monde  des  enfans  bien  constitués. 

(')  Bulletin  de  l Académie  roy<Âe  de  médecine,  t.  x,  année  4845, 
p.  407. 
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Tel  étail,  il  y  a  deux  ans  environ,  Tétat  de  la 
question.  J'étais  arrivé  par  Télytroplastia  ou  cysto* 
plastieà  deux  succès  remarquables,  mais  qui  n'étaient 
pas  suffîsans,  et,  je  dois  le  dire,  qui  ne  satisfaisaient 
pas  toutes  mes  idées.  Car  il  y  avait  des  cas  où  j'au- 
rais éprouvé  les  plus  grandes  difficultés  pour  mettre 
en  pratique  Télytroplastie  et  où,  sans  doute,  elle  eut 
été  impraticable.  Une  femme,  la  nommée  Calmés, 
que  j'avais  opérée  par  la  suture ,  par  Tautoplastie 
avec  lambeau  emprunté  à  la  peau,  n'avait  pas  guéri. 
Elle  n'avait  plus  de  col  de  la  vessie,  plus  d'urèthre, 
la  fistule  était  d'un  grand  diamètre  et  la  perte  de 
substance  plus  étendue  qu'avant  les  opérations  qu'elle 
avait  subies. 

Ce  fait  et  les  insuccès  que  j'avais  éprouvés  me 
donnèrent  beaucoup  à  penser,  et  dès  ce  moment,  je 
me  mis  à  chercher  en  dehors  des  idées  connues,  le 
moyen  de  remédier  à  cette  infirmité.  Mes  recherches 
s'appuyaient  sur  l'état  anatomique  précis  et  sur  les 
rapports  exacts  de  la  paroi  supérieure  du  vagin  avec 
le  bas-fond  de  la  vessie  et  les  parties  environnantes. 

J'entrepris  une  série  de  recherches  anatomiques 
sur  des  cadavres  injectés  ou  non  injectés  et  bientôt 
je  pus  me  convaincre  de  la  possibilité  de  réparer  la 
perte  de  substance  vésico-vaginale  sans  difficulté  en 
déplaçant  le  diaphragme  intermédiaire  à  la  vessie  et 
au  vagin.  Ce  déplacement  s'opère  par  un  véritable 
glissement  de  haut  en  bas  et  d'arrière  en  avant,  et 
c'est  pour  cela  que  je  l'ai  désigné  sous  le  nom  de 
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tystoplattie  par  glUsemenî  on  d'autcfplasHevéêico^agimk 
par  locomoHon. 

ê^  CfyftoplMtM»  p«r  gKifenMttt  mi  aotoplsflie  ▼éiîoo-viigîaaJe 
par  loooiBotîon. 

J'ai  donc  appelé  autoplastie  par  glissement  le  pro- 
cédé à  Taide  duquel  se  déplace  la  vessie  de  TendroU 
où  elle  repose  sur  le  col  utérin,  et  je  fais  descendre  le 
v^gin  de  son  point  dMnsertion  au  col  utérin  vers  le 
pubis  afin  de  rendre  d'abord  l'écartemenl  des  lèvres 
de  la  fistple  moins  considérable  :  et  ensuite,  de  faci- 
liter au-delà  de  toutes  les  prévisions  jusqu'ici  connues, 
la  réunion  et  raffrontement  des  bords  de  la  solution 
de  continuité. 

Pour  être  exécuté ,  ce  procédé  réclame  un  pianuel 
opératoire  spécial  dont  je  dois  décrire  les  temps  prin- 
cipaux. 

JL.  MEianel  opératoire. 

l^  temps.  —  Attireir  le  col  mérin  vers  la  vulve ,  c'est 
la  première  condition  à  remplir;  et  Toh  s'étonne»  à 
juste  titre,  que  datis  les  méthodes  connues  et  prati- 
quées jusqu'ici ,  il  ti'en  ait  jatnais  été  fait  mention. 
Cette  traction,  coitime  si  Ton  procédait  à  l'amputation 
du  col  utérin ,  doit  être  faite  graduellement  à  l'aide 
de  fortes  érigneô  doubles;  et,  en  général,  le  col  doit 
être  saisi  dans  une  direction  opposée  au  grand  dia- 
mètre delà  fistule,  c'est-à-dire  de  droite  à  gauche  si 
la  fistule  est  longitudinale,  d'avant  en  arrière  si  elle 
est  transversale.  Cette  marche  a  pour  but  de  rendre 
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pins  libre  Faction  de  Topéraleur  ëtir  les  lèvres  de  là 
plaie.  Dans  tous  les  cas,  les  points  d'implantation 
des  érignes  ne  doivent  en  aucune  manière  gêner  la  vue 
de  l'insertion  antérieure  et  latérale  du  vagin  au  col 
de  roteras. 

2*  temp$.  —  Détacher  le  vagin  à  son  inêerâon  an  C0I 
de  Cutérus.  Selon  l'étendue  de  la  fistule  et  les  be- 
soins variables  de  l'opération,  une  incision  semi* 
circulaire  est  pratiquée  transversalement  sur  le  vagin 
à  son  point  d'insertion  au  col  en  ayant  soin  de  le 
décoller  avec  la  muqueuse  par  une  dissection  letite 
faite  d'avant  en  arrière  et  eil  agissant  contre  le  ool  de 
l'utérus  dont  on  ne  doit  pas  craindre  de  diviser  les  âbres 
superficielles.  Il  faut  alors  que  les  aides  maintiennent 
les  érignes  solidetnent  fixées  et  ne  laissent  pas  remon- 
ter Futérus.  Il  devient  évideilt  €[ue  déjà  par  raccom-^ 
plissement  de  ce  dernier  temps  l'on  peut  avoir  gagné 
plusieurs  centimètres  d'espace  et  diminué  d'autant 
Touverture  de  la  fistule. 

3*  tèmp$.  —  Ravipemem  des  bords  de  fa  fistuk*  tl 
ne  failt  pas  craindre  de  mordre  assee  avant  sur  les 
lèvres  de  la  plaie.  Si  l'on  n'exeisait  qu'une  Aiible 
partie  des  bords  souvent  indurés  par  l'anciennelé  de 
la  lésion,  on  n'aurait  mis  au  vif  que  des  tissus  calleux 
dont  la  vascularité  rare  et  peu  nourrie  n^ofi'rirait  que 
peu  de  chances  à  la  réunion  par  première  intention. 
Il  faut  en  principe  obtenir  de  chaque  côté  de  larges 
surfaces  saignantes,  et  pour  cela,  ne  pas  redouter 
d'attaquer  la  muqueuse  et  le  tissu  lui-même  du 
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vagin.  Lorsque  la  fistule  est  dirigée  d'avant  en  arriére 
et  est  longitudinale  par  conséquent,  on  peut  indif- 
féremment raviver  la  lèvre  gauche  ou  droite.  U  est 
cependant  plus  rationnel  de  raviver  la  lèvre  qui  offre 
le  plus  de  difficulté  pour  être  saisie  et  que  l'œil 
du  chirurgien  découvre  moins  facilement.  Au  con- 
traire, toutes  les  fois  que  la  fistule  est  transversale, 
il  eonvient  de  raviver  la  lèvre  postérieure  qui  est  la 
plus  déclive,  et  sur  laquelle  le  sang  tombe  lorsque 
contrairement  à  ce  principe,  on  ravive  d'abord  la  lèvre 
antérieure.  Les  commissures  ou  les  angles  de  la 
fistule  sont  ensuite  ravivés,  et  enfin  la  lèvre  aolé- 
rieure.  Pour  pratiquer  le  ravivement,  on  se  serl 
d'un  bistouri  droit  boutonné,  de  ciseaux  droits  ou 
courbes  et  aussi  d'une  longue  pince  à  disséquer  qui 
offre  des  dents  assez  saillantes  pour  saisir  les  tissus 
qu'elle  touche. 

4'  temps.  —  Bien  passer  et  fixer  les  fils  de  la  suiwt. 
La  suture  doit  être  en  général  entrecoupée.  Des 
aiguilles  courbes  portées  sur  un  manche  ad  hocj  sai- 
sissent isolément  chaque  lèvre ,  et  chaque  point  de 
suture  doit  être  séparé.  Il  faut  que  toute  l'épaisseur 
du  bord  soit  comprise  par  l'aiguille.  Toutes  les  fois 
que  la  fistule  a  pu  être  amenée  aux  bords  de  la 
vulve,  l'aiguille  commence  par  attaquer  la  face  vaginale 
du  bord  saignant,  ressort  par  son  côté  vésical,  et,  sans 
quitter  celui-ci,  traverse  la  paroi  opposée  de  la  vessie 
vers  le  vagin  de  manière  à  former  une  anse  dont  la 
conyexité  regarde  la  cavité  de  la  vessie  et  dont  les 
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deux  extrémités  libres  plongent  dans  le  conduit  vnU 
vaire.  C'est  le  cas  on  la  suture  se  pratique  le  plus 
faeilement;  mais  il  est  des  circonstances  où  l'on  ne 
peut  pas  manœuvrer  aussi  ouvertement.  La  fistule 
placée  profondément  n'a  pu  être  assez  attirée  en  avant 
pour  que  les  doigts  agissent  librement  sur  ses  bords; 
alors  on  introduit  par  Turèthrc  dans  la  vessie  une 
sonde  d'où  s'échappe  cfne  aiguille  chargée  d'un  fiL 
Cette  espèce  de  sonde  à  dard  appuyé  sur  une  des  lé« 
vres  de  la  plaie,  le  chirurgien  pousse  le  dard  armé  de 
son  iil  ciré;  et,  bientôt,  la  paroi  de  la  cloison  vésico- 
vaginale  est  traversée  de  la  vessie  vers  le  vagin.  Le 
fil  est  alors  dégagé  et  retenu  à  l'extérieur  de  la  vulve, 
puis  le  dard  est  de  nouveau  retiré  dans  sa  gaine 
et  la  canule  de  nouveau  appuyée  sur  la  lèvre  oppo- 
sée. L'opérateur  pousse  de  nouveau  le  dard  qui  tra- 
verse la  cloison  vésico-vaginale.  Le  fil  est  de  nouveau 
dégagé  et  l'anse  est  ainsi  complétée. 

Pendant  les  manœuvres  que  nécessite  la  suture, 
la  face  inférieure  du  vagin  doit  être  constamment 
protégée  par  une  valve  de  spéculum  en  ivoire  ou  en 
bots  qui  déprime  la  cloison  recto-vaginale  et  maintenue 
par  un  aide  dans  un  abaissement  convenable.  II  ne 
faut  pas  appliquer  trop  de  points  de  suture;  en  géné- 
ral, dans  un  espace  de  3  pouces,  on  peut  en  placer 
cinq.  Les  fils  doivent  être  serrés  modérément  et  de 
manière  à  amener  les  deux  lèvres  de  la  fistule  au 
simple  contact.  S'il  en  était  autrement,  on  s'expose- 
rait à  enflammer  le  vagin  et  la  vessie  par  des  sutures 
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trop  multipliées  et  on  pourrait  déchirer  les  tissus  qui 
ont  perdu  souvent  de  leur  consbtance.  Une  phlogose 
exagérée  troublerait  surtout  le  travail  de  plasticité 
nécessaire  à  la  réunion  de  la  plaie,  déterminerait 
avec  des  envies  fréquentes  d^uriner  des  contractions 
incessantes  de  la  vessie  et  pourraient  amener  la  rup- 
ture des  points  de  suture.  Une  fois  ce  temps  accom- 
ptî,  il  fiiut  foire  dans  le  vagi^  des  injections  froides 
pour  chasser  les  caillots  de  sang  auxquels  Topératton 
a  donné  lieu. 

$''  temps.  —  Placer  urne  sonde  dans  la  vessie.  Ce 
temps  de  Topera tiop  est  très  important  et  réclame 
tou^e  l'attention  du  chirurgien.  On  doit  se  souvenir 
que  Ton  faît  pénétrer  une  sonde  dans  une  vessie 
réirécie  dont  le  volume  a  diminué  d'autant  plus  que 
la  fistule  est  plus  ancienne  et  que  la  perte  de  sub- 
stance a  été  plus  considérable,  et,  en  second  lieu, 
dans  une  vessie  rapprochée  du  pubis  par  suite  de  h 
section  du  vagin  au  niveau  du  col  et  do  la  d^siceote 
simultanée  de  ce  conduit  et  du  bas-fond  de  la  ves- 
sie. De  plus,  si  Ton  i^'y  faisait  attention,  la  sonde 
irait  se  heurter  contre  la  nouvelle  paroi  inférieurs 
qi^e  Topération  vient  de  reconstituer ,  et  contre  les 
points  de  suture  qui  demandent  à  être  respectés  avec 
tant  de  soin.  Il  faut  encore  changer  souvent  la  sonde 
dans  la  crainte  que  des  sels  ne  viennent  se  déposer 
sur  l'extrémité  qui  plonge  dans  les  urines  et  ne  rende 
ainsi  son  extraction  douloureuse,  ou  que  des  cail- 
lots de  sang  ou  de  pus  ne  s'introduisent  dans  les 
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yeuxt  \e&  bouchent  et  détermÎDent  une  rétention 
d'urine.  On  doit  enfin  la  fixer  au-debor$  d'nim  f^çon 
assez  mobile  afin  que  d^ns  les  mouvemeng  opérés 
par  la  malade  elle  ne  soit  pas  expMé^  à  se  porter  brus- 
quement sur  les  parois  de  la  vessie  ou  sur  la  suture. 
Le  praticien  n'oubliera  pas  non  plus  qu'on  a  vu  quel- 
quefois dans  ces  circonstances  les  émotions  morales 
supprimer  les  urines.  Avant  donc  de  songer  à  retirer 
la  sonde  ou  à  lui  imprimer  des  mouvemens,  il  £iut 
par  la  percussion  s'informer  s'il  y  a  de  l'urine  dans  la 
vessie  et  par  Tintarrogation  savoir  si  la  malade  a  été 
soumise  à  quelque  vive  impression- 

6*  iemps.  —  Placer  un  tampon  dtamadou  dans  le 
wgin.  Ce  tampon  est  destiné  à  absorber  le  sang  quip 
pendant  quelques  heur^ss  après  rp|]ération,  pourrai! 
suinter  de  certains  points  ravivés  et  non  coippris  dans 
la  suture.  Ce  tampon  doit  être  placé  et  fixé  de  telte 
sorte  qiie  son  eitraction  puisse  être  opérée  saps 
aucun  danger  pour  la  suture  et  sans  que  le  doigt  soit 
obligé  d'exercer  de  longues  manœuvres  ppur  l'aine- 
ner  à  la  vulve.  Si  l'on  a  soin  d'y  attacher  un  fil  ciré 
dont  l'anse  demeure  au  dehors,  on  peut,  à  l'aido  de 
douces  tractions,  l'attirer  facilemMt  à  soi.  De  toutes 
manières,  te  tasspon  ne  doit  séjourner  qi*e  peu  de 
temps  dans  le  vagin,  un  jour  par  exemple» 

V  temps.  —  Je  dois  enfin  ajouter  que  selon  les  cas, 
selon  la  disposition  de  la  fistule,  selon  la  facilité  plus 
ou  moins  grande  avec  laquelle  le  vagin  aura  glissé  et 
répondu  au  vœu  du  diirurgien,  on  pourra  g^gneff 
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encore  du  terrain  en  pratiquant  dans  la  muqueuse  ei 
dans  l'épaisseur  même  du  vagin  des  incisions  parallèlet 
aux  lèvres  de  la  fistule ^  à  droite  ou  à  gauche,  ou  même 
tout-à-fait  au  point  opposé  de  la  fistule  lorsqu'il  existe 
de  la  tension  dans  ses  lèvres.  Ces  incisions  s'oppose- 
ront à  la  déchirure  des  points  de  suture,  rendront 
plus  mobiles  les  lèvres  de  la  plaie  et  en  faciliteront 
d'autant  mieux  le  rapprochement  et  la  réunion. 

Je  n'aurais  pas  tout  dit  encore  si  je  me  bornais  à 
décrire  les  divers  modes  et  les  temps  de  l'opération  ; 
il  feut  aussi  indiquer  quand  il  convient  le  mieux 
d'agir  et  quand  la  méthode  que  je  propose  ne  saurait 
plus  être  applicable.  En  général,  on  doit  préparer  \es 
malades  à  l'opération.  Je  ne  parle  pas  ici  des  cas 
dans  lesquels  la  fistule  a  été  le  résultat  d'une  cause 
traumatique  accidentelle.  Là  comme  dans  toute  plaie 
simple,  la  réunion  doit  toujours  être  tentée  immédia- 
tement. Je  parle  de  fistules  anciennes,  ou  de  celte 
qui  plus  récentes  sont  survenues  à  la  suite  d'un  ac- 
couchement laborieux;  fistules  qu'on  diagnostique 
alors  que  la  femme  est  encore  sous  l'influence  de 
l'état  puerpéral.  Dans  ce  dernier  cas ,  il  est  de  toute 
prudence  de  s'abstenir  et  d'attendre.  On  sait  que 
l'accouchement  place  les  femmes  dans  un  état  général 
tel  que  toutes  les  maladies  qui  se  déclarent  concur- 
remment avec  lui,  que  toutes  les  plaies  qui  survien- 
nent dans  cette  période,  prennent  un  cachet  particu- 
lier, un  caractère  spécial  dont  l'effet  le  plus  commun 
est  la  tendance  à  la  suppuration.  Ajoutons  à  cela 
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qu'en  opérant  à  une  époque  trop  rapprochée  de  la 
chute  de  Tescharre,  les  tissus,  mous  et  friables,  se 
déchireraient  sous  la  moindre  traction  et  ne  pour- 
raient point  supporter  la  suture»  Le  chirurgien  serait 
donc  imprudent  s'il  agissait  dans  ces  circonstances; 
il  compromettrait  évidenunent  le  sort  d'une  opéra^ 
tion  qui  a  déjà  contre  elle  tant  d'élémens  d'insuccès. 
Ce  qu'il  doit  faire  seulement,  là  comme  dans  les  an* 
cicnncs  fistules,  c'est  de  placer  une  sonde  dans  la 
vessie,  c'est  d'accoutumer  les  urines  à  prendre  en 
partie  leur  cours  normal,  et  de  rendre  par  l'habitude 
le  contact  de  la  sonde  moins  offensant  pour  la  mu- 
queuse vésicale.  On  ajoutera  à  ce  moyen  l'emploi  de 
grands  bains  et  d'injections  dans  le  vagin,  l'usage  de 
l'eau  de  Vichy  si  les  urines  sont  chargées  de  dépôt 
acide  ;  et  on  entourera  la  malade  de  toutes  les  pré- 
cautions hygiéniques  convenables. 

L'opération  des  fistules  vésico-vaginales  par  le  pro- 
cédé autoplastique  par  glissement,  tel  que  je  l'ai  dé- 
crit, pourra  en  général  être  appliqué  dans  tous  les 
cas,  d'après  les  règles  que  je  viens  d'établir.  Néan* 
moins,  il  peut  se  présenter  des  circonstances  où  le 
vagin  aurait  contracté  des  adhérences  étendues  et 
solides  avec  le  col  utérin  lui-même  en  dehors  de  ses 
limites  ordinaires.  Le  col  utérin  a  pu  être  dé- 
truit antérieurement  par  d'autres  maladies,  ou  off'rir 
un  état  de  souffrance  qui  ne  permette  pas  d'agir 
ni  sur  lui  ni  à  son  pourtour.  Dans  ces  cas,  ou  l'on 
s'exposerait  à  pénétrer  dans  le  péritoine  si  l'on  agis- 
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sait  comme  on  peut  le  faire  à  l'état  normal,  ou  l'on 
pratiquerMt  des  incisions  sur  des  tissus  enflammés 
et  ramollis  ;  et  toutes  les  chances  mauvaises  se  multi* 
plieraient. 

C'est  pour  remédier  à  ces  cas  imprévus  et  rares, 
mais  possibles,  que  j'ai  imaginé  une  espèce  de  corol- 
laire à  mon  procédé ,  une  espèce  de  deuxième  mode 
opératoire.  Voici  comment  alors  on  agira  : 

On  amènera  la  fistule  aui  bords  de  la  vulve  en 
fixant  fortement  les  pinces  de  Museux  sur  le  vagin 
et  en  pratiquant  sur  elles  les  tractions  conve- 
nables; et,  quand  on  aura  pratiqué  Topératton 
d'après  les  indications  déjà  prescrites,  on  fera  de 
chaque  côté  des  lèvres  de  la  fistule,  de  profondes  in- 
cisions, si  elle  est  longitudinale,  qui  s'opposeront  au 
tiraillement  des  points  de  suture  et  donneront  artifi- 
ciellement à  droite  et  à  gauche  l'espace  qu'on  n'aura 
pas  pu  se  procurer  par  le  détachement  du  vagin  à  son 
insertion  au  col  utérin;  et  si  elle  est  transversale, 
une  ou  plusieurs  incisions  seront  faites  dans  le  sens 
du  tiraillement. 

S  XIV.  —  De$  clumgemefu  iurvmus  après  la  g^iérison  de$  fistuU*  teste  o- 
vaginaU»  dans  Us  organes  génitaux  et  Vorganisn\e  tout  entier. 

11  est  curieux  d'étudier  les  changemens  qui  se  pro- 
duisent après  la  guérison  des  fistules,  dans  la  vessie, 
la  cloison  vésico-vaginale  et  le  col  de  l'utérus.  Il  ne 
sera  pas  indifférent  de  jeter  un  coup  d'oeil  sur  l'orga- 
nisme lui-même* 
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S-'il  emte  une  aalidie  qai  exerce  Bur  le  moral  de 
la  fetnine  one  ÎBluenee  terrible ,  c'eel  (Ar^deseas 
tout  celle  dont  je  m^oecupe  dans  ce  travail. 

Les  malades  avant  l'opératioasont  tristes,  abattues, 
et  le  découragemeot  le  plus  profond  se  peint  dans 
leurs  traits;  la  guérison  obtenue,  on  les  voit  au  con- 
traire reprendre  aussitôt  une  autre  physionomie, 
devenir  gaies,  et  cesser  d'être  inquiètes  et  tourmen- 
tées. Elles  reprennent  en  un  mot  leurs  habitudes, 
retrouvent  le  bien-être  et  le  plaisir  i  vivre. 

On  a  vu  une  femme  devenue  folle  par  cette  cause, 
revenir  à  la  raison  par  le  fait  seul  de  la  guérison  de 
sa  fistule. 

Ces  changemens  heureux  n'ont  pas  lieu  seulement 
sur  ^esprit,  mais  encore  iU  se  font  remarquer  dans 
Vutérus,  le  rectum  et  sur  les  organes  mêmes  de  la 
nutrition.  Ainsi  par  l'étude  on  s'assure  que  l'influence 
de  l'urine  agit  à-la-tbis  sur  l'organe  et  sur  la  fonction, 
et  c'est  pourquoi  j'ai  envisagé  l'action  de  ce  liquide 
sous  le  double  point  de  vue  fonctionnel  et  organique. 

Si  nous  recherchons  les  changemens  de  position, 
de  situation  qui  ont  lieu  dans  la  cloison  vésico-vagi* 
nale,  la  vessie,  on  s'assure  que  : 

i""  Le  point  où  avait  existé  la  fistule  ne  laisse  voir 
qu'une  cicatrice  plane,  autour  de  laquelle  on  aperçoit 
un  tissu  cicatriciel  ancien; 

2*^  D'autres  fois,  la  cicatrice  est  linéaire  avec  une 
légère  dépression,  offrant  quelquefois  des  pKs  an- 
téro-postérieurs  qui  viennent  s'y  rendre.  Cette  cica- 
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irice»  loogiiudinale  ou  transversale,  suivant  que  la 
réunion  s^ost  faite  dans  Tun  ou  l'autre  sens,  est  rosée 
dans  le  commencement  et  conserve  pendant  peu  de 
temps  cette  coloratkw; 

3*  En  avant  ou  en  arriére  de  cette  cicatrice ,  on 
aperçoit  d'autres  lignes  transversales  qui  indiquait 
la  trace  du  bistouri  ; 

4**  Sur  toutes  les  malades,  j'ai  trouvé  la  paroi 
antérieure  du  vagin  sans  aucune  déviation  et  ayant 
sa  direction  normale; 

5""  Cette  paroi  est  un  peu  plus  élevée  à  cause  de 
son  point  d'insertion  au  col  de  l'utérus^  qui  a  diangé 
de  position.  Elle  s'insère,  en  effet ,  un  peu  plus  haut 
que  dans  l'état  normal  ; 

6""  Nous  avons  remarqué  aussi  qu'elle  est  plus  ou 
moins  tendue  et  qu'elle  n'est  plus  abaissée,  plissée 
comme  cela  se  voit  dans  l'état  ordinaire ,  parce  que 
les  plis  qu'elle  a  en  réserve  ont  été  employés  à  réparer 
la  perte  de  substance; 

V  Constamment  on  rencontre  au-devant  du  col  de 
l'utérus  une  cicatrice  demi-circulaire  qui  indique  le 
point  où  le  vagin  a  été  détaché  de  son  insertion  à  cet 
organe  ; 

8""  Le  point  sur  lequel  on  a  détaché  le  vagin  de  son 
insertion  au  col  de  l'utérus  n'est  nullement  affaibli 
et  il  ne  peut  pas  en  être  autrement,  puisqu'il  n'a  pas 
existé  de  perte  de  substance,  et  puisque  ce  point  du 
vagin  se  fixe  au  même  endroit  ou  très  peu  plus  haut, 
et  on  peut  dire  qu'il  est  plus  épais  qu'avant,  puisque 


Digitized  by 


Google 


DK8  FISTULES  VÊSICO^VAGINALES.  453 

les  tissus  sont  plus  rapprochés  et  comme  roulés  sur 
eux-mêmes. 

La  vessie  et  Turèlbre,  revenus  sur  eux-mêmes  par 
le  fait  du  passage  de  Turine  par  une  voie  anor- 
male ^  reprennent  leurs  dimensions  ou  àpeu-prés. 
Ces  organes  ont,  dans  leur  structure  et  leur  disposi- 
tion membraneuse,  tout  ce  qu'il  faut  pour  reprendre 
leur  capacité. 

Constamment  la  vessie  a  repris  de  Tampleur  après 
l'opération.  D'abord  elle  a  paru  rebelle;  mais  bientôt 
elle  a  cédé  et  à  ma  grande  surprise.  J'ai  vu  des  vessies 
qui  ne  pouvaient  admettre  qu'un  pouce  de  sonde 
permettre  à  cet  instrument,  au  bout  d'un  temps  très 
court,  de  parcourir  ces  réservoirs  dans  tous  les  sens  et 
sans  obstacle.  Ce  changement  a  été  surtout  très  frap- 
pant sur  la  malade  de  M.  Michon  et  sur  une  femme 
de  Calais,  qui  m'avait  été  envoyée  à  l'hôpital  Saint- 
Louis  par  mon  honorable  confrère,  M.  le  docteur 
Godard.  La  vessie,  qui  ne  pouvait  contenir  d'abord 
que  quelques  cuillerées  de  liquide ,  put  ensuite  en 
admettre  des  quantités  considérables,  sans  gône  et 
sans  douleur.  Au  reste,  toutes  les  vessies  ne  suppor- 
tent pas  l'urine  avec  la  même  facilité,  et  il  est  des 
cas  où  dans  les  premiei^  lemps  qui  suivent  Fopéra- 
tion,  il  existe  des  envies  d* uriner  assex  fréquentes,  et 
quel(|uefois  ces  espèces  de  spasme  durent  pendant  un 
mois  ou  deux. 

L'urèlhre,  après  la  guérison,  est  quelquefois  plus 
élargi  momentanément  lorsque  les  malades  ont  porté 
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de  grosses  sondes  ^  et  le  col  de  la  vessie  Itri^mèine 
semble  a^oîr  perdu  une  partie  de  son  ressort»  Lettrine 
alors  sort  involootairement  à  différentes  heures  du 
jour.  C'est  pour  prévenir  un  seinblable  ineonyéolent 
que  j'ai  cessé  de  me  serrir  de  grosses  sondes  qui  m 
font  que  fatiguer  Turèthre  et  la  ressie.  Une  malade 
opérée  par  M.  Lenoir^  a  éprouvé  pendant  quelque 
temps  cette  incontinence  d'urine,  et  puis  elle  a  dis*- 
paru  tout-à-coup.  Chez  deux  de  mes  maladies^  cet  in- 
convénient s'est  rencontré  à  un  moins  haut  degré  et 
a  duré  seulement  pendant  quelques  jours. 

Chez  la  nommée  Calmés ,  opérée  à  l'aide  de  mdn 
procédé  autoplastique  par  glissement ,  dans  la  jour* 
née,  lorsque  la  vessie  contenait  trop  d'urine,  il  s'en 
échappait  quelques  gouttes;  mais  en  lisant  cette 
observation ,  on  verra  que  cette  femme  n'avait  plus 
d'uréthre  et  que  le  col  de  la  vessie  seul  avait  été 
reftit  en  même  temps  que  je  fermais  oette  vaste  ou- 
verture qui  occupait  toute  la  longueur  de  la  cloison. 
Cette  malade  est  cependant  bien  guérie  et  elle  se 
trouvé  fort  heureuse.  H  n'y  a  que  la  plus  insigne  mau- 
vaise foi  qui  puisse  $*autoriser  de  cette  circonMance 
pour  dire  que  ce  fait  a  été  donné  à  tort  comme  un 
cas  de  guérison. 

On  sait  d'ailleurs  que  le  col  de  la  vessie  est  ches 
mi  très  grand  nombre  de  fSemmes  inhabile  à  conserver 
les  urines  à  toutes  les  heures  de  la  journée.  C'est 
ainsi  que  lorsqu'elles  toussent,  marchent,  sautent, 
il  s'échappe  des  gouttelettes  d'urine  involontairement. 
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G*est  là  une  incommodité  que  Ton  combat  avanta- 
geusement par  les  cautérisations  avec  le  nitrate  d'ar- 
gent. Pourquoi  cet  écoulement  involontaire  d'urine 
ne  compliquerait-il  pas  les  fistules  vésico-vaginales 
qui  sont  la  suite  d'un  accouchement  laborieux  t  Or, 
dans  des  circonstances  pareilles,  on  ne  peut  poiùt 
invoquer  une  guérison  incomplète;  mais  il  est  par 
malheur  beaucoup  d'hommes  qui,  dédaignant  d'exa- 
miner, de  voir,  de  se  convaincre,  n'hésitent  point  à 
affirmer  et  à  semer  dans  le  public  des  erreurs  aussi 
nuisibles  à  l'humanité  qu'à  la  science. 

Chez  quelques  femmes,  j'ai  observé  une  cer- 
taine paresse  de  la  vessie  qui  ne  permettait  pas  à 
cet  organe  d'expulser  avec  force  le  liquide  contenu 
dans  son  intérieur,  et  dans  le  cas  de  fistule  vé- 
sico-vaginale ,  j'ai  fait  observer  que  l'expulsion  de 
l'urine  avec  la  force  et  le  bruit  tout  particulier  qui 
l'accompagne ,  n'avait  lieu  qu'au  bout  de  quelques 
semaines  et  lorsque  Forgane  avait  repris  toute  sa  fa- 
culté contractile,  obéissant  alors  entièrement  à  l'in- 
fluence nerveuse.  Or,  ce  qui  s'est  passé  chez  les 
deux  femmes  qui  ont ,  après  leur  gUéHson ,  rendu 
quelques  gouttes  d'urine  en  marchant,  ne  s'explique- 
t-il  pas  par  la  petitesse  de  la  vessie  et  par  des  con- 
tractions insuffisantes,  partielles  que  réveillait  dans 
les  premiers  temps  l'envie  d'uriher.  En  généiral ,  ail 
bout  d'un  temps  très  court,  les  malades  retiennent 
leurs  urines  et  n'en  perdent  plus  de  trace.  Cela  in- 
dique que  l'urine  a  fait  subir  à  la  vessie  une  dilatation 


Digitized  by 


Google 


456   AUTOPL.  DLS  OtG.  GÉNITO-URIN.  DE  LA  FEMME. 

convenable  et  qu'elle  Ta  habituée  à  son  contact.  Mes 
expéiûences  sur  le  cadavre  des  femmes  mortes  avec 
des  fistules  vésico- vaginales  m'ont  appris  que  les  ves* 
sies  les  plus  élroites  avec  perte  de  substance  se  lais- 
saient dilater  avec  facilité  par  une  injection  ou  une 
insufflation  d'air.  D'après  cela,  la  petitesse  de  la  vessie 
ne  doit  pas  effrayer  le  chirurgien  et  l'empêcher  de 
pratiquer  la  cystoplastie. 

Il  est  cependant  une  incontinence  d'urine  digne  de 
remarque,  observée  sur  la  malade  de  M.  Lenoir,  et 
qui  n'appartient  à  aucune  des  causes  précédentes  : 
elle  est  due  à  la  dilatation  contre  nature  de  Furèthre 
et  à  la  paralysie  du  col  de  la  vessie.  Cette  incontinence 
liait  par  disparaître. 

L'utérus  qui  suspend  ses  fonctions  mensuelles,  ne 
les  reprend  presque  jamais  complètement  pendant  que 
la  fistule  vésico-vaginale  existe.  En  général,  les  règles 
coulent  à  peine  pendant  quelques  jours  :  souvent  il 
ne  parait  que  des  gouttes  d'un  sérum  coloré. 

Au  reste,  les  règles  peuvent  être  en  retard  de  cinq 
à  six  mois,  d'un  an,  de  dix-huit  mois;  mais  elles  re- 
paraissent chez  presque  toutes  les  femmes. 

L'utérus,  d'abord  influencé  par  le  contact  de  l'u- 
rine, s'habitue  avec  le  temps  à  ce  liquide,  et  les  règles 
reparaissent  plus  ou  moins  malgré  cette  circonstance, 
et  ce  qui  prouve  que  cet  organe  récupère  en  partie 
ses  fonctions,  c'est  qu'on  a  vu  des  femmes  devenir 
enceintes  pendant  qu'elles  étaient  affectées  de  fistule 
vésico-vaginale. 
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Pour  mon  compte,  j'aî  été  à  même  d'observer 
quatre  femmes  qui  sont  devenues  grosses  et  qui  ont 
donné  naissance  à  des  enfans  très  forts  et  très  bien 
conformés. 

Il  est  curieux  de  rechercher  comment  la  nature  se 
débarrasse  du  sang  qui  ne  s'échappe  plus  par  les 
évacuations  de  chaque  mois. 

On  doit  faire  d'abord  deux  grandes  catégories 
parmi  les  femmes  affectées  de  fistule  vésico-vaginale, 
d'après  leur  état  de  sanlé  générale  :  dans  l'une  se 
trouvent  les  femmes  affaiblies,  fatiguées,  épuisées  par 
des  souffrances  physiques  et  morales  prolongées. 
Chez  celles-ci  il  n'y  a  pas  de  irap  plein  et  le  sang  des 
règles  ne  les  inquiète  pas. 

Dans  l'autre  classe  se  trouvent  les  femmes  fortes, 
vigoureuses  et  qui  n'ont  aucune  autre  maladie.  Ces 
dernières  sont  sujettes  aux  congestions  cérébrales, 
pectorales  et  hémorroidaires.  J'ai  vu  des  femmes  qui 
avaient  des  flux  sanguins  hémorroidaires  très  abon- 
dans  ;  j'en  ai  vu  d'autres  qui  avaient  des  écoulemens 
de  sang  par  le  mamelon,  et  quelques-unes  des 
hémophtysies. 

Il  est  une  circonstance  qui  démontre  encore  com- 
bien l'urine  fatigue  le  système  utérin  ;  c'est  précisé- 
ment  ce  qui  arrive  après  la  guérison  des  fistules  vésico*- 
vaginales.  Les  règles  rc[>araissent  alors  en  abondance 
et  souvent  même  d'une  manière  brusque  avant  que 
lesTils  aient  été  retirés  et  que  la  guérison  soit  com- 
plète. 
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Je  terminerai  ces  réflexions  par  une  remarque  $ur 
rinternihteace  de  la  sécrétion  urinaire,  qui  pourrait 
en  imposer  au  jeune  praticien  en  lui  faisant  craindre 
que  le  résultat  de  l'opération  n'ait  été  malheureux. 
L'influence  morale  peut  arrêter,  suspendre  la  sécré- 
tion urinaire,  c'est  ce  que  déjà  j'ai  pu  observer  plu- 
sieurs ibis  sur  mes  malades,  et  deux  de  mes  élèves, 
MM.  Rozé  et  Niobey,  ont  élé  à  même  d'observer  ce 
singulier  phénomène  sur  une  dame  Gourg,  auprès 
de  laquelle  ils  sont  demeurés  pendant  un  certain 
nombre  de  jours.  L'observation  que  je  rapporte  plus 
loin  fait  mention  de  ces  particularités.  Il  y  est  dit  que 
l'urine  se  supprima  après  de  vives  émotions,  de  pro- 
fondes inquiétudes  éprouvées  par  la  malade,  lorsqu'il 
s'agissait  d'examen  ou  d'exploration. 

De  quelle  tnanière  le  système  nerveux  a-t-îl  agi 
alors  sur  le  reiti  ?  Ce  n'est  certainement  pas  en  arrê- 
tant le  cours  du  sang  ,  d'où  dérive  toute  sécrétion , 
puisque  la  circulation  persistait;  mais  plutôt  sans 
doute  en  modifiant  le  mécanisme  à  l'aide  duquel  le 
rein  sépare  du  sang  les  élémens  de  l'urine. 

Je  passe  de  ces  considérations  anatomiques  et 
opératoires  sur  les  flstules  vésico- vaginales  ^  à  des 
observations  recueillies  avec  une  minutieuse  atten- 
tion. 

Puisque  maintenant  il  me  reste  à  faire  l'histoire 
des  preuves  de  conviction ,  relatives  à  l'autoplastie 
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par  glîssemtni)  je  comitiMcerai  d'abord  mon  exposi^ 
tion  par  robsenraiion  de  la  noromée  Gahaè^i  qui  a 
subi  la  première  opération  de  ce  genre. 

Afin  que  les  diirurgiehs  puissent  par  eux-mêmes 
apprécier  toutes  les  circonstances  du  fait^  en  suivant, 
pour  ainsi  dire,  comme  je  Fai  suivi  moi-même,  la 
marche  et  la  guérison  de  cette  fistule^  je  l'exposerai 
avec  tous  les  détails  qu'il  comporte. 

91'  Observaiion.  —  Fistule  vésico*  vaginale  occupant 
Purèthre,  le  col  et  le  baS'fond  de  la  veêsie. — Elytroplastie. 
—  Insuccès.  —  Nouveau  procédé  de  réunion  autoplastique 
par  glissement.  —  Guérison  complète.  (Voyez  pi.  xt),  — 
La  nommée  Calmés  (Marie),  âgée  de  36  ans,  fVan- 
gère,  entra  dans  mon  service  à  l'hôpital  Saint*Louis, 
le  7  décembre  4843. 

Cette  femme,  qui  est  d'une  bofane  conslitbtion  et 
qui  a  toujours  joui  d'une  santé  parfaite,  devint  enceinte 
pour  la  première  fois  vers  là  fin  de  l'andée  4840.  La 
grossesse  fut  heureuse,  et  ne  présenta  pendant  son 
cours  rien  de  particulier,  mais  au  bout  de  huit  mois 
(vers  la  fin  de  juin  184i),  le  travail  commença^  et  ce 
ne  fut  que  douze  heures  après  que  l'accouchement 
eut  lieu. 

Cette  femme  rapporte  que  le  tetus  se  présenta 
par  la  tète,  et  que  l'on  ne  fut  pas  obligé  de  se  servir 
du  forceps.  L'enfant,  dont  la  tète  surtout  était  très 
volumineuse,  ne  vécut  que  vingt-quatre  heures. 

Pendant  les  quatre  premiers  jours  qui  suivirent 
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l'accouchement 9  il  ne  survint  aocuD  accident;  mais 
le  cinquième  jour,  la  malade  s'aperçut  qu  elle  ne 
pouvait  garder  les  urines;  celles-ci  ne  sortaient 
plus  par  la  voie  naturelle,  tombaient  dans  le  vagin, 
d'où  elles  s'écoulaient  goutte  à  goutte  et  continuelle- 
ment. 

Elle  resta  dans  cet  état  pendant  un  mois,  mais 
comme  Técoulement  involontaire  des  urines  augmen- 
tait et  qu  elle  ne  pouvait  se  livrer  à  aucun  exercice 
sans  être  mouillée,  elle  se  décida  à  venir  chercher 
dans  les  hôpitaux  un  terme  à  son  infirmité. 

Elle  entra  à  l'Hôtel -Dieu  dans  le  service  de 
M.  Breschet;  ennuyée  de  ce  que  l'on  n'entreprenait 
aucune  opération  pour  la  guérir,  elle  en  sortit  après 
un  séjour  d'un  mois  environ. 

Après  être  restée  un  an  dans  sa  famille,  elle  entra 
à  l'hôpital  de  la  Charité  et  y  resta  trois  mois;  mais 
les  mêmes  raisons  qui  l'avaient  engagée  à  sortir  de 
l'Hôtel-Dieu  lui  firent  quitter  le  service  de  M.  Velpeau. 
Dès  cette  époque,  l'infirmité  de  cette  femme  paraissait 
incurable. 

Ce  ne  fut  que  dix  mois  après  être  sortie  de  la  Cha- 
rité que  Marie  Calmés  se  présenta  à  l'hôpital  Saint- 
Louis.  Je  la  reçus  dans  mes  salles  le  7  décembre  1843. 
Elle  était  alors  dans  l'état  suivant  : 

Cette  femme,  depuis  son  accouchement,  est  aficctée 
d\ine  fistule  vésico- vaginale;  celle-ci,  située  sur  la 
ligne  médiane,  dirigée  d'arrière  en  avant  et  parallèle- 
ment au  grand  axe  du  vagin^  revêt  une  forme  ellip- 
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tique.  Elle  commence  à  un  ceniimélre  et  demi  du 
col  utérin  et  va  se  terminer  à  rurèthredont  il  n'existe 
plus  que  la  paroi  supérieure.  Elle  intéresse  donc 
Turéthre ,  le  col  de  la  vessie  et  la  cloison  vésico-va- 
ginale  dans  presque  (ouïe  sa  longueur.  Enfin  cette 
fistule,  dont  le  diamètre  transversal  est  moindre  que 
le  diamètre  antéro- postérieur,  permet  cependant 
d'introduire  facilement  dans  la  vessie  les  trois  pre- 
miers doigts. 

Les  bords  de  l'ouverture ,  assez  épais  et  irrégu- 
lièrement taillés ,  ne  sont  pas  âpres  au  toucher  et 
n'offrent,  ainsi  que  le  reste  du  vagin,  aucune  trace 
de  ces  incrustations  calcaires  que  l'on  remarque  chez 
quelques  malades. 

Le  vagin  ne  présente  ni  brides  ni  rétrécissement 
appréciable.  L'intérieur  de  la  vessie  parait  lisse  et  ne 
présente  pas  de  calculs;  sa  capacité  ne  parait  pas 
notablement  diminuée,  et  sa  paroi  antérieure  n'a  au- 
cune tendance  à  faire  saillie  dans  le  vagin  et  à  se  ren- 
verser à  travers  la  perte  de  substance. 

Quelle  que  soit  la  position  que  prenne  la  malade , 
qu'elle  soit  assise  ou  debout,  couchée  sur  le  dos  ou 
sur  les  côtés,  l'urine  coule  involontairement  et  con- 
tinuellement dans  le  vagin,  et  de  là  sur  les  grandes 
lèvres  et  le  long  des  cuisses.  Elle  retient  cependant 
quelquefois  ses  urines  dans  la  position  assise  ou  de- 
bout en  rapprochant  fortement  les  cuisses;  mais  alors 
l'urine  est  retenue  dans  le  réservoir  commun,  le  vagin 
et  la  vessie.  Au  moindre  mouvement,  au  moindre 
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sonlèTemeiit  da  tronc,  Furine  a'éoMle  par  flots  et 
inoade  la  malade.  Lorsqu'elle  est  debout,  rurios 
s'échappe  goutte  à  goutte  et  coatinueUementi  et  on 
remarque  sur  les  grandes  lèrres^  sur  la  partie  interne 
des  cuisses  et  sur  le  siège,  des  rougeqMéry  lltémateoses 
avec  des  saillie  tuberculeuses  du  derme. 

Le  6ol  utérin  lui-même  est  le  siège  de  petites  ulcé- 
rfttipns  et  de  granulations  déterminées  par  le  contact 
de  Turine. 

Quant  à  l'état  général,  il  est  assez  satisfiûsant.  Ne 
voyant  de  moyen  de  guérison  à  tenter  que  lai^sto* 
plastie,  et  la  malade  désirant  qu'on  fit  pour  eDe 
quelque  chose,  fut  préparée  par  les  bains  tièdes,  par 
les  boissons  émoUientes  et  diurétiques,  les  eaux 
gazeuses,  les  injections  émoUientes  et  quelques  pur- 
gatifs. 

La  malade  étant  suffisamment  préparée,  je  pro- 
cédai à  l'opération,  qui  fut  pratiquée  de  la  manière 
suivante  : 

V  Je  procédai  au  ra vivement  des  bords  de  la  fis- 
tule; 

3^  le  taillai  un  lambeau  aux  dépens  de  la  fesse  et 
delà  partie  interne  de  la  cuisse  droite;  il  était  long 
de  plus  de  6  pouces  et  large  de  plusieurs.  Son  large 
pédicule  joignait  le  lambeau  i  la  partie  supérieure  de 
la  cuisse,  presque  au  niveau  de  la  grande  lèvre  cor- 
respondante. Le  lambeau,  légèrement  tordu  sur  lui- 
même,  fut  hissé  dans  le  vagin  et  fixé  aussi  bien  que 
possible  sur  Les  lèvres  de  la  fistule.  Les  fils  se  roœ- 
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pirânt»  le  lambeau  se  détaeha  et  tomba  i  l'eiLtériear. 
Il  avait  (Conservé  toute  sa  vitalité ,  il  était  gonflé  et 
couvert  d'une  pseudo*membrane  par  sa  surface  sair 
gnante.  Il  offrait  sur  ses  côtés  plusieurs  échancrures 
dues  à  Faction  des  fils.  Ce  lambeau  ne  s'était  pas  gan- 
grené comme  on  l'a  prétendu;  j'ai  dû  en  faire  la 
section  ras  de  son  implan  talion.  Dés  lors,  je  m'oc? 
cupai  d'obtenir  la  cicatrisation  de  la  plaie  de  la  fe^se, 
et  la  malade  sortit  de  l'hôpital  le  5  mai  1844^  n'ayant 
éprouvé  aucune  amélioration  dans  l'état  de  la  fistule. 
Cette  malade  est  par  conséquent  demeurée  six  mois 
à  l'hôpital. 

Pendant  dix  mois,  Calmés  icie  fit  rien;  mais  au 
bout  de  ce  temps,  le  désespoir  la  ramuena  de  nou- 
veau à  rhôpitai  Saint-Louis,  où  elle  fut  reçue  le 
il  mars  4845. 

L'ély troplastie  ne  m'ayant  pas  réussi  et  ne  pouvanjt 
pas  réussir  à  cause  de  l'étendue  du  désordre ,  je  re- 
nonçai i  cette  forme  d'autoplastie  pour  essayer,  pour 
la  première  fois ,  Tautoplastie  vésicale  par  glùsemeni 
dont  je  n'avais  encore  fait  usage  que  sur  le  cadavre. 
Ce  fut  alors  que  je  songeai,  avant  de  pratiquer  la 
cystoplastie,  à  reÊiire  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre 
et  le  col  de  la  vessie.  Pour  cela,  je  iaillai  deux  lam* 
beaux  latéraux  aux  dépens  de  la  peau  et  du  tissu 
dartoide  des  grandes  lèvres ,  et  je  les  réunis  sur  la 
ligne  médiane  où  ils  furent  maintenus  à  l'aide  d'une 
sonde  placée  dans  la  vessie  et  de  la  suture  entrecou- 
pée. L'opération  pratiquée  dans  ce  but,  réussit  en 
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partie  et  l'on  obtint  ainsi ,  au  niveau  de  Turèthrc 
nornal,  une  espèce  de  bride  large  de  plus  d'un  cen- 
timètre, étendue  d'une  petite  lèvre  à  Tautre,  simu- 
lant assez  bien  un  urèthre  de  première  formation. . 
Au  dessus  de  cette  bride  se  trouvait  un  trou  qui 
représentait  rorifice  antérieur  de  Turèthre  ei  par  le- 
quel passait  librement  une  sonde  de  femme.  L'u- 
rèthre,  il  est  vrai,  était  reformé;  mais  ce  nouveau 
conduit  ne  servait  à  rien. 

le  m'occupai  donc  de  refaire  la  vessie  en  la  rame* 
nant  en  bas  et  en  avant,  en  la  déplaçant  en  même 
temps  que  le  vagin  avec  lequel  elle  est  unie.  Je  me 
proposai  donc  de  rendre  mobile  et  de  porter  en  avant 
toute  la  partie  de  la  cloison  vésico-vaginale  qui  adhé- 
rait en  avant  au  col  de  l'utérus,  de  l'attirer  d'arrière 
en  avapt  et  de  haut  en  bas,  afin  de  réparer  ainsi  la 
perte  de  substance  dans  le  sens  antéro-postérieur  et 
transversal ,  et  de  rapprocher  ensuite  les  bords  de 
l'ouverture  vésico-vaginale  sur  la  ligne  médiane  et 
jusqu'au  pont  uréthraL 

Je  pratiquai  l'opération  le  9  juin  i845,  de  la  ma- 
nière suivante  : 

La  malade  est  couchée  sur  le  dos  comme  pour 
l'opération  de  la  taille  sous-pubienne;  le  bassin  ^t 
amené  sur  le  bord  du  lit ,  en  sorte  que  le  siège  fait 
saillie  en  avant.  Les  cuisses,  demi-fléchies  sur  le  bas- 
sin ,  sont  fortement  écartées  et  soutenues  par  deux 
aides  qui  écartent  en  même  temps  les  grandes  lèvres. 
Des  pinces  de  Museux,  enfoncées  dans  le  col  utérin» 
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servent  ù  attirer  la  matrice  en  bas^  et  eo  avant,  jusque 
vers  roriflcc  inférieur  du  vagin.  Alors  je  pratique  une 
incision  transversale  et  demi-^^irculaire  au-dessus  de 
la  lévrc  antérieure  du  museau  de  tanche  dans  le  sillon 
que  forme  la  paroi  antérieure  du  vagin,  lorsqu'elle 
va  s'insérer  sur  le  col  utérin;  ensuite,  en  conduisant 
le  tranchant  du  bistouri  de  bas  en  haut  (Tutérus  étant 
attiré  en  bas),  ou  mieux  du  coi  utérin  vers  la  partie 
postérieure  de  la  fistule ,  je  détache  en  partie  cette 
portion  de  la  cloison  vésico-vaginale  qui  restait  et  qui 
n'avait,  comme  je  l'ai  dit,  qu'un  centimètre  et  demi 
de  largeur.  En  tirant  en  avant  cette  portion  de  cloi- 
son ainsi  disséquée,  on  constate  qu'elle  a  acquis  une 
plus  grande  étendue  et  qu'ainsi  le  diamètre  antéro- 
postérieur  de  la  fistule  est  beaucoup  diminué. 

Je  procédai  alors  avec  l'instrument  tranchant  à 
l'avivement  des  bords  de  l'ouverture  vésico-vaginale 
dans  toute  sa  circonférence,  puis  j'affrontai  facile- 
ment les  lèvres  delà  division  et  je  les  maintins  réunies 
à  l'aide  de  sept  points  de  suture  entrecoupée. 

De  cette  manière,  l'ouverture  se  trouva  fermée  aux 
dépens  des  parties  restantes  de  la  cloison  vésico-va- 
ginale elle-même,  d'une  part  en  les  tirant  dans  le  sens 
latéral,  et  d'autre  part  en  les  faisant  glisser  après  une 
dbsection  préalable  dans  le  sens  postéro-antérieur. 

Ce  dernier  temps  de  l'opération  justifie  la  dénomi* 
nation  de  réunion  autoplastique  par  glissement  que 
je  lui  ai  donnée. 

La  vaste  perte  de  substance  que  présentait  le  bas- 
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ibod  de  la  veasie  étant  séparée,  la  tessie  et  le  vagin 
qui  tout-à  Theure  ne  foi^maient  qu'un  vaste  cloaque, 
constituent  maintenant  deux  cavités  parfaitement  dis- 
tinctes et  tout-à-fait  isolées  par  la  nouvelle  cloison* 

L'opération  terminée,  je  procédai  au  pansement  : 
J'appliquai  un  morceau  d'agaric  cératé ,  sur  la  paroi 
antérieure  du  vagin  et  je  tamponnai  Modérément  avec 
de  la  charpie,  ensuite  j'introduisis  une  sonde  en 
gomme  élastique  dans  la  vessie  pair  Turéthre  de  nou- 
velle formation,  et  je  la  laissai  eb  permanence,  afin 
de  donner  un  libre  écoulement  à  l'Urine.  Enfin,  l'o- 
pélrée  est  portée  à  Son  lit  avec  précaution  et  couchée 
•ur  le  dos,  les  cuisses  sotlt  lin  peu  fléchies  sur  le  tronc 
et  rapprochées  l'une  de  l'autre. 

Le  il  juin,  aucun  accident  ne  s'est  développé,  et 
c'est  A  peine  si  l'on  observe  un  léger  mouvement  fé- 
brile. Les  régies  sont  survenues  ;  elles  se  trouvent 
avancées  de  quinze  jours.  Oh  &  soin  que  les  urines 
passent  par  la  sonde  qui  est  laissée  à  demeure  dans 
la  vessie. 

Le  19,  une  petite  quantité  d'urine  parait  s'écouler 
par  la  pattië  antérieure  de  la  plaie  que  l'on  a  réunie 
et  qui  se  trouve  derrière  l'urèthre.  Du  reste,  pas  de 
fièvre,  pas  de  céphalalgie.  (2  bouillons  d'alimens). 

Le  14,  le  canal  uréthral  b'est  ^ompu ,  et  cependant 
les  urines  s'écoulent  encore  par  la  sonde  \  les  men- 
strues continuant.  (Une  portion). 

Le  23,  je  pratiquai  le  toucher  vaginal  et  il  me 
sembla  qtie  j'étais  parvenu  à  rétablir  toute  la  cloison 
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vésicdvaginale,  et  à  réparer  la  perte  de  âilteliiûce. 

Le  28 ,  c'est-à-dire  le  viâglièmé  jour  à  dater  Aë 
rdpéfdtio»,  là  matedé  ib  lète  sân^  qu'on  le  Itli  ait 
pémih. 

Le  15  juillet,  en  présëiice  de  MM.  A.  Devergié  et 
Emery^de  plusieuré  médecins  et  d'un  grand  nombre 
d'élèves,  j'exanlinai  cette  femme. 

Après  avoir  refoulé  en  Bas  la  paroi  postérieure  du 
vagin  à  l'aide  d'une  gouttière  en  bois,  on  voit  en  pro- 
cédant d'arrière  en  avant  : 

i""  Au  fond  du  vagin  le  col  tte  l' utérus; 

2*"  Au  devant  dé  ce  col  et  à  la  partie  supérieui*e  de 
la  paroi  antérieure  du  vagin,  où  mieux  de  la  cloison 
téiiico-vâginale,  Une  saillie  prononcée,  formée  par 
Textréttiité  utérine  du  vagin,  routée  et  remontée j 

3**  t^lus  eti  avant,  la  cicatrice  épaisse  et  solide  pré- 
sentait un  sillon  dirigé  d'arrière  en  avant,  et  qui  in- 
dique l'endroit  où  s'est  faite  la  réunion  deà  deux  lèvres 
de  la  fistule  ; 

A*"  Au  devant  de  ce  sillon  et  à  la  hauteur  du  col 
normal  de  la  vessie,  le  col  artificiel  et  Une  dépression 
formée  par  une  ouverture  qui  livre  passage  aux 
urines  et  que  peut  traverser  une  grosse  sonde;  t'est 
l'orifice  vésical  de  nouvelle  formation. 

Une  sonde  introduite  danâ  la  vessie  pénètre  à  une 
grande  profondeur  et  y  exécute  des  mouvement  très 
variés  et  très  étendus.  Ce  dernier  résiillat  prouve  d'une 
ihanière  bien  évidente  que,  malgré  la  date  ancienne 
de  l'affection,  malgré  l'étendue  de  la  fistule  et  le  rap- 
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prochemenl  de  ses  bords,  la  capacité  de  la  vessie  n'a 
pas  été  nolablement  dimiauée* 

Cette  femme  peut  maintenant  retenir  ses  urines 
pendant  plusieurs  heures  ;  elle  est  avertie  do  besoin 
d* uriner  et  y  satisfait  à  volonté.  Lorsqu'elle  marche, 
elle  conserve  ses  urines,  mais  moins  long-temps  que 
dans  toute  autre  circonstance.  Enfin,  bien  qu'il 
n'existe  plus  d'urèthre,  lorsqu'on  fait  uriner  cette 
femme  et  qu'on  l'examine  avec  soin,  on  constate  que 
les  urines  ne  tombent  ni  dans  le  vagin  ni  sur  les 
grandes  lèvres,  mais  qu'elles  s'échappent  toutes  par 
le  col  artificiel  de  la  vessie  en  formant  un  jet  et  en 
produisant  un  bruit  particulier. 

Cette  malade  a  été  examinée  à  différentes  époques 
depuis  sa  sortie  de  l'hôpital,  et  jamais  la  guérison  ne 
s'est  démentie.  A  différentes  reprises,  en  4847,  au 
mois  de  janvier,  elle  a  été  examinée  dans  l'ampfai- 
ihéâlro  de  l'hôpital  Sainl-Louis  par  beaucoup  de  mé- 
decins français  et  étrangers  ;  et,  dans  le  courant  de 
mars  i847,  j'ai  eu  rhooncur  de  la  présenter  à  l'Aca- 
démie de  médecine,  en  même  temps  qu'une  autre 
malade  guérie  de  la  mémo  infirmité  (').  Elle  a  été 
examinée  par  MM.  les  professeurs  Roux,  Lallemand, 
Paul  Dubois,  Bégin,  etc.  On  put  s'assurer  qu'une 
grosse  sonde  était  parfaitement  reçue  dans  la  vessie 
par  l'ouverture  artiûcielle  qui  représente  tout  à-la- 
fois  le  col  et  l'urèthre.  Cet  orifice  depuis  l'opération 
a  conservé  le  même  diamètre,  et  il  n'a  par  conséquent 

C)  Bulletin  de  t Académie  de  médecine,  t.  xii,  p.  493. 
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pas  eu  de  tendance  à  s'oblitérer,  comme  quelques 
personnes  avaient  semblé  le  craindre*  Une  expérience 
de  deux  ans  répond  parfaitement  à  tout. 

Sur  la  ligne  médiane  on  a  pu  constater  une  longue 
cicatrice  longitudinale  dirigée  d'avant  en  arrière 
beaucoup  plus  blanche  que  le  reste  du  vagin  et  qui 
atteste  la  réunion  des  parties  autrefois  séparées.  On 
aperçoit  enfin  transversalement  des  cicatrices  blan* 
ches  qui  indiquent  que  là  avaient  pressé  les  fils 
destinés  à  maintenir  les  surfaces  saignantes  en  con- 
tact. 

92*  Obêervation.  —  Fistule  vé^co" vaginale.  —  Auto- 
plastie  par  glissement.  —  Guérison.  —  Madame  G.... 
(Virginie),  âgée  de  35  ans  environ,  habitant  la  Pointe- 
à-Pitrè ,  après  s'être  constamment  très  bien  portée 
étant  demoiselle,  se  maria  en  1833  et  devint  immé- 
diatement enceinte.  Arrivée  presque  au  terme  de  sa 
grossesse,  elle  fit  une  fausse  couche  qui,  à  ce  qu'il 
parait,  fut  provoquée  par  une  frayeur.  Celte  fausse 
couche  ne  donna  lieu  à  aucun  accident  et  la  malade 
se  remit  promptement. 

En  1836,  elle  devint  de  nouveau  enceinte.  Cette 
seconde  grossesse  ne  présenta  rien  de  particulier,  si 
ce  n'est  que  pendant  toute  sa  durée  l'appétit  était  tel 
que  pour  le  satisfaire  Madame  6....  était  obligée  de 
se  relever  la  nuit.  Son  ventre  acquit  un  volume  tel 
que  (out  le  monde  crut  qu'elle  accoucherait  de  deux 
cnfans.  Arrivée  au  terme  de  sa  grossesse,  le  travail 
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(le  l'accouchement  çQiqntfipça  et  s'aPQpnça  p»r  des 
doul^r^  peq  intenses;  il  dura  troiç  jpfiirs  (^endan( 
lesquels  la  tè(p  de  Tenfanf  r6§(a  engagée  dsinç  le  dé- 
troit inférieur  du  bassin,  4pr^  4^oir  administré  en 
vain  des  potions  destinées  è  raviver  tes  contractîoqç 
qtéripes  complètement  éteinlç^,  |^  médecins  réso- 
lurent d'çtvoir  recours  au  forceps  et  ten^înèrent  aîn^ 
l'accpucbement,  qui  fut  compliqué  de  la  ruptMr^  du 
cordon.  {1  survint  immédiatement  une  hémorrhagje 
assez  abondante  qui  produisit  une  syncope  et  ne  durst 
que  quelques  instans,  après  quoi  la  malade  reprit 
connaissance  :  on  opéra  alors  la  délivrance.  L'enfant 
mis  au  mon^e  vint  mort  et  pesait  1^  livres  §(  denfiie; 
le  cordon  était  gangreuéi  §'il  faut  en  croire  la  malade. 

Immédiatement  après  la  délivrance,  la  malade 
perdit  de  pouY^au  connaissance  et  resta  dans  cet  état 
pendant  Ting^deux  jours.  On  était  obUgé,  pour  la 
pourrir  t  de  lui  mettre  du  bouillon  dans  la  bouçbe; 
çUe  ppér^it  a|or§  elle-même  un  mouveinent  dp  déglu- 
titlq^  dpnt  elle  9vait  conscience. 

Au  bout  de  vingt -deux  jours,  cet  état  d'anéan- 
tissement se  dissipa;  elle  reprit  conscf^ncQ  d'elle- 
n^^ine  et  s'aperçut  que  l'urine  coulait  sous  el^e,  s«ms 
f[u'i|  lui  fût  possible  de  la  retenir.  Les  médecin; 
^l^ribuèrept  cç  phénomène  à  une  incontinence  d'u- 
r^pç»  et  ce  ne  fut  que  long-^^mps  après  que  la  per- 
sistance de  son  état  décida  Madame  G. . . .  à  se 
^s^er  examiner.  Son  médecin»  M.  Lhermiqier,  an- 
cien élève  des  hôpitaux  de  Pur^s ,  constata  alors  qu'il 
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existait  ao  bas  fonci  de  la  veme  une  fistule  vésicof* 


Depuis  cette  dernière  couche»  les  régies,  sans  se 
supprimer  tput-à*fait ,  ne  parurent  plus  avec  la  même 
régularité  qu'avant  ;  quelquefois  même  il  arrivait  que 
pendant  l'espace  de  six  mois  elles  s'arrêtaient,  ce  que 
la  malade  attriliua  à  l'usage  habituel  qu'elle  faisait 
d'eau  froide  pour  se  laver.  Dans  d'autres  circon- 
stances, le  sang  paraissait,  mais  en  très  petile  quan- 
tité. Chaque  époque  menstruelle  était  d'ailleurs  mar^ 
quée  par  des  douleurs  plus  ou  moins  intenses  dans 
le  bas-ventre. 

Il  ;  a  trois  ans,  les  règles  se  supprimèrent  et  furent 
en  quelque  sorte  remplacées  par  m  écoulement  de  sang 
hemcrrhmdal  parai$smt  oMêez  régulièrement  k  21  de 
chaque  mat«. 

Six  mois  environ  après  l'accouchement,  M.  Lher- 
minier  lit  une  première  tentative  pour  guérir  la  Astule 
vésico-vagipale.  L'opération  consista  dans  le  ravive- 
ment  pur  et  simple  des  lèvres  de  la  fistule,  et  la  mise 
en  contact  de  ces  mêmes  bords  au  moyens  de  plu- 
sieurs points  de  suture  entrecoupée.  Trois  jours 
après  l'opération,  l'époque  des  règles  arriva  ;  la  ma- 
lade perdit  une  très  grande  quantité  de  sang;  la 
suture  se  déchira  et  la  fistule  demeura  ce  qu'elle 
était. 

Ce  premier  échep  ne  découragea  pas  ce  médecin 
distingué;  et,  au  bout  d'un  an,  il  fit  une  seconde 
tentative.  Ce  chirurgien,  après  avoir  ravivé  les  bords 
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de  la  fisliile,  tailla  un  lambeau  à  la  paroi  inférieure  du 
vagin,  cl  par  des  points  de  suture  le  maintint  appli- 
qué contre  Touverture  anormale  de  la  vessie.  Le  lam- 
beau resta  ainsi  fixé  pendant  huit  jours,  et  déjà  on 
comptait  sur  une  agglutination  lorsqu'il  survînt  une 
hémorrhagie  utérine;  le  lambeau  se  détacha  el  la 
malade  ne  retira  pas  plus  de  bénéfice  de  cette  seconde 
opération  que  de  la  première. 

Ce  fut  alors  que  mon  honorable  confrère,  M.  Lher* 
minier,  voulut  bien  engager  la  malade  à  venir  à 
Paris.  Elle  arriva  le  6  septembre  i846,  et  présenta 
à  cette  époque  Tétat  suivant  : 

Constitution  forte  et  bonne,  stature  haute,  bassin 
très  développé;  tempérament  essentiellement  ner- 
veux, teinte  jaune  de  la  peau;  et  comme  Madame  G. 
arrivait  de  Marseille,  où  elle  est  resiée  pendant  un 
an,  je  dus  attribuer  la  crispation  de  sa  physionomie 
en  partie  à  la  fatigue  du  voyage.  Elle  dit  être  souvent 
U)urmentée  par  des  migraines  violentes  qui  durent 
quelquefois  plusieurs  jours.  Du  reste,  Tappétit  est 
bon  et  toutes  les  fonctions  s'exécutent  bien ,  si  l'on 
en  excepte  toutefois  les  fonctions  urinaires. 

Quant  à  ces  dernières,  voici  ce  que  la  malade  dé- 
clare. Depuis  son  dernier  accouchement,  elle  perd 
constamment  ses  urines,  surtout  lorsqu'elle  est  cou- 
chée dans  une  position  horizontale.  Dans  la  position 
assise,  au  contraire,  elle  peut  les  garder  pendant  en- 
viron deux  heures.  Mais  alors  au  moindre  mouvement 
qu'elle  fait  pour  se  lever  ou  pour  changer  de  position, 


Digitized  by 


Google 


DES  FISTULES  VÉSICO- VAGINALES.  473 

les  urines  sortent  avec  une  abondance  telle ,  qu'eile 
s'en  trouve  inondée.  Aussi,  quand  elle  veut  se  lever, 
prend -elle  les  précautions  suivantes  :  après  s'étrç 
suffisamment  garnie  de  linges,  si  elle  est  demeurée 
long-temps  assise,  an  lieu  de  se  lever  tout  d'un  coup, 
elle  commence  par  faire  un  léger  mouvement  qui 
permet  à  Turine  de  s'écouler  parle  vagin  peu«à-peu, 
alin  qu'elles  soient  successivement  absorbées  par  le 
linge.  Lorsqu'il  en  est  sorti  de  celte  manière  une 
certaine  quantité,  alors  elle  se  lève,  et  ce  qui  reste 
d'urine  dans  la  vessie  se  trouve  bu  de  la  même  ma- 
nière. 

Dans  la  position  horizontale,  l'urine  coule  par  le 
vagin  d'une  manière  constante;  la  malade  la  sent  très 
bien  passer  par  la  fistule,  lorsqu'elle  fait  le  moindre 
effort,  même  pour  se  moucher.  Quelque  soit  le  côté 
sur  lequel  la  malade  est  couchée,  l'urine  coule  avec 
la  même  facilité  et  la  même  abondance.  Du  reste,  elle 
ne  souff're  pas,  à  moins  qu'elle  Défasse  quelque  course 
un  peu  longue.  Dans  ce  cas,  le  frottement  des  linges 
imbibés  d'urine  contrôla  peau  détermine  des  irrita* 
tiens  à  la  partie  supérieure  et  interne  des  cuisses. 
Ces  irritations  ont  été  telles,  que  depuis  quelque 
temps  la  malade  ne  sort  qu'en  voiture. 

En  examinant  la  région  malade,  on  constate  que 
les  parties  génitales  externes  sont  saines.  Sur  la  paroi 
inférieure  du  vagin,  il  existe  une  perte  de  substance 
qui  indique  le  lieu  où  M.  Lherminier  a  taillé  son 
lambeau  autoplastique.  Toutes  ces  parties  sont  inon- 
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ékfi  d'urine  et  répandent  une  odeur  uHneuse  earae» 
térUUqvre.  U  y  avsiit  un  état  pustuleux  des  grandes 
lèvres  et  surtout  de  la  partie  inférieure  de  la  vulve  ; 
le  vagin  était  induré,  gonflé  et  dans  un  état  continuel 
d'irritation  ;  dans  son  trajet  on  rencontrait  des  gra- 
viers principalement  au  niveau  de  la  fistule.  On  en 
retira  plusieurs  au  moment  de  Topération.  Autour  de 
l'anus  il  existait  up  bourrelet  hémorroidal  très  volu- 
ipineu)c,  saignant  au  moindre  attouchement  et  sortant 
lorsque  la  malade  faisait  le  plus  petit  effort.  Sur  ce 
l;>ourrelet  existaient  de  petites  ulcérations. 

En  explorant  l'intérieur  du  vagin  on  découvre  à  la 
paroi  supérieure  et  postérieure  une  énorme  fente 
transversale ,  large  de  6  centimètres  environ ,  sié- 
gçfintau  bas*fgnd  de  la  vessie,  tout-à^fait  en  arrière 
au  niveau  du  çol  de  l'utérus,  de  tellç  sorte  que  la 
fistule  ufinaire  repose  sur  ce  dernier  organe  qui  en 
forme  la  lèvre  postérieure.  Les  bords  de  cette  fistule 
sont  durs  et  calleux  ;  ses  angles  dépassent  beaucoup 
à  droite  et  à  gaucbe  le  col  de  l'utérus.  En  portant 
daps  la  vessie  une  sonde  de  fiamme,  on  rencontre  sans 
difiicuUé  la  large  ouverture  ecpidentelle  qui  livre 
passage  au^  urines.  On  peut  promener  l'instrument 
d'un  angle  à  l'autre  et  apprécier  ainsi  ses  dimensions. 
Pendant  l'abaissement  du  diaphragma,  une  portion 
de  la  vessie  forme  une  tumeur  qui  se  réduit  par  la 
pression.  Cette  tumeur  disparait  en  grande  partie 
pendant  l'expiration  et  la  position  horizontale.  Cette 
lésion  a  été  étudiée  et  observée  par  MM.  Bégin,  Trous- 
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s^n,  Bopillaud,  Piorry,  Verpoi«|  e(  mç«  iqterMs 
HU.  I^îo})0y  et  ^ozé,  q^i  ont  prodigué  {wfi  «oin$  à 
la  mal»da  jusqu'à  complète  gu^rison.  Les  organes 
géuitau^  étaient  tellement  irrité^  et  enflammés ,  qup 
la  moindre  pression  déterminait  les  plus  vîve^  dou- 
leurs. 

Le  col  de  l'utérus  lui-même  est  le  siège  d'\iQe  alté- 
ration :  sa  surface  fst  ulcérée  et  son  tissu  ramolli. 

Après  avoir  laissé  la  malade  se  reposer  et  se  re- 
mettre des  fatigues  de  son  voyage,  je  procédai  I9 
21  octobre  à  TopératipUt  qui  fut  pratiquée  e^  pré** 
sence  des  noms  précités. 

Après  avoir,  avec  des  pinces  de  Bf  us^^i^»  s^ttiré  ali- 
tant que  possible  le  col  dç  l'utérus  en  avant  ^(  l'avoir 
fait  maintenir  dans  cette  po^itio^i  par  des  aid^ ,  je 
pn^tiqusâ  d'abord  le  ra vivement  delà  lèvre  postérieur^ 
de  Ift  fistule  sur  le  col  mêrqç  de  l'utérus ,  puis  celui 
de  la  lèvre  antérieure  dans  une  assez  grande  éteqdqe; 
de  mwière  à  pouvoir  mettre  en  contact  une  plm 
grande  quantité  de  parties  saigqantes  :  cela  fait,  j'^p-* 
pliquai  trois  points  de  suture  entrecoppèç  »  séparés 
l'un  de  l'autre  d'environ  i  centimètre.  Ces  lils  furent 
introduits  à  l'aide  d'aiguilles  placées  sur  le  porte-aj-» 
guiUe  de  M-  Roux,  Ils  furent  passés  de  ^  lèvre  antérieure 
du  vagin  vers  la  vessie;  la  même  aiguille  ftit  plongeai 
dans  la  lèvre  postérieure  qu'elle  traversa  de  la  yessie 
vers  le  vagin  en  comprenant  une  certaine  partie  de  la 
paroi  antérieure  du  col  de  l'uléfus  dans  l'anse  de  cercle 
qu'elle  décrivait.  Les  iils  représentaient  donc  up  arc 
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de  cercle  dont  la  convexité  était  dirigée  en  haut  et  la 
concavité  vers  les  deux  extrémités  vaginales  du  fil. 
Après  avoir  nettoyé  le  sang  >  fait  plusieurs  injections 
froides  et  m'ètre  assuré  que  les  artérioles  qui  four- 
nissent du  sang  étaient  comprises  dans  les  anses  de 
fils ,  je  rapprochai  peu-à-peu  les  surfaces  saignantes 
et  je  les  maintins  en  contact  en  assurant  chaque  point 
de  suture  par  un  double  nœud.  Les  fils  dont  je  me 
servis  étaient  plats  et  avaient  environ  2  lignes  de 
largeur;  ils  furent  fortement  serrés  et  coupés  au- 
près de  la  suture.  On  put  voir  alors  que  les  lèvres  de 
la  fistule  étaient  en  contact  Tune  avec  l'autre.  Pour 
que  ce  contact  fut  encore  plus  parfait  et  que  les 
tissus  sur  lesquels  la  fistule  était  appliquée  ne  fus- 
sent pas  tiraillés,  à  Faide  du  bistouri  jlncisai  assez 
profondément  le  col  de  l'utérus  en  ayant  et  le  dé- 
tachai légèrement  de  son  insertion  en  arrière.  Tous 
les  tissus  se  relâchèrent  alors  et  les  bords  de  la 
fistule  urinaire  ne  furent  plus  tiraillés,  quoique 
parfaitement  en  contact.  Mais  comme  il  était  i 
craindre  que  la  lèvre  antérieure  ne  fut  le  siège  d'un 
tiraillement  trop  grand,  je  fis  une  incision  trans- 
versale de  rétendue  de  plusieurs  pouces  dans  l'é- 
paisseur du  vagin  et  en  avant  par  conséquent  de  la 
fistule.  C'est  alors  que  le  relâchement  fut  tout-à-fait 
complet. 

L'opération  terminée,  on  mit  une  sonde  à  demeure 
dans  la  vessie,  afin  d'éviter  le  séjour  prolongé  de 
l'urine  dans  cet  organe. 
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Il  ne  8*écoula  pendant  Topération  qu'une  petite 
quantité  de  sang.  (Infusion  de  tilleul,  dièta absolue). 

La  première  journée  se  passa  assez  bien^  la  malade 
n'éprouva  pas  de  douleurs  dans  le  ventre  ;  on  fut  seu- 
lement contraint  de  obaager  plusieurs  fois  la  sonde 
qui  s'est  trouvée  bouchée  par  quelques  caillots  de 
sang. 

Dès  le  lendemain,  les  urines  sont  claires  et  passent 
entièrement  par  la  sonde,  ce  qu'atteste  la  couche  de 
la  malade  restée  sèche.  Aucune  douleur  dans  le 
ventre  ne  se  fait  sentir  par  la  pression  ;  le  pouls  est 
bon  et  l'état  général ,  si  ce  n'est  que  le  soir  il  sur- 
vient de  la  fatigue  dans  les  membres  et  des  bâille- 
mens  fréquens.  (Potion  avec  16  gram.  sirop  pavots 
blancs). 

Au  bout  de  deux  heures  environ^  l'état  nerveux  a 
disparu  et  la  malade  passe  bien  le  reste  de  la  nuit. 
Durant  ce  trouble  nerveux,  les  urines  ont  été  sécrétées 
en  beaucoup  moins  grande  abondance,  et  c'est  au  point 
que  Ton  aurait  pu  croire  la  sonde  bouchée;  mais 
aussitôt  que  l'état  spasmodique  a  cessé ,  les  urines 
sont  venues  en  grande  abondance. 

Le  23,  les  urines  continuent  de  couler  en  totalité 
par  la  sonde;  mais  pour  cela  on  est  obligé  de  temps 
en  temps  de  l'enfoncer  légèrement  dans  l'intérieur 
de  la  vessie;  alors  l'urine  coule  par  un  jet  assez 
continu,  ce  qui  démontre  qu'une  certaine  quantité 
d'urine  peut  s'amasser  dans  la  vessie  et  que  la  suture 
est  tellement  parfaite,  qu'aucune  goutte  de  liquide  ne 
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pâtsse  pdi^  l^ouverture  de  la  fistule.  Le  $oir,  reparaît 
cet  état  (f  agitation  indiqué  plus  haut,  et  qui  dispa- 
raît au  bout  de  deux  heures  tous  Tinfitience  d*dne 
potion  antispasmodique  éthérée.  Les  urines  sont 
claires  et  transparentes;  jeehàngë  là  Sohde  et  j'en 
place  une  d'un  plus  petit  calibre.  Depuis,  les  petites 
sondes  ont  été  continuées.  (Tilleul,  diète). 

Lé  24,  l'état  de  la  malade  est  toujours  satislhisani; 
elle  se  plaint  seulement  d'avoir  le  ventre  embarrassé 
par  des  gaz  que  sa  position  couchée  ne  lui  permet  pas 
de  rendre.  Le  ventre  est  tendu,  ballonné,  et  donne 
un  son  clair  par  la  percussion.  La  sonde  continue, 
de  donner  issue  à  la  totalité  dé  Ttlrine  contenue  et 
la  malade  est  convaitacue  qu'aucune  goutte  d'urine 
ne  passe  par  la  fistule.  (Tilleul,  bouillon  de  poulet). 

Le  soir,  on  remet  une  nouvelle  sonde  et  on  con- 
tinue la  potion  antispasmodique. 

Le  25,  rien  de  particulier  à  noter.  Dans  la  journée, 
la  malade  est  prise  d'une  névralgie  oculaire  qui  irepa- 
ratt  chaque  fois  que  l'état  nerveux  se  renouvelle.  Le 
soir,  on  change  la  sonde  et  on  remplace  la  potion 
calmante  par  deux  pilules  d'extrait  aqueux  d'opium 
dé  0,0l  chaque.  La  malade  a  pris  environ  une  tasse 
de  bouillon  de  poulet  dans  la  journée. 

Le  â6,  la  peau  des  fesses  commence  à  s'excorier  ; 
on  y  applique  de  la  baudruche  avec  beaucoup  de 
précautions.  L'état  de  la  malade  est  très  satisfaisant  ; 
elle  est  seulement  incommodée  par  les  gaz  et  fatiguée 
du  décubitus  dorsal.  Si  elle  exécute  quelques  mou- 
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1f«iii6n8  soit  à  droite  Mit  à  gatiché,  ce  n'est  qu*avec 
une  extrétné  pfudence.  La  sonde  cohtimi^de  bien 
fonctionnef,  pourrii  qu'où  ait  le  soin  de  la  changer 
quand  elle  vient  à  se  boucher.  (Tilleul,  bouillon  ordi- 
naire; 2  pilules  d'opium»  car  l'agitation  se  montre 
toujours  lé^soir). 

Le  27,  même  état  du  côté  des  voies  urinaik*es.  t)âns 
la  journée,  il  s'est  écoulé  une  petite  quantité  de  sang 
par  l'anus  et  l'écoulement  a  eontinué  jusque  dans  la 
journée  du  S8.  Le  jsoit*,  il  avait  ceSsé.  Le  ventre  est 
considérablemétit  ballonné,  tendu  et  non  douloureut 
à  la  pression.  (Tilleul,  bouillon,  une  côtelette  de 
mouton;  2  pilules  d'opium). 

îje  29,  la  tbalade  a  rendu  par  l'antis  quelques  gaz  ; 
le  vetltre  est  moins  etnbarirassé;  elle  est  plus  gaie, 
et  l'état  spàsmodique  lui-mèitae  paraît  diminué.  (Même 
t^rescrijption). 

Les 30  et  31,  l'état  est  très  satisfaisant;  la  sonde 
coule  toujours  bien;  les  urines  sont  claires  et  abon- 
dantes ;  le  ventre  est  de  nouveau  ballonné,  et  le  soir 
te  spasme  est  redevenu  ce  qu'il  était  avant.  Le 
malin ,  la  malade  se  trouve  beaucoup  mieux  que  le 
Soir. 

Le  V  novembre,  j'examine  les  parties  opérées 
et  je  coupe  le  fil  du  milieu.  Malgré  la  plus  grande 
attention,  je  ne  peux  apercevoir  aucune  solution  de 
tontlnuité;  l'introduction  du  doigt  dans  le  vagin  me 
permet  de  constater  que  les  lèvres  de  la  fistule  sont 
intimement  unies.  Sans  qu'il  fut  fait  de  plus  grandes 
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tenlalives,  la  malade  est  immédiatement  remise  dans 
son  lit  tL  la  sonde  est  de^  nouveau  introduite.  Il  se 
présenta  alors  une  chose  digue  d'être  notée.  Pendant 
un  quart- d'heure )  il  ne  s^écoula  pas  une  goucte 
d'urine  par  la  sonde  ;  au  bout  de  ce  temps,  elle  sortit 
comme  à  l'ordinaire,  et  ce  fait  s'expUque  par  l'état 
spasmodique  dans  lequel  se  trouvait  la  malade  au 
moment  de  l'examen  qu'elle  appréhendait  dans  la 
crainte  qu'on  ne  lui  apprit  la  non  réussite  de  Topé- 
ration.  Au  bout  d'un  quart  d'heure,  le  calme  se  réta- 
blit donc  et  avec  lui  la  sécrétion  urinaire  qui  s'était 
arrètéç.  Les  ûls  de  droite  et  de  gauche  sont  laissés  en 
place. 

Le  2  novembre  et  les  jours  suivans,  il  ne  survient 
rien  de  particulier;  le  soir,  la  malade  est  toujours 
prise  de  cet  état  nerveux  qui  ne  dure  que  quelques 
heures  au  bout  desquelles  elle  s'endort.  La  sonde  est 
scrupuleusement  surveillée  et  changée  lorsque  quel- 
que mucosité  vient  en  fermer  les  yeux.  (Tilleul, 
2  pil.  opium,  potage,  côtelette). 

Le  5  novembre,  je  retire  les  deux  derniers  iils. 
Les  lèvres  de  la  fistule  sont  réunies  d'une  manière 
parfaite  et  ne  laissent  pas  passer  la  plus  petite  quantité 
d'urine.  En  introduisant  le  doigt  dans  le  vagin,  je 
constate  que  la  réunion  est  déjà  solide.  Malgré  cela,  la 
sonde  est  immédiatement  remise  en  place,  et  présente 
le  même  phénomène  que  le  1"  novembre,  c'est-à-dire 
que  l'urine  ne  recommence  à  couler  par  la  sonde 
qu'un  quart  d'heure  environ  après  son  application. 
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Le  reste  de  bi  journée  se  passe  comme  à  l'ordinaire. 
Le  ventre  est  toujoars  ballonné,  tendu;  la  malade 
rend  de  temps  en  temps  quelques  gaz  qui  la  soula- 
gent. Les  fesses  sont  encore  excoriées;  on  les  sau- 
poudre avee  de  la  farine  de  fécule.  L'état  général  est 
du  reste  très  bon  ;  la  malade  mange  avec  appétit. 

Les  jours  suivans,  même  état.  Quelquefois,  quand 
la  sonde  est  bouchée,  l'urine  passe  entre  elle  et  l'u- 
rèlhre;  la  malade  dit  sentir  très  distinctement  l'en- 
droit pnr  ou  elle  passe. 

Le  8,  la  malade ,  qui  n'a  pas  été  à  la  garde-robe 
depuis  qu'elle  est  opérée,  a  pris  un  lavement  émol- 
licnt  qui  a  procuré  plusieurs  selles,  lesquelles  sont 
effectuées  sans  effort. 

Le  9  au  soir,  la  malade  a  pris  un  nouveau  lave- 
ment qui  a  provoqué  également  plusieurs  selles.  Le 
ventre  est  mou;  il  n'est  de  nouveau  ni  tendu  ni  bal- 
lonné. La  malade  est  gaie  et  est  convaincue  qu'elle 
est  guérie,  ce  dont  elle  s'aperçoit  lorsqu'elle  fait  une 
grande  inspiration ,  car,  elle  sent  alors  que  les  bords 
de  la  fistule  sont  réunis.  Le  soir,  elle  a  toujours  de 
l'agitation.  Remarquant  de  la  périodicité  dans  les 
accès,  j'ordonne  le  17  deuxpillules  composées  de  10 
centigrammes  de  sulfate  de  quinine  et  de  i  centi- 
gramme de  thridace  :  la  malade  en  a  pris  une  à  une 
heure  de  l'après-midi  et  l'autre  à  deux  heures. 

Le  18,  l'accès  nerveux  est  encore  revenu,  mais  à 
une  heure  plus  rapprochée,  vers  quatre  heures  du 
soir. 

lU  34 
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Le  19»  on  prescrit  deux  Douvelles  pillales  à  prendre 
à  neuf  heures  et  k  dix  heures  du  matifi.  Depuis,  les 
accès  nerveux  ont  presque  disparu. 

Le  il  novembre»  c*est-à-dife  vingt-et-un  jours  aprôs 
ropéralion,  on  retire  la  sonde  et  on  introduit  de  tempe 
en  temps  Tinslrument  pour  foire  uriner  la  malade , 
environ  toiites  les  deux  heures,  et  on  retire  chaque 
fois  une  quantité  suffisante  d'urine  qui  s'amasse  dans 
la  vessie  sans  couler  par  la  fistule. 

Le  12,  la  malade  a  été  encore  sondée  dans  la  jour- 
née et  toujours  avec  le  même  succès;  mais  le  soir,  il 
survient  un  spasme  vésical  qui  force  à  remettre  la 
sonde  pendant  quelques  jours. 

Le  21,  la  sonde  est  de  nouveau  retirée  ;  la  malade 
prend  un  bain  et  dans  le  courant  de  la  journée  urine 
toute  seule,  quand  le  besoin  s'en  fait  sentir.  Au  mo* 
ment  où  elle  va  uriner,  elle  sent  quelques  gouttes 
s'échapper,  malgré  elle,  par  Turèthre. 

Le  22,  la  malade  a  uriné  toute  la  journée  seule; 
elle  est  complètement  sèche,  quelle  que  soit  la  position 
qu'elle  affecte  dans  le  lit.  En  un  mot,  elle  est  guérie. 

Le  27,  Madame  G....  a  eu  ses  règles;  elles  ont 
duré,  comme  autrefois,  deux  jours  et  une  nuit.  Elles 
ont  été  assez  abondantes  et  ont  soulagé  la  malade. 

Le  i^  décembre,  ayant  examiné  la  maidde,  j'aper- 
çus une  portion  de  l'anse  d'uta  flt  placée  dans  la  com- 
missure droite  et  qui  faisait  saillie  danë  le  vagin. 
D'un  coup  de  ciseaux,  je  retranchai  les  deux  bouts; 
il  resta  la  fin  de  l'anse  qui  est  tombée  le  5  au  soir. 
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Bile  bTftit  1  cedtinièlrd  et  demi  et  iaiiMit  uite  dètni- 
courbure  à  convexité  parfaitement  dessiaéiti 

Lof ^qtie  ie  6  déoëmbi^  j'eiatninai  là  tnMMde)  le 
ttibePettie  àrdi  ûlipditû. 

Le  s  décembre,  œtte  niHiftde  a  été  examinée  {Ml- 
MM.  Bégin,  TrdUAsebn,  Fiony,  ftonillaud^  TefttOti^ 
plusieurs  internes,  au  nombre  desquels  s*  trofltttlt 
H.  Rozé. 

EU  écaHdut  hê  grandes  lêVrës  et  en  abaitiaiH  Ih 
paroi  fecta^tagirtate  avee  mm  valte  éë  bois,  erettsée 
«n  gotittlère,  on  aperçoit  d'ataht  (sii  AtAète,  Id  iMig 
dé  k  pAttn  téftico^taginaie  : 

i*"  Une  cicatrice  litiêaire  transvefsalëi  occupant  en 
^iihde  partie  le  diamètre  correspondant  de  la  pàfoi 
antérieure  du  vagin  ; 

f  A  2  centimètres  en  arriéré  de  cette  cicatrice, 
on  en  aperçoit  une  autre  formant  une  espèce  de  plan 
incliné  avec  le  Col  de  l'utérus ,  et  s'étendant  dû  côté 
droit  au  côlé  gauche  bien  au^delÀ  de  la  circonférence 
du  col  de  l'utérus.  Cette  cicatrice,  d'un  blanc  foâé 
961ide,  était  identifiée  avec  le  toi  lui-même; 

S*  Lei  ulcérations  que  l'on  observait  sdf  le  col 
avant  l'opération  n'existent  plUs,  et  on  ne  reiicotitre 
pas  la  pltis  petite  ouverture  qui  p6t  dohner  passage 
à  l'urihe; 

4"  Le  vagin  dit  certainement  dans(  son  ôtM  hor^ 
mal  et  n'offre  aucune  trace  d*îr^ftàlîo1^  J 

5""  Les  hérborrhoides  qni  Ibrtfhaient  bôitrfelët  au- 
tour de  l'anus  ont  disparu; 

31. 
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6*  Les  granctes  lèvres  n'offrent  ni  tubercules,  ni 
ulcératioMf 

V  Quoiqije  la  malade  ait  uriné  â  huit  heures  da 
matin,  nous  avons  pu  à  dix  heures  retirer  une 
certaine  quantité  d*urine  incolore  et  transparente, 
parce  qne  la  malade  était  sous  Tinfluence  d^une  vive 
émotion; 

8*  L'urèthre  est  faiblement  sensible  à  l'introduc- 
tion de  la  sonde,  si  l'on  compare  cette  irritation  à 
celle  que  la  malade  éprouvait  avant  l'opération.  Le 
canal  a  déjà  repris  un  peu  du  diamètre  qu'il  avait 
perdu  par  suite  du  passage  de  l'urine  par  la  fistule; 

9*  Les  organes  génitaux  qui,  avant  l'opération, 
offraient  une  grande  irritabilité,  ont  repris  leur  sen- 
sibilité normale; 

i(y  La  santé  générale  de  la  malade  est  revenue, 
ainsi  que  la  galté;  la  coloration  jaune-paille a  disparu 
et  l'embonpoint  commence  à  se  faire  sentir. 

La  malade  est  enfin  partie  pour  Marseille  le  40  dé- 
cembre 1846. 

Mes  réflexions  porteront  sur  l'action  de  l'urine  sur 
les  organes  génitaux ,  sur  les  troubles  fonctionnels  et 
enfin  sur  les  effets  de  la  suture. 

Aciim  de  Vvrine. —  L'urine,  par  ce  qu'on  a  vu,  agit 
sur  les  voies  génitales  parson  passage  incessant  et  par 
les  principes  acres  qu'elle  contient.  Non-seulement,  la 
membrane  muqueuse  a  été  le  siège  d'un  travail  in- 
flammatoire, mais  encore  d'ulcérations,  d'indurations, 
et  souvent  elle  a  agi  plus  profondément  en  provo- 
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quant  Tengorgement  et  rœdème  des  grandes  et  deor 
petites  lèvres  ;  tout  ce  que  l'urine  a  pu  taudier,  elle 
Pa  irrité,  enflammé,  ou  elle  y  a  provoqué  une  sus- 
ceptibilité morbide.  L'urine  a  pu  déposer  de  Facide 
urique  qui  s'est  cristallisé  et  a  agi  par  son  séjour 
comme  un  corps  étranger  sur  les  parties  intéressées. 
Chez  cette  malade,  les  graviers  n'étaient  pas  en  très 
grande  quantité^  parce  qu'elle  était  très  soigneuse 
d'elle-mè;ne.  On  aurait  certainement  rencontré  bien 
d'autres  désordres,  si  cette  malade  n'avait  trouvé 
dans  sa  moyenne  aisance  de  quoi  veiller  à  une  pro- 
preté si  indispensable.  Aussi  le  désordre ,  quoique 
très  grand,  n'était  pas  en  rapport  avec  la  durée  de  la 
maladie  (dix  ans).  Chez  les  femmes  où  la  propreté 
manque,  il  se  fait  le  plus  ordinairement  des  amas 
d'acide  urique  dans  le  vagin  et  les  grandes  lèvres. 

L'urine,  en  irritant  sans  cesse  l'anus ,  a  fini  par 
déterminer  une  congestion  hémorrhoîdaire  et  ensuite 
une  dilatation  variqueuse  qui  a  été  portée  au  point 
de  produire  un  bourrelet  qui  gênait  le  cours  des  ma- 
tières fécales  déjà  retardées  par  une  constipation 
opinifttre.  Ces  varices  étaient  le  siège  d'un  écoulement 
de  sang  périodique  qui  paraissait  à  chaque  époque 
menstruelle. 

Cette  opération  nous  a  permis  d'étudier,  Sous  le 
rapport  physiologique  et  pathologique,  la  sécrétion 
urinaire. 

A  différentes  reprises,  il  nous  a  été  possible  de  faire 
des  expériences  positives  sur  l'influence  que  le  système 
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i)^«ui(  4  $t}r  1^  f^étioq  prifiairei  off  U  a  ^té  dé- 
iQQpué  pûiir  pops  qua  Tunn^  ogrome  l^  larçues^ 
coiqrofi  la  $a)i\«,  peut  offrir  de  riqt^rffUtenQ^  dam 
s»  y^crétîpQ.  C'f^  ainsi  qu9  peodaul  }ea  émoMOIis  et 
les  ^ranlemens  nerveux  AWiLquQls  1^  midade  é({û^ 
exposé^  lef  uriqes  devenaient  rareç»  blanolies,  Um- 
jâd^Sf  eteDÛq  ^  «upprimaiont  QOfDplétcim^nt  lorsque 
Vinfluenoe  nerveuse  était  portée  à  son  plus  haut  de« 
gré,  Toutes  1^  fois  que  la  malsKto  ^^it  SQumisA  k  UQ 
eKam^,  «lie  pâlis4«it,  s* inquiétait  vivement  du  ré^ 
sukat»  et  la  sécr^ion  urinaire  présentait  Wa  phéno^ 
mènes  que  nous  venons  d'indiquer.  Ce  n'é(ait  qu'au 
bout  do  dix  minutes  environ  qu«  Yùa  pouvait  retirer 
qudques  gouttes  d'urine  de  la  vessie  et  quo  le  oalme 
était  rétabli* 

L'urino  n'a  paa.  soiilemoAt  uno  influ«»od  flolioaso 
sur  loa  tissus  qu'elle  touohe»  mais  esoore  sur  les 
foactioni  dos  organes  onvironoa^s.  Bien  oertainemont 
l'aotion  do  l'urine  n'ost  pas  directe  sur  le  roctum  »  ol 
copen^t  iùM^  toutes  lea  femm^A  qui  out  dm  fistuloi 
vé^kNHWginaloi»  il  oxisto  wm  eoiKtipaiioa  opiniâtre 
qui  no  eéde  4  aucun  régime  oi  k  avouno  médioation. 
li'ijtriM  semble  alors  augmenter  les  oontract^^s  du 
rectum. 

I4'iilériii  a  litt-m/bmo  vu  sa»  fonotioaa  s«  trou- 
blor  )  en  sait  quo  cela  o^t  ordinaire  cbes  ctnmiM 
femmes  dont  les  règles  ne  se  montrent  qu'un  an, 
quatre  ans»  et  beaucoup  plus  loi^^temps  après  Téta- 
bUisMfient  da  la  fistnW*  Pondant  dix  ans«  notre  ma* 
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lade  a  eu  869  règles  remplacées  par  un  flux  [héotor*' 
rhoidal  périodique.  Ce  n'est  pas  seulement  pir  Tac- 
lion  direete  sur  le  col  de  Tutérus  qut  Turine  pro- 
duit de  semblables  effe^}  mais  Irien  parce  qu'elle 
eiierce  une  influence  sur  la  vitalité  de  l'organe  comme 
elle  en  eierce  une  sur  le  rectum.  Tout  ceci  est  mis 
bors  de  dout#  par  le  fait  que  nous  avons  sous  les  yeux. 
Notre  malade  était  constipée  et  n'avait  pas  ses  régies 
pendant  le  temps  que  l'urine  a  suivi  une  voie  anor- 
male ;  et  nous  avons  vu  qu'immédiatement  après  la 
guérison,  les  fonctions  de  l'utérus  et  du  reotum  cml 
repris  leur  rhytme  normal. 

Que  s'est-il  passé  du  côté  de  la  vessie?  D'abord 
nous  voyons  l'urine  portée  au  debors  par  une  sonde 
et  l'organe  demeurer  inactif.  C'est ,  pour  ainsi  dire, 
un  vase  dans  lequel  l'urine  est  versée,  et  est  irans* 
portée  au  dAws  par  un  conduit  inerte.  Mais  nous 
voyons  ensuite  cette  poche  musculo-aembraieuse 
reprendre  ses  foticlions;  ei  sueeessivemeat  on  voit 
l'urine  passer  entre  le  canal  et  la  sonde,  pub  la 
malade  avoir  conscience  de  la  présence  de  l'urine  dans 
la  vessie. 

Lorsque  la  sonde  a  été  retirée,  la  malade  a  pu  con- 
server ses  urines  et  les  retenir  pendant  plusieurs 
heures.  Quinze  jours  après  avoir  retiré  l'algaUe, 
Madame  O...  n'urinait  que  deux  Sois  par  jour.  Le 
bes<Hn  d'uriner  s'est  donc  fait  sentir  de  pkis  en  pins 
rarement;  la  vessie  a  dû  s'habituer  au  cootaet  de 
l'urine  qu'elle  neeonnaissai(  pM  depuis  si  losg^nps. 


Digitized  by 


Google 


488    AUTOPL.  DES  ORG.  GENITOHJRIN.  DE  LA  FEMME. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ce  n'est  que  le  vingtième  jour 
après  avoir  retiré  la  sonde  que  la  malade  a  uriné 
comme  dans  l'état  normal;  c'est-à-dire  que  l'urine 
produisait  le  bruit  particulier  qui  annonce  son  expul- 
sion chez  les  femmes.  La  mafôde  elle-même  a  senti 
que  la  vessie  avait  repris  son  ressort  et  ses  fondions. 

Que  s'est-il  passé  après  l'opération?  De  la  lymphe 
s'est  déposée  entre  les  surfaces  saignantes  qui  ont  été 
ainsi  confondues.  Bien  de  différent  de  ce  qui  arrive 
dans  d'autres  régions  du  corps  ne  s'est  passé  chez 
cette  malade  ;  nous  voyons  que  dès  le  quinzième  jour 
la  cicatrice  était  faite,  el  partant  que  la  lymphe  était 
organisée. 

Tout  prouve  qu'il  est  indispensable,  dans  eelte 
opération,  de  favoriser  jusqu'à  la  guérison,  le  contact 
des  lèvres  de  la  fistule  par  le  déplacement  des  pa- 
rois du  vagin ,  divisées  suivant  le  plus  grand  dia- 
mètre de  la  fistule.  Voilà  pourquoi  nous  avons  dû  dé- 
brider transversalement  sur  le  col  et  diviser  dans  le 
même  sens  les  parois  du  vagin  en  avant  de  la  fistule. 

Sur  une  malade  qui  actuellement  est  à  l'hôpital, 
nous  avons  dû  diviser  le  vagin  d'arrière  en  avant,  en 
suivant  par  conséquent  le  grand  diamètre  de  la  fistule 
qui  se  dirigeait  du  col  vers  la  vulve. 

En  relâchant  les  parties  sur  lesquelles  la  suture 
est  appliquée,  on  évite  leur  trop  prompte  section  et 
le  travail  de  réunion  n'est  alors  troublé  par  aucun 
tiraillement. 

Nous  allons  terminer  par  quelques  réflexions  sur 
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Tespéce  de  sonde  qu'il  conyient  d'employer  après 
Topération  et  sur  la  manière  dont  les  fils  doitent  être 
coupés. 

Bien  des  fois  j'ai  eu  FoccasioD  de  m'aperoevoir  que 
toutes  tes  sondes  ne  pouvaient  pas  également  servir 
de  conducteur  à  l'urine.  Les  sondes  d'argent  sont 
lourdes,  fatiguent  Turèthre  et  la  vessie,  et  irritent 
tellement  par  leur  présence,  qu'on  ne  peut  les  laisser 
long-temps  en  place.  H  n'en  est  pas  de  même  des 
sondes  en  gomme  élastique  qui  sont  légères,  souples, 
et  ne  fatiguent  par  leur  poids  que  quand  elles  ont  trop 
de  longueur.  L'expérience  m'a  appris  que  tes  grosses 
sondes  en  gomme  élastique  ne  peuvent  être  suppor- 
tées que  difficilement,  à  cause  de  la  distension  qu'elles 
déterminent  dans  le  canal  et  de  l'irritation  qu'elles 
provoquent.  C'est  à  tel  point  que  leur  présence  de- 
vient  insupportable  à  certaines  malades.  D'ailleurs 
elles  ont  l'inconvénient  de  se  boucher  très  prompte- 
ment  par  le  mucus  et  même  par  la  vessie  qui  tend  à 
se  contracter  sur  elles.  Très  souvent  je  me  suis  trouvé 
embarrassé  après  avoir  introduit  de  grosses  sondes  à 
différentes  reprises ,  en  voyant  qu'elles  ne  fournis* 
saient  pas  d'urine  ou  qu'elles  n'en  donnaient  que 
pendant  un  temps  très  court.  Les  grosses  songes  ne 
peuvent  convenir  que  pendant  quelques  heures  ou 
un  jour,  pour  donner  issue  aux  caillots  de  sang 
qui  peuvent  s'être  formés  dans  la  vessie  ;  et  encore 
est-on  obligé  de  les  renouveler  plusieurs  fois  dans  la 
journée  et  de  les  surveiller. 
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Les  petitâf  sondes  fatiguent  moias  la  vessie,  ne  la 
foreeftt  pas  i  se  oontraeter^  et  pompeia  Turiiie  d'une 
manière  incessante.  Les  caillots  en  bouchent  plus 
difficilement  les  ywx,  ce  qui  foit  que  f  urine  filtre 
toujours.  Lorsqu'il  se  trouve  beaucoup  de  nucus 
dans  la  vessie,  on  est  obligé  de  les  changer  souvent. 
La  malade  dont  nous  venons  de  rapporter  l'observa- 
tion ne  pouvait  supporter  les  grosses  sond^»  et  on 
a  été  forcé  d'en  introduire  de  petites  qui  onl  toujours 
rempli  parfoitament  le  but.  Quelquefois  nous  les  avons 
remplacées  cinq  ou  six  fois  dans  la  journée,  et  autant 
de  fois  la  nuit.  Il  est  fort  important  de  ne  pas  laisser 
la  vessie  se  iatiguer  par  la  présence  de  l'urine,  et  de 
veiller  à  ce  qu'elle  ait  une  issue  toujours  facile.  Dans 
les  premiers  temps  qui  suivent  l'opération,  le  décu- 
bitus sur  le  dos  est  très  nécessaire }  ce  n'est  qu'au 
bout  d'une  ditaine  ou  d'une  quinzaine  de  jours  qu'on 
peut  permettre  à  la  malade  de  se  coucher  sur  le  côté. 

Les  fils  ne  doivent  pas  6tre  coupés  trop  tôt  ;  et  ce 
n'est  que  vers  le  quinaième  jour  qu'on  peut  com- 
mencer par  en  retirer  un;  puis  le  dii4iuitième,  et 
enfin  le  vingt-ciaqiiième,  les  autres  peuvent  ôtre  re- 
tirés*  Maintenant  je  retire  les  fils  du  septième  au 
aeuvîàme  jour. 

Pour  retirer  lea  fils  en  totalité,  il  fout  diviser  un 
des  côtés  de  Tanse  derrière  le  nœud ,  afin  de  pouvinr 
en  tirant  sur  le  nsôud  bii«mètte  retirer  la  totalité  de 
Tanse.  En  coupant  la  totalité  du  fil  i4a-fois»  on  s'ex- 
pose à  laisser  en  place  une  portion  de  l'anee,  et  alors 
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il  faut  alleBcIre  que  la  uaturo  n'en  d^ttarra^se  par  lif 
«ffQFts  d'expu^ion }  ear  elle  ieud  ^uJQUca  à  dàaaser 
les  corps  étrapgen^.  Sur  poire  deruièrq  lualade,  une 
partie  de  Tansfi  d'uu  fil  est  demeurée  en  place,  parce 
que  le«  deux  1»^$  avaient  été  coup^  à*la-foi«. 

Enfin,  on  a  vu  qu'à  la  suite  de  Tautopla^tie  par 
glissement  pratiquée  cbe%  G..*.,  il  n'est  survenu 
aucun  trouble  traumatique  local  ou  général.  La  ma- 
lade a  seulement  été  incommodée  par  la  réteptiQfi 
des  gaz  qui  déterminaient  upe  dpulqureuse  distensiqq 
dçs  intestins. 

Je  nç  terininerai  pas  cette  observation  çan^  m^n- 
tionner  le  trouble  périodique  qçrveux  qui  a  cédé  à 
l'admiaistration  du  sulfate  de  quinine. 

93*  Obêervatm*  —  FUttule  vMeo-^agkmh.  ~  àméqt 
flmlm  imr  gli$$ement.  —  G^témm.  —  La  nommée 
Roger  (Elisa),  âgée  de  23  ans,  née  à  Arqouville, 
entra  à  Vbôpiul  Saint-Louis,  le  30  juin  4846,  pour 
y  6tre  traitée  d'uqe  fistule  vésieQ*^inale  survenue  à 
la  9uite  d'un  accouchem^t  laborieui^. 

Douée  d'une  forte  constitution,  cette  femme  n'a 
jamais  eu  dq  maladies  sérieuses,  k  l'ige  de  20  ana,eUe 
a9  maria  et  eut  un  enfant  l'année  suivante  (septefubre 
i845).  Le  travail  dura  )iuit  jours  et  ne  wardtia  d'abord 
qu'avec  beaucoup  de  lenteur,  puisque  Taccoucbeur 
ne  fut  mandé  que  le  quatriéma  jour  après  l'appari- 
tion des  premières  douleur».  Toutes  les  tqntatives  que 
l'on  fit  pour  l'accélérer  re^tèr^nt  sans  résultat;  et  le 
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huitième  jour  on  se  détermina  à  terminer  Taccou- 
chôment  par  l'opération  de  la  céphalotripsie.  Il  y  avait 
trois  jours  que  la  malade  n'avait  pas  uriné. 

Après  la  délivrance,  des  douleurs  assez  intenses 
se  déclarèrent  dans  les  régions  vésicale  et  bypogas- 
trique.  Pendant  les  huit  jours  qui  suivirent,  il  ne  se 
manifesta  aucun  trouble  dans  le  cours  des  urines; 
mais  au  bout  de  ce  temps,  dans  un  effort  que  la  ma- 
lade ût  pour  se  tourner  dans  son  lit ,  elle  sentit  tout- 
â-coup  s'échapper  par  la  vulve  un  corps  étranger 
d'une  couleur  noirâtre  ayant  le  volume  et  les  dimen- 
sions d'une  amande.  Au  même  instant,  sa  couche  fut 
inondée  d'un  flot  de  liquide  qui,  à  partir  de  ce  mo- 
ment, n'a  plus  cessé  de  couler.  Après  la  chute  de 
l'escharre  et  la  formation  de  la  fistule  vésico-vaginale, 
les  forces,  l'embonpoint  même  ne  tardèrent  pas  a  re- 
naître, et  au  bout  de  quelques  semaines  celte  femme 
était  en  pleine  convalescence. 

Néanmoins,  l'écoulement  continuel  des  urines 
l'empêchait  de  reprendre  ses  travaux,  et  après  avoir 
cherché  vainement  à  faire  disparaître  son  infirmité , 
elle  vint  à  Paris  et  entra  à  Thôpilal  Gochin  dans  le 
service  de  notre  honorable  confrère,  M.  Michon.  Elle 
y  resta  trois  semaines  pendant  lesquelles  elle  subit 
plusieurs  cautérisations  avec  le  fer  rouge  et  le  nitrate 
d'argent.  Ces  cautérisations  n'apportèrent  aucune 
amélioration  dans  l'état  de  la  malade,  (|ui  demanda 
sa  sortie  et  vint  à  l'hôpital  réclamer  ses  soins. 

A  son  arrivée,  on  constata  l'état  suivant  : 
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Il  n'^iste  plus  d'envies  d'uriner;  les  urines  qui 
ne  passent  plus  par  le  canal  de  Turèilire,  tombent 
involontairement  et  goutte  à  goutte  dans  l'intérieur 
du  vagin  pour  s'écouler  ensuite  à  l'extérieur  d'une 
manière  continue,  quelque  soit  la  position  que  prenne 
la  malade. 

Le  doigt  indicateur,  introduit  dans  le  vagin  à  une 
certaine  profondeur,  rencontre  sur  la  paroi  antérieure 
de  ce  conduit  une  large  ouverture  longitudinale  par 
laquelle  il  pénètre  facilement  dans  l'intérieur  de  la 
vessie. 

En  examinant  avec  plus  de  soin  l'état  dçs  parties 
malades  et  en  y  procédant  de  dehors  en  dedans,  on 
découvre  au  périnée  et  particulièrement  à  la  partie 
interne  et  supérieure  des  cuisses  une  multitude  de 
petits  tubercules  rougeâtres,  durs  et  rugueux,  qui 
semblent  s'être  développés  dans  ce  point  par  le  seul 
fait  du  contact  des  urines  avec  les  tégumens.  Outre 
cette  éruption,  toute  la  peau  qui  avoisine  les  parties 
génitales  est  rouge,  sensible  et  dure  au  toucher.  Elle 
est  dépouillée  de  son  épiderme  en  plusieurs  points, 
et  l'urine,  continuellement  versée  à  la  surface,  y  pro- 
duit des  cuissons  et  des  démangeaisons  assez  vives. 
Du  reste,  les  organes  génitaux,  dans  leur  partie  ex- 
terne, ne  présentent  rien  autre  chose  de  particulier. 
Le  col  de  la  matrice,  examiné  au  9fécukm\,  est  sain  et 
dans,  son  état  normal. 

C'est  sur  la  paroi  antérieure  du  vagin,  à  quatre  cen- 
timètres du  méat  urinaire,  que  la  fistule  a  son  siège. 
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-Elle  ëftt  située  à  gatldie,  à  etitiron  5  tnillliftètt^  de 
distance  de  la  ligne  tnédiiiiie  et  (irésètité  tme  fbrliife 
longitudinale;  Ses  dimensions  dans  ee  sens  sont  de 
T  centimètres  d'étendue  et  die  occupe  en  fooguétih 
une  grande  partie  du  tes-fbnd  de  tA  vessie,  dé  teOe 
sorte  qu'elle  arrive  tout  prés  du  col  de  Tutérus.  Soti 
diamètre  transversal  est  à-^peu-près  d'un  centimètre; 
^bs  hbtûi  sont  assez  réguliers  et  comme  tranchants; 
Ils  sont  dans  un  état  de  tension  permanent  et  const- 
rable;  Torifice  delà  Gstule  reste  béant,  et  une  par- 
tie de  la  vessie  vient  foire  hernie  par  cette  ouverture. 
La  sonde  de  femme,  introduite  par  le  canal  de 
rtirèthre,  traverse  la  vessie,  arrive  datis  lé  i^agin  et 
peut  êlte  ramenée  jusqu'à  l'orifice  de  la  vulve,  si 
on  vient  â  lui  imprimer  uh  mouvement  de  bascule. 

Quatat  ft  Tétât  gétiéral,  il  est  satisfaisant.  La  ma- 
lade désire  ardemment  l'opération  à  laquelle  elle  est 
préparée  pendant  plusieurs  jours  par  Tusage  des 
bains,  des  injections  et  des  lavemens  émoUiens. 

Le  2  juillet,  je  pratiquai  l'opération  de  la  manière 
suivante  : 

La  malade  est  couchée  sur  le  dos,  le  tronc  et  la  tète 
Situés  dans  là  position  horizontale  et  le  siège  placé  sur 
tè  b(^d  du  Kt,  les  jambes  sont  fléchies  sur  les  cuisses 
et  celles-ci  sur  le  bassin.  Alors  le  spéculum  à  Une  valve 
est  introduit  dans  le  vagin  dé  manière  à  déprimer  sa 
paroi  postérieure  ;  puis  deux  aides  écartent  en  même 
temps  les  grandes  et  les  petites  lèvres,  ce  qui  permet 
à  Fopérateur  d'apercevoir  le  col  de  l'utérus ,  de  le 
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saisir  avec  une  pincê  de  Musdtix  et  de  Tattirar  att 
dehors  pair  des  traetioiis  modérées.  Le  col  de  l'uté'^ 
r«s ,  phr  son  déplacement  >  a  entraîné  à  sa  suite  le 
bas-fond  de  la  yeskie  et  par  oeméquent  la  fistule. 
Gelle^i ,  se  présentant  à  l'entrée  du  vagin^  devient 
plus  accessible  à  l'action  des  instrumens  trandians. 
Les  bords  sont  ayivés  soit  à  l'aide  des  ciseaux ,  soit 
avec  le  bistouri*  C'est  le  second  temps  de  Topération. 
On  procède  ensuite  i  la  suture  qui  est  pratiquée 
à  l'aide  d'une  petite  aiguille  courbe  armée  d'un  fil 
double  ciré.  Gettë  aiguille  est  fortement  fixée  à  Tex* 
trémité  d'un  porte- aiguilles  Le  bord  gauohe  de  là 
fistule  étant  saisi  avec  une  pince  est  traversé  par 
i'àiguille  qui  le  pénètre  de  dehors  en  dedans }  cdle- 
ci,  débarrassée  de  son  support,  est  ramenée  par 
Torifice  de  ta  fistule  de  la  cavité  vésicale  dans  le  vagin. 
L'aiguille  étant  fixée  à  l'extrémité  de  rinstrument 
est  de  nouveau  introduite  dans  la  vessie  et  pénètre 
de  dedans  en  dehors  le  bord  correspondant  de  l'ori- 
fice fistuleux;  elle  est  attirée  alors  dans  lé  vagin,  en- 
traînant à  sa  suite  le  fil  dont  elle  est  armée.  Oe  fil  se 
trouve  ainsi  disposé  en  forme  d'anse  à  oohoavité  in- 
férieure dans  l'épaisseur  des  lèvres  de  la  fistule  en 
deux  points  correspondans  et  à  2  lignes  environ  de 
leur  bord  libre.  Les  deux  chefs  de  ces  fils  sont  ensuite 
ramenés  et  maintenus  à  l'extérieur,  tandià  que  l'on 
passe  successivement  et  en  procédant  toujours  d'ar^ 
rière  en  avant ,  quatre  autres  fils ,  disposés  comme 
e  premier,  à  travers   les  bo  rds  correspondans  de 
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la  fistule.  Tous  sont  placés  à  une  distance  assez 
rapprodiée  les  uns  des  autres  pour  quMl  ne  reste 
enlre  eux  aucun  espace  libre  après  le  rapprochement 
des  lèvres  de  To^verture.  C'est  alors  que  je  pra- 
tique une  incision  longitudinale  de  5  centimètres  de 
longueur  sur  le  côté  droit  du  vagin  et  dans  la  partie 
de  ce  conduit  qui  correspond  à  la  fistule.  Cette  inci- 
sion fait  disparaître  immédiatement  la  tension  de  ses 
lèvres  et  permet  alors  de  les  amener  facilement  au 
contact.  On  saisit  le  premier  fil ,  et  en  tirant  légè- 
rement sur  ses  deux  chefs ,  on  voit  les  bords  de  la 
fistule  se  rapprocher  exactement  Tun  de  l'autre.  On 
fait  un  double  nœud  pour  les  maintenir  dans  cette 
position,  puis  on  coupe  les  deux  bouts  du  fil  pour 
ainsi  dire  à  ras  noeud.  Les  quatre  autres  fils  sont 
ensuite  serrés,  noués  et  coupés  absolument  de  la 
même  manière. 

Le  col  de  l'utérus,  débarrassé  des  érignes,  rentre 
immédiatement  au  fond  du  vagin.  On  fait  ensuite 
plusieurs  injections  d'eau  froide  dans  cet  organe, 
puis  on  le  tamponne  légèrement  avec  un  cylindre 
d'agaric.  On  transporte  enfin  la  malade  dans  son  lit 
et  on  place  une  sonde  ^  demeure  dans  la  vessie. 
(Tilleul;  potion  gommeuse^  i28  gr.;  sirop  diacode, 
82  gr.). 

Pendant  la  journée  il  n'y  eut  que  peu  de  douleurs, 
mais  à  la  nuit  la  malade  n'eut  pas  un  instant  de 
repos.  Les  urines  ont  très  bien  passé  par  la  sonde. 

Le  3  juillet,  un  peu  de  fièvre,  pouls  à  80  degrés. 
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peau  chaude  )  soif  vive.  Les  urines  contiouenl  de 
passer  en  totalité  par  la  sonde*  (Potion  anir-spasmo- 
dique). 

Le  4,  il  n'existe  plus  de  fièvre.  Les  urines  ont 
coulé  par  la  sonde,  et  pourtant,  les  alèses  sous  le 
siège  de  la  malade  sont  mouillées  en  quelques  points. 

Le  5,  la  sonde  s' étant  trouvée  bouchée  pendant  la 
nuit,  il  s*est  écoulé  sous  la  malade  une  certaine 
quantité  d'urine;  mais  dès  qu\ine  nouvelle  sonde 
a  été  placée ,  les  urines  ont  repris  leur  cours  ha- 
bituel. 

Le  6,  la  sonde  livre  toujours  passage  à  la  totalité 
des  urines.  Il  en  fut  de  n>ème  les  jours  suivans;  ce- 
pendant la  malade  se  plaignit  plus  d'une  fois  qu'elle 
sentait  Turine  couler  sous  elle,  et  le  malin  on  trou- 
vait, en  effet,  son  alèse  mouillée. 

Du  i5  au  24  juillet,  l'urine  passa  en  totalité  par 
la  sonde;  la  malade  d'ailleurs  a  de  l'appétit,  le  som- 
meil tranquille  et  paraît  entièrement  remise  de  son 
opération* 

Le  24,  elle  fut  examinée;  on  trouva  l'un  desflls, 
tombé  sur  la  paroi  postérieure  du  vagin  ;  on  ooupt 
les  autres  avec  des  ciseaux  et  on  les  retira  successive- 
ment avec  les  pinces.  Le  doigt  introduit  dans  le  vagin, 
permit  de  constater  que  la  réunion  immédiate  était 
complète.  Ce  jour-là  on  ne  laissa  pas  la  sonde  à  de- 
meure; la  malade  fut  sondée  un  grand  nombre  de 
fois,  et  chaque  fois  on  retira  près  d'un  verre  d*urine. 

H.  3% 
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Le  35,  OD  remit  la  so&dè  à  demeure,  et  1»  presque 
toMtité  éet  urines  pissa  par  cette  voie. 

Le  29,  la  malade  fat  encore  examinée,  et  on  retira 
du  vagin  une  derniàre  portion  de  fil* 

Le  80  et  le  31,  on  cautérisa  deux  fois  de  suite  un 
petit  boui^feon  charnu  qui  s'était  développé  dans  xol 
des  points  où  existait  la  suture.  La  sonde  alors  livrait 
passage  à  la  totalité  des  urines. 

Le  5  août,  la  malade  est  examinée  de  nouveau  ;  la 
cicatrisation  est  complète. 

Le  8,  la  réunion  semble  définitivement  assurée. 

Le  13,  la  sonde  est  retirée. 

Le  Tendemain,  la  malade  déclare  qu'elle  a  uriné  à 
volonté  et  gardé  ses  urines  assez  long-temps;  mais 
que  cependant  il  s'est  fait  par  le  vagin  un  léger  suin- 
tement d'urines.  L'examen  des  parties  fait  découvrir 
un  petit  point  presque  imperceptible  situé  vers  Tex- 
Iféniilé  postérieure  de  la  cicatrice.  Ce  point  a  été 
touché  avec  le  nitrate  d'argéilt. 

Dii  14  au  20,  la  sonde  est  remise  poUr  être  défini- 
tivement retirée  le  21 . 

Le  f  4,  la  mabde  affirme  qu'il  ne  s'est  pas  écoulé 
une  seule  go«tte  d'urine  par  le  vagin. 

Quamon  examine  au  spéeuémn  l'intérieur  du  vagin, 
un  retrouve  sur  la  paroi  latérale  droite  la  trace  de 
l'incision  qui  fut  pratiquée  dans  ce  point. 

Sur  la  paroi  antérieure,  on  constate  l'existence 
d'une  cicatrice  régulière  à  la  place  occupée  par  ta 
fistule.  Cette  cicatrice  se  distingue  des  tissus  envi- 
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réhnàtis  ^r  tine  cfrffjràtioâ  t*ouge  plus  fotièée  et  pair 
quelqueè  légères  Ibégdlitéé  exittant  à  la  phlèé  deà 
poitHs  de  sutura: 

-  Lëé  t^t^Uéë  génitalëè  dont  parftntetnent  èaiiieâ;  b 
santé  générale  est  des  plus  satisfaisantes* 

Aujourd'hui  27  déceiiîbre,  cette  malade  ne  perd 
pas  une  goutte  d'urine  et  elle  peut  pendant  pliisiieurs 
heures  de  suite  consenrel*  ufte  assez  grande  quantité 
de  ce  liquide  dans  la  vessie.  Le  besoin  d'uriner  se  foit 
sentie  t)lus  rarement  dans  la  nuit  que  dans  le  jbùr. 

L'examen  au  spéculutn  né  Ihit  pas  découvrir  h  plus 
petite  tbaee  de  l'ancienne  fistule;  mais  on  aperçoit  à 
droite  et  à  gauche  de  la  ligne  médiane  deux  cicatrices 
^parfaitement  blanches  qui  se  dirigent  d'arrière  en 
avant.  Sur  lé  trajet  de  la  cicatrice  gauche  on  aperçoit 
deui  ou  trois  points  blanchâtres  correspondant  aux 
points  de  suture.  Là  paroi  antérieure  du  vagin  a  très 
peu  diminué  de  largeur. 

L'orifiee  de  Furéthrea  repris  à-peu-près  la  même 
largeur;  et  le  bourgeonnement  vasculaire  et  ahormal 
qu'il  offrait  a  cédé  à  quelques  cautérisations  avec  le 
nitrate  d'airgent. 

Cette  malade  a,  du  reste,  repris  sa  gaieté,  sa  fi^à^ 
cheur  et  son  embonpoint. 

94*  Observation. — Fistule  vésico-vaginale  du  bas-fond 
de  la  vessie.  —  Opération  d*autoplastie  par  glissement.  — 
Guérison.  —  La  nommée  Joséphine  Peltîèr,  âgée  de 
24  ans ,  d'une  forte  constitution ,  entra  à  l'hôpital 

32. 
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SaifiULouis^  le  3  décembre  4845.  Réglée  à  90  aas, 
ceUe  m»Md  ^  été  mariée  i  30.  On  fut  oMigé  d'ei- 
Iraire  son  premier  enfant  avec  le  forceps,  tr<»s  jours 
de  douleurs  n'ayant  pu  amener  raccouchement  na- 
turel. 

Cette  femme  devint  enceinte  une  seconde  fois  et 
elle  accoucha  à  terme.  Comme  la  première  fois,  Fac- 
couchement  ne  put  se  faire  par  les  seuls  efforts  de  la 
nature,  et  on  fut  obligé  de  perforer  le  crâne  de  Ten- 
faut  et  de  terminer  raccouchement  avec  des  moyens 
mécaniques.  Les  manœuvres  durèrent  à -peu-près 
deux  heures.  Il  survint  ensuite  une  inflammation 
violente  des  organes  génitaux.  Los  premiers  jours  qui 
suivirent  raccouchement  n  offrirent  rien  de  particu- 
lier; les  urines  étaient  chassées  par  Tinfluence  de  la 
volonté,  et  ce  ne  fut,  en  effet,  qu'au  bout  de  six  jours 
qu'elles  passèrent  par  le  vagin.  D'abord  elles  s'écou- 
lèrent en  partie  par  la  fistule,  et  bientôt  elles  s'écou- 
lèrent en  totalité.  Les  urines  s'échappèrent  par  la  voie 
artificielle,  incomplètement  d'abord,  parce  que  Tes- 
charre  n'était  qu'incomplètement  séparée;  elles  la 
traversèrent  ensuite  en  totalité,  à  dater  du  moment 
où  l'escharre  fut  détachée.  Dès  ce  moment,  les 
urines  s'écoulèrent  involontairement  et  d'une  ma- 
nière incessante,  quelle  que  fût  la  position  que  prit 
la  mabde. 

Voici  quel  était  l'état  de  cette  malade  lors  de  son 
entrée  à  l'hôpital  : 

l""  Les  parties  génitales  étaient  baignées  par  l'u- 
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rme  ;  2^  tontes  tes  parties  avec  lesquelles  l'urine  était 
en  contact  étaient  érithéniateuses,excoriéeso«i  tubèr* 
culeuses;  3*  la  paroi  vésico* vaginale  est  irrégulière, 
inégale  et  sillonnée  par  des  brides  qui  limitent  des 
enfoncemens,  ce  qui  dénote  Texistence  d'anciennes 
pertes  de  substance  et  d'anciennes  ulcérations  cica* 
trisées;  A"*  le  col  de  l'utérus  est  irrégulier  et  ulcéré; 
5""  dans  le  trajet  de  l'urine,  on  rencontre  des  graviers; 
6"*  au  devant  du  col,  on  sent  au  toucher  une  dépres- 
sion où  la  paroi  vésico-vaginate  parait  manifestement 
amincie;  7«  l'introduction  d'un  liquide  par  la  vessie 
feit  immédiatement  reconnaître  le  siège  de  la  fistule, 
car,  à  mesure  qu'il  entre  dans  la  poche  urinaire,  il  res- 
sort par  le  vagin  sous  forme  de  jet  continu;  8"*  l'intro- 
duction du  spicuiwn  permet  de  reconnaître  à  l'oeil  une 
dépression  dure,  formée  par  un  tissu  inodulaire  et  au 
fond  de  laquelle  on  peut  introduire  une  grosse  sonde 
qui  pénètre  immédiatement  dans  la  vessie  ;  9^  cette 
malade  est  irritable,  agitée  et  a  les  facultés  intdlec 
tuelles  visiblement  troublées.  Ce  n'est  pas  la  pre- 
mière femme  chez  laquelle  nous  voyons  ainsi  des 
changemens  s'opérer  dans  les  fonctions  du  système 
nerveux  à  propos  de  ces  graves  lésions;  iO^  par  les 
efforts  de  toux,  l'urine  s'échappait  par  jets. 

La  direction  et  l'étendue  de  la  fistule  ayant  été*  re- 
connues et  la  nécessité  d'une  opération  étant  jugée 
indispensable ,  je  préparai  la  malade  par  des  bains , 
des  injections  émollientes ,  narcotiques  et  des  pur'- 
gatifs. 
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h»  malade  élaot  cqpveD^bl^çnt  disposée,  je  piar 
tHiuai  \0  23  déoeiqbre  Topéra^n  au^la^tiqm  («e 
gUs^eoieot* 

Cette  femaie,  étant  placée  avr  un  lit»  le«  jvmM 
0écbies  sur  les  cuisses  et  ceUifS-ci  ^ur  le  bassin,  j^- 
t^CHluisis  le  qiéçulwn  à  deux  valvesi  et  attirai  le  col 
de  Tutérus  à  Teoitérieur  à  Tai^e  de  piocei  de  11 iui- 
seux  i  puis,  je  ravivai  rintérie^r  dq  trajet  ûstuleui^ 
la  cirooDféreace  vagipaie  de  1a  Qsule  et  toutes  le^ 
parties  qqi  étaient  indurées;  je  détachai  ensuite  le 
vagio  de  son  insertion  au  col ,  et  bieqtôt  il  me  fu( 
facile  d'appliquer  des  paiots  de  suture  entrecoupée 
pour  maiuteAÎr  pn  cQOtact  1^  lèvres  de  la  fistulp. 
Les  surfaces  saignantes  furent  ainsi  rapprochées  sans 
difficulté  et  sans  qu'elles  éprau¥ass#at  la  moindre 
distension.  Une  sonde  fut  ensuhe  placée  dans  la  vessie 
et  un  coussin  de  paille  d'avoine  ^fut  mis  sons  les 
jarrets^. 

Le  jour  ipeme  de  ropération,  I4  sonde  laissa  d'a^ 
bor4  flouler  une  urine  sanguinolepte,  puis  claire  et 
transparente»  U  y  eut  un  peu  de  téqeipie  vésical  quel- 
ques, heures  après  Topération}  mais  le  pouls  dooioune 
4  70  :  il  ne  suirvi9t  par  ponséquent  pas  de  fièvre^ 
Le  24,  on  pM  donner  i  la  malade  des  bouiUonset  rien 
de  psrtieiilîer  ne  se  ptésenta* 

^  as,  un  Ucer  ténesme  jésioal  se  lononvela, 
mats  il  n'y  eut  pas  de  fièvre^  et  la  mslade  n^éprouva 
aooun  aecident.  Datts  raprôsrmidi  elle  retira  la  sonde 
et  urina  sous  elle. 
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Le  26,  l'iirioe  s'éooqla  pftP  lu  «onde  ep  totaUtô| 
Îu8qu6  daiiQ  l'après-midi  où  elle  la  retira.  Elle  la  re^ 
plaça  elle-qièfûe  et  n'éprouva  aacun  accident. 

Le  28,  la  malade  ne  fut  pa^  plus  raisonnable  que 
lea  jour«  précédons;  elle  urina  en  partie  par  le  oapal 
et  en  partîfj  par  la  sonde. 

Jusqu'au  M  j^nviçr,  la  malade  tantôt. conserva  n 
sond^  et  (antAt  la  retira;  et  cependant  nous  allons 
voir  q^e,  (salgré  ces  imprudi^cest  elle  a  guéri.  Ms 
fils  jusqu'ici  ne  furent  pas  retirés,  et  pe  ne  fut  que 
\^  il  janvier  que  j'ewminaj  la  ipalade  poqr  te» 

extraire, 

Le  il  janvier  f  846,  les  urines  ne  passent  pas  par 
la  fistule  ;  «lies  sQftjsnt  de  tevr  rteervoir  par  un  jet 
pwtinUf  lorsque  la  malade  éprouve  le  besoin  d'u- 
riner* La  vessie  peut  les  garder  môiue  assez  long- 
temps. 

L'exam«pau  ^^âm/imt  permet  d'apercevoir  un  de» 
fils  qui  ont  aarvi  i  pratiquer  la  suture;  9n  le  retirff 
avec  dM  pifl^œs. 

Le  15,  la  malade  a  des  envies  fréquentes  d'uriser  ( 
on  Tejiamiue  de  nouv^u  au  ^(culum^  et  on  enlève 
encore  un  fil. 

Les  jour»  suivans^  l'irritaMUté  de  la  ves«e  dispa- 
raît ;  Vémis»ion  d#s  iiripes  se  fait  par  l'nr^^hrjp 
d'une  Jnauière  tout-à-fait  norgiale.  Jusqu'au  §  f4r 
yriçr,  tq^  va  pour  ^  mim^  ujalgré  |'|n4ocilité  dp 
la  majfide  qui,  depui»  Mgrt^^^ps  4éjii  ^^\i  ^^ 
fibule  d'ifnprHd#»c9»  capables  dp  ooipprp^^irç  1? 
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guérisoD  de  8a  Qslule.  On  était  sur  le  point  de  la  ren- 
voyer dans  sa  famille,  lorsque  dans  la  nuit  du  7  fé- 
vrier elle  est  prise  d'un  accès  de  manie  bien  carac- 
térisée. (Délire,  action,  hallucination,  etc.).  Le 
lendemain  à  la  visite ,  on  la  trouve  dans  un  état  d*a- 
tagiiion  considérable;  la  face  est  animée,  les  youi 
hagards,  le  pouls  accéléré.  (Saignée  du  bras,  20  sang- 
sues sur  les  apophyses  mastoides,  glace  sur  la  tète). 

Le  8,  Tétat  maniaque  continue;  la  malade  chante 
et  cherche  sans  cesse  à  s*évader.  Il  existe  une  grande 
incohérence  dans  les  idée^.  On  applique  la  camisole 
et  quinze  sangsues  derrière  les  oreilles.  (Potion  anti- 
spasmodique et  injections  vaginales). 

Depuis  lors  jusqu'au  i5  mars,  la  malade  a  presque 
toujours  refusé  de  répondre  aux  questions  qu'on  loi 
adresse.  Son  agitation  est  moins  grande,  mais  la  raison 
est  troublée.  De  nouvelles  saignées  ont  été  pratiquées, 
plusieurs  vésicatoireâ  furent  appliqués  à  la  nuque  et 
aux  apophyses  mastoides  sans  produire  d'améliora- 
tions notables  dans  le  trouble  des  facultés  intellec- 
tuelles. 

Dans  cet  état ,  la  malade  a  été  placée  le  12  mars 
dans  un  service  d'aliénées  de  la  Salpétrière. 

L'examen  au  spéculum  permit  alors  de  constater 
le  résultat  définitif  de  l'opération  qu'avait  subie  la 
malade.  Le  col  de  l'utérus  ayant  été  saisi  et  attiré  vers 
la  vulve,  il  fut  facile  de  reconnaître  le  point  du  bas- 
fond  de  la  vessie  où  la  fistule  avait  son  siège.  Dans  ce 
point  existait  une  cicatrice  linéaire  un  peu  déprimée, 
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offrant  une  étendue  de  I  centimètre  et  demi  environ. 
Cette  cicatrice  était  très  solide  et  nullement  vicieuse; 
aucun  pertuis  fistuleux  ne  restait  à  sa  surface  :  lors* 
qu'on  ressuyait  avec  une  compresse  ou  un  pinceau 
de  charpie,  elle  restait  sèche  et  ne  fournissait  aucun 
suintement  ûrineux. 

La  cure  de  la  fistule  était  radicale. 

J'ai  appris  depuis  que  cette  malade  est  sortie  de 
l'hôpital  ;  qu'elle  avait  recouvré  la  raison  et  que  ses 
voies  urinai res  étaient  dans  l'état  le  plus  parfait. 

95*  Observation.  —  FUlule  vésico"  vaginale  ancienne 
opérée  deux  fois  par  la  suture  entrecoupée  et  guérie  (tune 
manière  radicale  par  l^autaplastie  par  glissement.  — 
La  nommée  Godart  Marie ,  âgée  de  28  ans,  dômes* 
tique,  entre  à  l'hôpital  Saint- Louis,  le  27  mars  1847, 
pour  y  être  traitée  d'une  fistule  urinaire  survenue, 
il  y  a  9  ans,  à  la  suite  d'une  première  couche. 

Douée  d'un  tempérament  sanguin,  d'une  consti- 
tution plutôt  faible  que  robuste,  cette  fille  est  d'une 
intelligence  bornée;  aussi  les  renseignemens  qu'elle 
fournit  manquent-ils  de  justesse  et  de  précision.  Ce 
qu'elle  se  rappelle  le  mieux ,  c'est  qu'à  t8  ans ,  elle 
est  devenue  enceinte  peu  après  l'éruption  de  ses  rè- 
gles, et  qu'au  neuvième  mois  de  sa  grossesse  elle  est 
accouchée  seule  et  naturellement,  après  un  travail  de 
courte  durée.  Au  bout  de  quelques  jours,  ayant  déj;\ 
repris  ses  travaux,  elle  s'aperçoit  que  rémission  des 
urines  offre  quelque  chose  d'insolite  et  ne  s'accomplit 
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plu»  oomme  par  I9  pa^.  Un  aentime^tt  4a  g^e  et 
d'eml^arvift  $e  fait  ^aiir  au  pacsago  du  liquida  :  par-» 
fois  las  vêtamans  9a  trouvant  imprégnés  d'buinidi^. 
Cas  pbénomèuas  m  fij^aut  tçutafoU  qu^  psis^agéra» 
vmn^  Tattautiou  de  la  mabda,  at  alla  damQqra  aio^i 
près  de  7  ans  avant  de  songer  à  se  faire  guérir  d'une 
telle  infirmité.  Cepaudapt,  an  1845,  pll^  vient  à  Paris, 
au  terme  d'une  seconda  grossesse  et  antre  4  rh6pital 
de  la  Pitié  >  où  elle  acccMiaba.  Après  s^  coudées ,  elle 
se  fait  asamioar  pour  la  première  fui^,  et  elle  apprend 
qu'elle  est  affectée  d'une  fistule  urinaire;  mais  elle 
rafcisa  ropto^tîan  et  retourna  à  ses  travaui*  Enfin, 
au  moia  de  janyiar  dafiûar,  elle  raYiant  à  Pari^  «t 
entre  dans  la  service  d«  M«  fis(r»nc,  oili  elle  pa«sa 
deux  mois,  et  «ù  elle  ne  subit  aucune  opération  ni 
aucun  traitaioent  apécial.  4u  bout  de  ce  temps  elle 
quitte  la  Pitiés  et  vient  à  3inpt-L(^ul^9  oà  ell^  est 
admise. 

On  constate  alors  upe  ouvartwa  fistulause  qui  éta* 
blit  une  communication  antra  )a  vgssie  et  la  vagîn. 
Cette  ouverture  asi  placée  sw  la  ligne  ptédiane  à  i  ceQ' 
timètre  an  arriére  de  l'ori^ef  dt  oanal  de  l'uréthre. 
Une  sonde  de  femme  introduite  dpna  pa  aonduit  et  ra^ 
menée  dans  la  vagin  par  rouverluM  fistulausa»  permet 
d'en  apprécier  facilement  la  fojrme  et  )a»<lija)apsioqfi* 
Cette  ouverture  est  asaeai  es^aAtement  circulaire  et 
semble  formée  pomme  par  un  emporie-pj4ca.  Son 
diamètre  est  de  7  miUimétres  environ-  (^es  bard#  aent 
«îo^es.  En  arriéra,  la  paroi  a«0riei)re  du  vogin  m» 
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que  tquie  la  SMrface  4e  oe  conduis  pç  présentant  v\m 
^  parlicttlifr.  Le  col  de  Tut^rus  çj^l  s^|a  4ç  fO^fiie 
quft  le»  iparii^  génitales  externes.  On  constate ,  en 
QutrC}  que  pepdant  la  sécrétion  i  le  jet  dos  urines  e$t 
affaibli  et  qv'il  eu  passe  en  quantité  notablq  par  la 
fistule.  Le  mèpie  phénomène  ^'observe  epcQre  lorsque 
la  malade  est  demeurée  long-te^ps  6an$  uriner  et 
que  la  vessie  ^  trouve  distendue  par  ce  liquide î  alors, 
d^  Turine  s'échappe  dans  le  vagin  p^r  la  fi^tulei  prin^ 
cipalement  dans  la  station. 

Dès  son  entrée  à  Fhôpital^  la  malade  est  soumise  à 
1  usage  des  bains  f  des  injeciions,  de  quelq|ies  pur- 
gatifs, et»  lorsqu'elle  est  suffsamment  préparée,  je 
Topère  le  30  mars. 

Couchée  sur  le  dos  comme  pour  Topétation  de  I9 
taille,  le  si^e  approché  sur  le  bord  di^  Ut»  les  jiEimbea 
fléchie»  sur  les  cuisses  et  celles-ci  sur  le  j^a^sin,  la 
malade  est  oiaintenue  invarialHemeut  dany  cett«rppjsi* 
tîoD  par  plusieurs  aides.  Le  ^p^culum  à  un^  y^\ve  e)^t 
alpra  introduit  i^ns  le  vagin  et  &\é  de  manière  à  dé- 
primer en  arrière  la  paroi  postérieufe  de  ce  conduit. 
Une  fonda  de  femmci  passée  par  le  capal  de  Turèthre 
dapa  l'intérieur  de  la  v^e  (^t  également  confiée  k  ^ 
main  d'un  aide«  D'antrçs  ^des  écartent  de  chaque 
c6té  les  grandes  ^  les  petitt^  iévr^t  ^  façon  que 
l'orifice  vnlvairc  se  trouve  sniftsani/n^nl  dilaté.  La 
$stule  étajit  alors  trè^  visil)lç  li  ^of^essible  à  l'action 
de  rinstrumant  tranciia^t*  je  saisis  les  ))ords  avec 
une  pinee  à  deats  de  souri»^  et  j'enlèva  içn  déiiolaat 
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et  circulairement  une  lame  mince  des  divers  tissus  qui 
les  constituent.  Les  points  du  contour  de  la  fistule  qui 
ont  échappé  à  l'action  du  bistouri  sont  rafraîchis  avec 
les  ciseaux.  Des  surfaces  saignantes  étant  obtenues  par 
le  raviyement,  je  procède  immédiatement  au  rappro* 
chement  de  ces  surfaces ,  et  à  l'application  des  points 
de  suture.  Au  lieu  de  réunir  transversalement,  ce  qui 
pourrait  avoir  l'inconvénient  d'abaisser  et  d'attirer 
en  arrière  le  méat  urinaire,  je  fais  une  suture  antéro- 
postérieure.  Pour  cela,  je  saisis  de  la  main  gaudie 
le  bord  correspondant  de  la  fistule  au  moyen  d'une 
pince  à  dents,  la  main  droite  armée  d'un  porte  ai- 
guille à  l'extrémité  duquel  se  trouve  une  aiguille 
courbe,  enfilée  d'un  double  fil  ciré  parfaitement  lisse, 
je  traverse  la  lèvre  de  la  fistule  à  3  millimètres  de  son 
bord  libre ,  pénétrant  ainsi  du  vagin  dans  la  vessie 
pour  le  côté  gauche  et  de  la  vessie  dans  le  vagin  pour 
le  côté  droit.  L'aiguille  alors  débarrassée  de  son  sup- 
port et  attirée  à  l'extérieur  avec  une  pince  ordinaire 
fournit  par  son  passage  à  travers  les  lèvres  de  la 
fistule  une  anse  de  fil  dont  la  convexité  se  trouve  dans 
l'intérieur  de  la  vessie,  et  dont  les  deux  chefs  pendent 
hors  de  la  vulve.  Deux  autres  fils  seroblablement  dis- 
posés  sont  passés  successivement  et  de  la  même  ma- 
nière en  procédant  d'avant  en  arrière  à  travers  les 
bords  de  l'ouverture  fistuleuse.  Ces  divers  fils  se  trou- 
vent placés  à  2  ou  3  millimètres  de  distance  les  uns  des 
autres,  et  par  conséquent  ne  laissent  entre  eux  qu'un 
faible  intervalle.  Après  avoir  nettoyé  et  abstergé  tes 
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surfoee»  saigMntes  »  enlevé  les  caillots  de  sang  tonià- 
bés  dans  le  vagin^  à  l'aide  de  quelques  injecUons  d'eau 
froide,  les  fils  sont  médiocremeiit  serrés  et  noués  suc- 
cessivement sur  les  lèvres  de  k  iistule,  rapprochées 
dans  un  contact  immédiat.  Avant  de  les  couper  une 
incision  iranversale  de  4  centimètres  de  longueur  est 
faite  sur  la  membrane  muqueuse  à  12  millimètres  en 
arrière  de  la  suture*  Cette  incision  produit  un  certain 
degré  de  relâchement  sur  les  points  de  suture.  Je 
coupe  ensuite  les  fils  à  ras  le  nœud,  et  après  avoir  re- 
tiré Ye  spéculum  du  vagin  et  nettoyé  toutes  les  parties, 
je  place  un  tampon  d'agaric  dans  ce  conduit  et  une 
sonde  à  demeure  dans  la  vessie.  La  malade  est  portée 
dans  son  lit,  où  elle  est  couchée  sur  le  dos,  les  genoux 
sont  élevés  au  moyen  d'un  coussin  placé  sous  les  jar- 
rets^ el  le  tronc  est  situé  dans  la  position  horizontale. 
Un  vase  est  placé  sous  le  bec  de  la  sonde  pour  rece- 
voir les  urines.  (  Infusion  de  tilleul  ;  et,  dans  le  cou- 
rant du  Jour,  2  pii.  ext.aq.  opium  de  1  centigramme 
chaque). 

Après  Topëraiion,  la  malade  reste  silencieuse  tout 
le  jour  et  n'accuse  aucun  besoin  et  aucune  souffrance. 
Les  urines  coulent  assez  abondamment  par  la  sonde. 

Le  1*'  avril,  il  n'y  a  pas  de  douleur  et  à  peine  de 
la  réaction.  On  change  la  sonde  à  la  visite  du  matin. 

Le  2  avril,  tout  va  pour  le  mieux.  Déjà  la  malade 
demande  des  alimcns.  1^  sonde  fonctionne  parfaite- 
ment, mais  on  est  obligé  de  la  changer  dans  la  nuit, 
et  on  la  trouve  bouchée  par  des  concrétions  de  ma- 
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Itérés  tfthiqùed.  Les  urines  ont  i^epf^iè  tOQtè  leur  trans- 
parence. 

Lé  3,  on  accorde  des  bbuillons  et  dies  potages; 

Le  Af  rien  de  particulier!  la  sonde  iiVre  tOQjotit^ 
passage  aiix  urines. 

Le  5,  oh  aperçoit  un  peu  de  matière  muco^purû^ 
lente  à  Tentrée  de  la  vulve  ;  on  Tenlève  avec  une  éponge 
et  Ton  retire  en  mèitië  temps  le  tampoh  d'agaric  placé 
ctans  le  vagin.  Pas  de  fièvre. 

Le  6,  même  état. 

Le  1,  j'examine  la  suture  et  je  trouve  deux  des  flk 
tombés  dans  le  vagin;  le  troisième  lui-même  ne  tient 
prescfue  plus,  je  le  retire  avec  Une  pince.  Les  bords 
de  la  fistule  sont  écarléâ  et  non  réuHis.  (Lmions  cft 
inject,  vaginales).  On  continue  l'u^agë  de  la  sonde 
à  demeure  et  oh  donne  chaque  jour  ou  tous  les  deux 
jours  un  grand  bain. 

Lorsque  la  malade  est  suffisamment  préparée ,  je 
procède  le  25  avril  à  une  seconde  opération.  Pour 
cela,  la  malade  étant  (placée  sur  le  lit  comme  il  a 
été  dit  plus  haut  et  maintenue  par  des  aides ,  le 
spéculum  à  une  valve  est  introduit  dans  le  vagin  et 
confié  à  la  main  d'un  aide  qui  refoule  en  arrière  la  pa- 
roi postérieure.  Les  grandes  lèvres  étant  écartées,  je 
ravive  avec  beaucoup  de  soin  le  contour  de  la  fistule, 
tantôt  avec  les  ciseaux,  tantôt  avec  le  bistouri.  Ce 
premier  temps  de  l'opération  terminé ,  je  passe  de 
suite  à  l'application  des  points  de  suture.  Les  parties 
se  prêtant  mieux  à  une  réunion  transversale  qu*à  une 


Digitized  by 


Google 


r6utti6n  antéro-po»érieure,  ]ë  saisie  h  bord  ahtéiriecîr 
de  la  fistule  avec  tine  pince  et  comtneticjant  tei^  Fàngle 
gauche  de  \i  perte  dé  dobstaMti^  je  le  traverse  avec 
raiguille  ft  2  ou  3  biillimêtres  de  son  bord  libre^  du 
vagin  dans  la  vessie,  puis  de  la  vessie  dans  le  tâgin. 
L'aiguille  est  alors  saisie  âveo  une  pince  et  attirée  à 
l'extérieur  entraînant  avec  elte  le  fil  dont  elle  est  ar^ 
niée.  Troiâ  autres  fils  disposés  de  la  ttieme  manière 
sont  passés  successivement,  en  allant  de  gauche  à 
droite ,  à  ifiiVers  l'un  et  l'autre  bord  de  là  fistule. 
Après  m^Hré  assuré  par  une  légère  traction  qu'il  ne 
reste  qu'un  petit  intervalle  entre  cbaeun.dè  aes  fils, 
je  les  serre  médiocrement  et  les  noue  sur  les  bords 
èe  ta  ^stûlfe  ràmenéd  au  contact.  Oila  feit ,  f  obtiens 
Une  future  tran^rsate  régulière  ofiVaat  environ 
2  centimètres  de  longueur.  A  un  centimètre  en  ar- 
riéi^  de  cette  suture,  je  divise  la  Inembrane  muqueuse 
du  vagin  dans  une  étendue  proportionnelle  à  celle  de 
la  suturé,  ce  qui  produit  un  relâchement  notable  sur 
les  lèvres  dé  la  sUture  et  prévient  toute  espèce  de 
tiraillement.  ï^s  fils  sont  ensuite  coupés  tout  près  de 
leurs  nœuds ,  les  parties  génitales  sont  tatées  avec 
toin,  un  tampon  d^agnrric  est  introduit  dans  le  vagin 
et  une  sonde  à  demeure  est  placée  dans  la  vessie.  La 
malade  est  portée  avec  précaution  dans  son  lit  et  placée 
comme  il  a  été  dit  ci-dessus.  (Inf.  tilleul,  pot.  avec 
32  gr.  de  sp.  de  pav.  blanc). 

Pendant  les  vingt-quatre  heures  qui  suivent  Fopé- 
ration,  elle  est  entièrement  calme  et  n'éprouve  aucune 
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douleur.    Le»  urines  coulent  abondaromenl  par  la 
sonde  et  ne  renferment  pas  de  s^ng. 

Le  34  aTrii ,  il  existe  un  peu  de  dialeur  à  la  peau 
et  une  légère  accélération  du  pouls.  Il  n*y  a  point  de 
douleurs. 

Le  25,  il  n'y  a  plus  de  fièvre.  La  sonde  a  été  chan- 
gée pendant  la  nuit  ;  elle  continue  de  livrer  passage 
aux  urines.  On  accorde  un  potage  et  quelques  bouil- 
lons à  la  malade. 

Le  26»  tout  continue  d'aller  pour  le  mieux.  On  re- 
tire le  tampon  d'agaric  placé  dans  le  vagin  et  Ton 
lait  une  injection  d'eau  tiède  dans  l'intérieur  de  ce 
conduit. 

Le  27  et  les  jours  suivans»  il  ne  se  passe  rien  de 
particulier.  La  malade  demande  des  alimens.  (1  por- 
tion). 

Le  1^  mai,  ayant  mangé  plus  que  de  coutume, 
elle  a  une  indigestion  accompagnée  de  vomisse - 
mens  et  de  diarrhée.  Cet  accident  est  suivi  pendant 
quarante-huit  heures  de  deux  accès  de  fièvre  à  forme 
intermittente  quotidienne  qui  cède  le  troisième  jour 
À  un  lavement  composé  de  128  grammes  d'infusion 
de  camomille  et  additionné  de  0,3  décigrammes  de 
sulfate  de  quinine. 

Le  3  mai,  j'examine  l'état  de  la  suture.  Les  fils  sont 
toujours  en  place  et  les  bords  de  la  fistule  dans  un 
contact  immédiat.  Je  coupe  les  fils  et  je  les  retire 
avec  précaution.  Les  lèvres  de  l'ouverture  fistuleuse 
restent  adhérentes.  La  sonde  à  demeure  est  placée  de 
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nouveau  dans  la  vessie  et  continue  de  livrer  passage 
à  la  totalité  des  urines.  (2  portions). 

Le  7  mai ,  j'examine  de  nouveau  la  malade  et  je 
constate  cette  fois  que  la  réunion  est  complète. 

Le  10,  nouvel  eiamen  qui  montre  que  la  ci- 
catrisation des  bords  de  la  fistule  est  définitive. 
On  cesse  de  mettre  une  sonde  à  demeure  dans  la 
vessie. 

Enfin,  le  15  mai,  en  présence  de  M.  Lallemand  et 
de  beaucoup  de  médecins ,  je  constate  une  dernière 
fois  les  résultats  de  l'opération.  On  voit  alors  à  la 
place  de  la  fistule,  une  cicatrice  régulière  et  rosée, 
offrant  environ  2  centimètres  de  longueur  et  disposée 
transversalement  Cette  cicatrice,  au  toucher,  est 
ferme  et  solide.  Elle  ne  présente  aucune  difformité. 
Lorsque  surviennent  les  envies  d'uriner,  la  malade 
expulse  ses  urines  en  jet  continu  et  sans  aucune  espèce 
de  difficulté.  Aucun  écoulement  ni  suintement  d'urine 
ne  se  fait  dans  le  vagin.  Le  canal  de  Turèthre  est  en- 
tièrement libre  et  livre  un  passage  facile  à  la  sonde. 
En  outre,  l'état  général  est  satisfaisant;  l'appétit  de 
la  malade  est  excellent  et  ses  forces  sont  revenues. 

96*  Observation.  —  Fistule  vésico-vaginale.  —  Auto* 
plastie  par  glissement.  —  Guérison.  —  (Observation 
recueillie  par  M.  Colin,  interne  de  M.  Lenoir). — 
Marie-Françoise  Quinlen,  âgée  de  40  ans,  aubergiste, 
demeurant  à  Uzel  (Côtes-du-Nord),  mariée  à  René 
Letessier,  présente  les  attributs  d'un  tempérament 

II.  33 
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lymphatique  :  ses  cdeyeux  sont  blonds,  sa  peau  Uan- 
che,  maculée  au  yisage  4e  quelques  taches  de  roiis*» 
sçur,  son  emboppoiat  ordinaire.  Du  reste,  sa  consti- 
tution est  de  Cori^e  moyenne;  sa  taille  également 
moyenne }  elle  ne  pré^^te  ni  dans  tes  membre  ni 
aq  rafJtiVf  ni  le  Ipng  de  l'épine,  ni  dans  les  os  du 
bassin,  dç  déformation  appréciable}  elle  marche  sans 
boiter  ;  le  doigt  introduit  dans  le  vagin  ne  peut  at- 
teindre Tangie  sgcro-vertébr^l  ;  elle  n'a  point  eu  de 
prirent  contrefait.  Sa  mère  a  eu  huit  en&ms  et  (ou$ 
ses  acçonchemçns  ont  été  beureui^. 

Cçtte  femnte  dit  n'avoir  jant^is  é(é  retenue  au  lU 
ponr  ancnpe  maladie  an(re  que  la  petite-vérole  qui 
lui  est  survenue  après  une  vaccination  dont  elle  ne 
conserve  pas  de  trace,  et  lui  a  laissé  quelques  cica- 
trices sur  la  figure.  Elle  ne  peut  préciser  l'époque  de 
TapparUion  de  ses  règles;  mais  celles-ci,  depuis  ce 
moment,  ont  toiyours  été  régulières;  elles  ne  se  soot 
supprimées  qu'à  l'occasion  de  ses  grossesses;  elles 
coulent  pendant  quatre  jours  peu  abondamment.  Le 
premier  seulement  elles  s'9ccop)pagnent  de  douleurs 
dans  lefi  reins, 

11  y  a  huit  ans,  quatre  ans  après  son  mariage,  Marie 
Quinlen  eut  un  preuiier  enfant-  Le  travail  4e  l'accou- 
chement dnra  trois  jonrs.  l^  doqleuris  se  Qrent  sen- 
tir uniquement  <i|ans  leç  reins;  le  niédecin  appelé 
près  de  la  malade  lui  fit  prendre  denx  paqqets  d'une 
poudre  qu'elle  croit  être  du  seigle  ergqté.  I/accou- 
çhement  se  fit  dii^  minutes  après  la  dernière  prise* 
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1,'epfapt,  ^n  ^Q  musçylio,  vint  par  la  tètÇj  U  ^taU 
peu  Yplumiowi:,  \)im  ^^'^  terme;  (Im  re^le,  Igiein  cqî^- 
(qym^f  i)vUepçpre, 

Cette  femme  se  rétablit  parCu^i^aiRCiBl;  9prè9  c^He 
coflcfeç,  f t  vît  repajpsiîtfç  sçp  r^^  aq  bout  d^  qn^fre 
iflpis, 

DeyeQue  en^inte  pour  ia  deuxième  fipis,  elle  eut 
mvç  excellente  grpasfss^e.  pille  fut  priçe  des  douleurs 
de  renfantement  le  26  févr^ep  1846.  S|le  était  ^  terfpç. 
I^  Couleurs,  cofume  dap§  1^  pre(nière  cpucbe,  9mm% 
leur  3^^ç  dai^  1^  rfiin§  ac^ulemeqt.  ^  partir  dtt 
deuxlèn)^  jour,  ^Ues  s'ficcpiQpspèrent  d^  crampes 
3e|.ivées  par  radmioisMration  du  seigle  efgoté;  e)le3 
pfjrsistèr^Qt  très  yives  pead^ut  deux  jours  et  demi  ; 
puis,  après  avoir  cessé  pendant  quinze  heures,  elles 
repsirureni;  mai^  raccou^^ement  pe  se  faisant  pas,  le 
méd^ip  se  décida  à  le  tefrpiper  artificiellement.  Au- 
paravant il  essaya ,  mais  en  vain ,  de  sonder  la  ma- 
Iside  qui  n'avait  pas  uriné  depuis  vipgt-quatr^  heufes; 
enfin,  \\  appUqua  le  forceps  trois  jours  et  neiif  heures 
^près  le  début  du  travail,  et  en  moius  de  (iinq  mu 
nute^  il  rfitir^  up  enfant  mort  :  celui-ci  vipt  p^  la 
tôte.  Je  n'ai  pu  savoir  ni  en  quelle  positiop^  ni  ep 
quelle  prèseptation.  Cet  enfant,  dp  sexe  ma^plin, 
était  volumineux,  pix  minutes  çiprès  S2|  d^livr^ce,  Ist 
malade  çut  une  perte  p^u  »bon4an(^  quç  Vçtp  i^rrèt» 
^n  jetant  de  l'eau  et  en  appliqp^pt  upe  is^rrietta 
mouillée  sur  le  ventre.  \  p^rtiif  de  ce  momepti  ^l|ç 
çess9  complètement  de  voir  çn  fouge,  fp^lgré  ppç 
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application  de  sangsues  faite  le  lendemain  pour  rap- 
peler Técoulement  sanguin.  Mais  pendant  deux  ou 
trois  mois,  elle  eut  un  écoulement  blanc  qu'elle  ne 
croit  pas  avoir  été  fétide. 

Dans  les  jours  qui  suivirent  son  accoucbenent , 
sans  frisson  préalable,  elle  ressentit  une  soif  vive,  de 
la  chaleur  à  la  peau,  et  sua  beaucoup.  Son  pouls  était 
fort,  son  appétit  nul.  Du  reste,  elle  ne  ressentit  au- 
cune douleur  dans  le  ventre,  pas  même  les  coliques 
habituelles  aux  femmes  dans  la  même  position.  Tous 
les  jours  son  médecin  appuyait  sur  son  ventre  sans 
la  faire  souffrir;  seulement  les  parties  génitales  ex- 
ternes devinrent  le  siège  d*un  peu  de  douleur  et  de 
gonflement.  Ses  seins  ne  gonflèrent  qu'au  bout  de 
huit  jours. 

Jusqu'au  quatorzième,  elle  ne  prit  qu'un  peu  àe 
bouillon  de  poulet.  Le  huitième  jour  survint  du  dé- 
voiement  qui  dura  quatre  ou  cinq  jours.  Pendant  les 
deux  premières  semaines  aucun  trouble  ne  se  mani- 
festa du  côté  des  voies  urinaires.  La  malade  sentait  le 
besoin  d'uriner,  la  sécrétion  était  volontaire,  ne  se 
répétait  pas  plus  que  d'habitude ,  ne  s'accompagnait 
d'aucune  douleur.  La  malade  n'était  point  mouillée 
dans  son  lit.  A  cette  même  époque,  le  médecin  exa- 
mina les  urines  et  ne  fit  sur  elle  aucune  remarque  de 
nature  inquiétante.  On  leva  la  malade  pour  faire  son 
lit  sans  qu'elle  en  perdit  une  seule  goutte  involontai- 
rement; mais  le  quinzième  jour,  bien  qu'on  n'eût 
remarqué  ni  dans  les  urines,  ni  dans  les  lochies  au- 
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cun  détriius  qui  pût  donner  l'idée  d'une  escharre, 
aucune  odeur  fétide  qui  pût  signaler  la  gangrène ,  la 
malade  se  sent  mouillée  dans  son  lit  ;  ses  urines  cou 
laient  involontairement  sous  elle,  quelque  position 
qu  elle  prit.  Pendant  deux  mois,  son  médecin  la  fit 
inutilement  coucher  sur  le  ventre,  Tincontinence 
d'urine  persista.  Au  bout  de  ce  temps ,  il  lui  mit  à 
demeure  dans  la  vessie  une  sonde  n""  1  ou  2 ,  et  lui 
permit  de  se  coucher  sur  le  dos.  Dès-lors  les  urines 
s'écoulèrent  par  la  sonde  que  Ton  ne  supprima  que 
trois  mois  après.  On  s'aperçut  alors  que  pendant  le 
décubitus  dorsal  la  malade  pouvait  conserver  ses 
urines  pendant  trois  ou  quatre  heures.  Au  bout  de 
ce  temps,  elle  sentait  le  besoin  d'uriner.  A  partir  de 
ce  moment,  on  se  contenta  de  la  sonder  chaque  fois 
que  ce  besoin  se  faisait  sentir,  et  la  sonde  introduite 
par  l'urèthre  retirait  un  verre  environ  d'urine;  mais 
lorsque  la  malade  se  mettait  sur  le  côté  ou  qu'elle  se 
levait,  elle  était  aussitôt  mouillée  par  ses  urines,  dont 
le  contact  irritant,  malgré  l'usage  quotidien  de  bains 
de  siège ,  lui  causait  de  vives  cuissons  aux  parties 
génitales,  les  fesses  et  la  partie  interne  et  supérieure 
des  cuisses  ;  aussi  garda-t-elle  le  lit  constamment  peu 
dant  six  mois.  Au  bout  de  ce  temps  elle  essaya  de  se 
lever;  mais  chaque  jour  elle  ne  restait  hors  de  son  lit 
qu'une  demi-heure,  une  heure  au  plus. 

Cependant  sa  santé  s'était  rétablie,  à  partir  du 
dix-septième  jour  après  ses  couches;  l'appétit  avait 
reparu,  l'embonpoint  lui-même  était  revenu.  Le  cin- 
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<{biêMe  tnèid  ât)rèt  raccduéhëmëtit,  elle  avait  ^u  rè- 
Iparatlt'é  »e6  l^églés  ;  celles-ci,  depuis  celte  ét)0(}Uë,  6Ut 
toujours  coulé  régulièrement  tous  les  mois  aut&tit  de 
teinps  et  aussi  abondamment  qu'à  rôrdihdil*e. 

Outre  l'usage  des  bains  dé  ëiègë  et  de  la  sonde^  sob 
tnédefcin  lui  lit  (àitè  des  injections  dans  le  tagin  et 
cautérisa  Une  quarantaine  de  foie  les  bdrdi  dé  la  fis- 
tule ïivec  un  crayon  dé  nitk*àte  d'argent.  AUcune  amé- 
lioration ne  se  manifestant  danà  ton  état,  la  tliàlade 
Vint  à  Paris  réclamer  les  soins  de  M,  Lenol^. 

Le  4*  février  4847,  elle  entra  à  rhÔt)itàl  Neckei-  du 
elle  eét  couchée  Italie  Sainte-Marie,  n""  9.  Nous  là  trou- 
vons dans  l'état  suivant  : 

Elle  a  Son  éUibonpoint  ot*dinait^;  Son  teint  est 
naturel,  elle  coUsei^Ve  la  gàtté  habituelle  de  son  c!a- 
ftïctèré,  ion  intelligence  est  moyennement  dévelop- 
pée} elle  déliré  vivement  être  opéi*ée  pou^  reioarlier 
dans  son  pays.  Elle  est  pleine  de  confiance  dans  lé 
l'ésUltat  de  l'opération.  Il  tt^existè  auéun  troublé  ap- 
préciable ni  dans  les  fonétions  encëphàlô-raehidien- 
nés ,  ni  du  cOté  de  la  circulation,  nt  dU  côté  de  la 
respiration.  Son  appétit  est  bon,  ses  digestions  Aor- 
maléè,  son  Venire  indolent,  bien  conformé;  elle  est 
habituellement  constipée.  LurëqU'elle  reste  Côudiéë 
Sûr  le  dus,  elle  confefei*ve  Ses  uHnes  pendant  trois  ou 
quatre  heures,  (lal^fbiS  cinq  heures,  sans  qu'il  ea 
tàUuIé  SoUs  elle,  même  lorsqu'elle  écarté  largement 
lés  cuisseé)  Une  sonde,  introduite  alors  dans  le  vagin, 
né  leur  donné  point  issué,  tû^ii  si  l'on  iUtrt)dQit  cette 
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sonde  pSLt  Turèthre  dftnS  la  vessie,  on  en  retiré  de  400 
à  440  grammes.  Dans  cette  position,  la  malade  éprouve 
te  besoin  d'urinet*;  dès  qu'elle  f^it  efPort  pour  le  sa- 
tisfaire, se^  urines  s'écoulent  eii  totalité  par  le  vagin  ; 
de  tnêmê ,  elle  les  perd  idvolontairement  par  cette 
voie,  lorsqu'elle  vient  à  rire,  à  tousser  oU  à  éternuer. 
Elle  peut  se  tebit*  sur  son  séant  sans  en  perdre,  à 
moihs  qu'elle  n'écarte  largement  les  cuisses;  mais 
lorsqu'elle  se  couche  sur  le  côté,  ses  urines  s'écou- 
lent continuellement  et  involontairement  soiis  elle. 
A  gedoUx ,  elle  les  perd  de  même.  Dans  la  position 
verticale,  soit  qu'elle  marche  ou  qu'elle  reste  immo^ 
bile,  elle  ne  peut  en  retenir  dans  sa  vessie.  Ses  par- 
ties génitales  externes,  les  réglons  internes  et  su- 
périeures des  cuisses,  le  périnée,  la  rainure  inter- 
fessière,  soUs  l'influence  de  ce  contact  irritent,  sont 
le  siège  de  cuissons  vives.  Ces  partiel  sofit  de  couleur 
jaunâti^e  un  peu  bistre,  luisantes.  Les  grandes  tèvre^ 
sont  indurées  vers  leur  bord  libre;  elles  présentent 
un  état  rugueux,  comme  papuleux;  dii  reste,  U 
n'existe  d'ulcération  et  de  dépôt  calcaire  ni  à  ce  ni- 
veau, ni  dans  les  environs. 

Examiné  à  l'aide  du  toucher  et  dû  spéculum,  le  col 
de  l'utérus  est  sain,  le  vagin  est  très  large,  àouplci 
de  couleur  normale.  Sur  le  milieu  de  sa  paroi  anté- 
rieure, à  i  centimètres  du  méat  Ùrbalfe,  existe  ud 
trou  qui  fait  communiquer  ce  canal  avec  la  VeSsîe 
par  un  trajet  direct.  Celle  perforation  eSl  allongée 
transversalement;  elle  à  dans  ce  sens  â  centimètres 


Digitized  by 


Google 


520    AUTOPL.  DES  ORG.  GÉNITOHJRIN.  DE  LA  FEMME. 

et  demi,  tandis  que  les  bords  qui  la  limiteot  d'a?ant 
en  arrière  sont  presque  en  contact.  Cette  perforation 
ne  peut  admettre  complètement  la  première  (^a- 
lange  du  doigt  indicateur,  mais  pourrait  donner  pas- 
sage à  un  cylindre  de  1  centimètre  au  moins  de  «fia- 
mètre.  Les  bords  en  sont  arrondis,  de  même  couleur 
que  le  reste  du  vagin,  ni  tendus  ni  indurés.  La  sonde, 
introduite  par  l'urèthre,  peut  être  ramenée  dans  le 
vagin  par  cette  fistule ,  ou  bien  poussée  plus  avant 
dans  la  vessie,  et  alors  de  Turine  s'écoule  par  son 
canal,  lorsque  la  malade  a  gardé  quelque  temps  la 
position  horizontale.  Du  reste,  le  canal  de  Turèthre 
ne  présente  d'autre  altération  qu'une  dilatation  con- 
sidérable de  son  calibre,  où  Ton  peut  sans  violence 
introduire  le  doigt  annulaire ,  et  l'on  sent  ce  doigt 
resserré  par  un  anneau  au  col  de  la  vessie. 

M.  Lenoir,  après  avoir  préparé  la  malade  à  l'opéra- 
tion par  des  bains  répétés,  lui  avoir  donné  un  léger 
laxatif,  applique  sur  elle  le  procédé  d'autoplastie  par 
glissement  inventé  par  M.  Jobert  (de  Lamballe)  pour 
des  cas  analogues. 

Le  col  de  l'utérus,  saisi  avec  deux  ér ignés,  est 
abaissé  au  niveau  de  l'entrée  de  la  vulve  ;  le  chirur- 
gien  en  détache  le  vagin  en  avant  dans  toute  son  éten- 
due transversale,  il  en  décolle  le  bas-fond  de  la  vessie 
jusqu'à  une  hauteur  d'un  centimètre  au  moins  à  partir 
de  l'insertion  vaginale,  puis  laissant  remonter  le  col 
de  l'utérus,  il  introduit  par  l'urèthre  le  doigt  indica- 
teur dans  la  vessie,  déprime  vers  la  vulve  la  partie  de 
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l'organe  où  siège  la  fistule  et  sur  le  doigt ,  il  avive 
avec  des  ciseaux  courbes  les  bords  de  cette  dernière, 
ainsi  que  la  partie  adjacente  du  vagin  dans  une  éten- 
due de  8  à  iO  millimètres;  enfin,  il  réunit  les  parties 
avivées  à  l'aide  de  qwatre  points  de  suture. 

Immédiatement  après  l'opération^  M.  Lenoir  re- 
marque que  le  fil  le  plus  rapproché  du  côté  gauche 
est  dirigé  un  peu  obliquement  et  réunit  moins  régu- 
lièrement les  lèvres  de  la  plaie  que  les  trois  autres 
fils.  Toutefois,  la  réunion  paraissant  suffisante,  il  fixe 
une  sonde  n«  12  dans  la  vessie.  La  malade  est  couchée 
dans  un  lit,  les  jambes  à  demi-fléchies,  peu  écartées, 
les  jarrets  appuyés  sur  des  coussins. 

Pour  tisane  on  lui  donne  du  chiendent  nitré ,  et 
pour  alimentation  des  bouillons. 

Dans  les  jours  suivans,  on  change  la  sonde  toutes 
les  vingt-quatre  heures. 

Jusqu'au  deuxième  jour,  aucun  accident  ne  sur- 
vient; la  malade  n'éprouve  aucun  des  phénomènes  de 
la  fièvre,  ne  perd  même  pas  l'appétit,  il  ne  s'écoule 
de  sang  ni  par  l'uréthre  ni  par  le  vagin.  Pas  de  dou- 
leur ni  dans  le  ventre  ni  dans  la  plaie,  une  selle  sans 
effort  le  soir  du  premier  jour,  bon  sommeil  dans  la 
nuit. 

Le  deuxième  jour  apparaissent  des  douleurs  non 
point  dans  la  plaie,  mais  dans  le  bas-ventre.  Les  dou- 
leurs s'accompagnent  d'envies  fréquentes  d'uriner; 
du  reste,  pas  de  fièvre;  l'abdomen  conserve  sa  forme, 
son  volume  normal ,  il  ne  devient  pas  douloureux  à 
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h  pression^  On  dodUe  &  la  malade  du  Julëp  diacodé. 
Les  douleurs  dinlinuent  à  sa  suite  et  ie  câlinent  com- 
plètement ûM  bout  de  quarante -huit  héuk'es.  Les 
ntihéA  judqtl'au  troisième  jobr  passebt  en  totalité  par 
la  sonde,  maià  à  pAirtir  de  ce  tuotnent  il  s* en  écoule 
sous  là  malade. 

Le  quatrième  jour,  on  fait  mettre  Topérée  sur  les 
quati^e  membres  sur  son  lit,  le  siège  relcté,  et,  écartant 
les  parois  vaginales  postérieures  et  latérales,  on  exa- 
itiine  la  sutufe,  la  rèUnion  parait  se  faire  :  toutefois, 
à  partir  de  là  nuit  suivante  jusqu'au  neuvième  jour, 
quelque  soiti  que  Ton  mette  à  arranger  la  sonde,  les 
urines  coulent  en  totalité  soUs  la  malade. 

Le  lendemaifa  (ciiltluiême  jour),  des  envies  firé- 
quentes  d'uriner  reviennent  et  durent  vingt-quatre 
heures.  Ou  exatnine  de  nouveau  la  suture,  les  bords 
de  la  plaie  ne  présentent  ni  rougeUt*  ni  gonflement. 
Les  points  dé  éuture  les  maintiennent  bien  réunis 
dans  le^  troi»  qUàrt»  de  leu^  étendue  du  côté  droU; 
maisft  gauche  otl  t*emai^qtte  etitre  eux  une  dépré&^bli 
où  la  réUniota  partit  incomplète.  Du  pus  liquide  jaU^- 
nfttre  s^éeoUlëde  la  partie  supérieure  du  vbgiu.  A  partir 
de  ce  moment ,  on  rebouvelle  toUs  les  joui^^  le  lûême 
examen. 

Le  huitièiAe  joUr,  on  remarque  que  le  siège  de  la 
malade,  irrité  par  le  Oontact  d^  usines,  est  devetau 
rouge  douloureux.  Ils'extorië  leâ  jours  suiVAns. 

A  partir  du  neuvième  jour,  les  urines  ^eoommen^ 
cent  à  couler  par  la  sonde,  maïs  une  partie  eoulinue 
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de  «'é(ioulér  sous  là  malade.  Getle-d^  qui  était  dé^U- 
rdgée  eh  âë  Voyant  tUoUillée  (mf  ellëâ  Cblntoe  âVatit 
Son  opération,  l'éprénd  conflàncè. 

Le  onzième,  on  enlève  les  deiix  fils  latéraUX,  et  le 
douzième,  on  retire  ceux  du  milieu. 

On  (Constate  que  dans  les  quatre  étâqdiètnës  de 
retendue  de  la  plaie  du  côté  droit,  b  féUhittn  de  ses 
lèvres  est  parfaite,  là  cicatrice  linéaire  rosée  très  so- 
lide, Siir  le  côté  gauche  au  contraire  ses  lèvres  sont 
légèrement  béantes.  Là  on  voit  une  dépressioù  au  fond 
de  laquelle  existe  un  trajet  oblique  du  vagitl  dails  la 
vessie  et  de  gauche  à  droite ,  et  par  lequel  otl  jpeill 
faire  passer  une  sondé  de  femme.  Oti  cotittntie  l^tisagë 
de  la  sotlde  à  deiùeure  jusqu'au  quatorzième  jour. 

Petldant  toute  k  diiî'ée  de  ce  traitement,  il  ti'est 
survenu  aucun  accident  fébrile ,  ni  ftîssôn,  hl  aëcè- 
léralion  dû  pouls,  ni  chaleUr  à  la  peau,  toutes  les 
fonctions  thoràcîques  et  cérébrales  sont  restées  îil- 
tacteS.  Le  sommeil  seulement  à  été  presque  nUl. 
L^appàil  a  persisté,  et  la  malade  pf  eùd  des  bouiltenS 
et  du  potage. 

Le  douzième  jour,  on  Ta  tttiôê  â  uttë  portion. 
Jusqu'à  la  même  épo(|ue,  elle  ti'est  pas  allée  à  là 
selle;  des  laVemëns  amènéttt  des  garderôbes  liatu«- 
relles. 

Le  quaiorilèmè  jour,  bh  commeûcé  à  lui  dôhnér 
des  bains;  les  eiccoriations  de  la  règloii  Sacrée  se 
guérissent  rapidenHeUt.  Mais  la  Sonde  à  dëmeUre  uUë 
fois  supprimée,  les  urines  coUtlhuent  À  s'éëoUlër  en 
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totalité  par  le  Tagin,  exactement  comme  avant  Topé- 
ration,  b  malade  les  perd  involontairement  dans  les 
mêmes  circonstances.  Sous  ce  rapport,  cette  femme 
n'a  obtenu  aucune  amélioration. 

Le  5  mars,  vingt-quatre  jours  après  la  première 
opération,  son  état  ne  s'étant  pas  amélioré,  M.  Leooîr 
cautérisa  le  trajet  oblique  que  nous  avons  dit  per- 
sister sur  le  c6té  gauche  de  la  fistule,  avec  un  cautère 
olivaire  rougi  au  feu  ;  il  remet  la  sonde  à  demeure 
dans  la  vessie. 

Aucun  accident,  ni  ténesme,  ni  douleur  ne  succède 
à  l'application  du  cautère  ;  les  urines  coulent  com- 
plètement par  la  sonde  jusqu'au  quatrième  jour,  mais 
à  partir  de  ce  moment  elles  coulent  de  nouveau  par 
la  fistule  et  mouillent  le  lit  de  la  malade.  La  cicatri- 
sation des  bords  de  la  plaie  déterminée  par  la  cauté- 
risation étant  opérée,  on  constate  que  le  trajet  fistu- 
leux  a  été  considérablement  agrandi ,  il  a  été  converti 
en  un  trou  arrondi  qui  fait  communiquer  par  un 
trajet  direct  le  vagin  et  la  vessie;  il  peut  admettre  une 
sonde  n*  12  environ. 

Le  22  mars,  M.  Lenoir  fait  pour  la  seconde  fois  à 
cette  malade  l'application  du  procédé  de  M.  Jobert 
(de  Lamballe)  qu'il  modifie  de  la  manière  suivante  : 
au  lieu  de  placer  la  malade  sur  le  dos,  les  cuisses 
fléchies,  écartées,  maintenues  par  des  aides,  il  la  fait 
mettre  à  quatre  pieds ^  le  siège  élevé,  la  tète  et 
la  région  lombaire  abaissées,  il  fait  écarter  vers  le 
sacrum  la  paroi  postérieure  du  vagin  et  de  Tun  et 
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de  l'autre  côté  les  parois  latérales  avec  le  doigt  des 
aides.  Dans  cette  position  on  découvre  facîloBeDt  la 
fistule. 

Introduisant  alors  son  doigt  indicateur  dans  la 
vQSsie  par  le  canal  de  l'urèthre,  il  avive  comme  la 
première  fois  les  bords  de  la  fistule  et  pratique  quatre 
points  de  suture  éloignés  de  6  millimètres  environ 
les  uns  des  autres.  Enfin,  faisant  retourner  la  malade 
sur  le  dos  comme  la  place  M.  Jobert  (de  Lamballe),  il 
termine  Topération  par  détacher  le  vagin  du  col  de 
Vutérus  en  ayant  soin  de  l'en  séparer  dans  une  plus 
grande  étendue  sur  le  côté  gauche  que  sur  le  côté 
droit;  sur  le  premier  côté,  en  effet,  il  prolonge  son 
incision  jusqu*au  niveau  du  diamètre  transverse  de 
Torgane. 

La  malade  est  ensuite  reportée  dans  son  lit;  on  lui 
met  une  sonde  n""  12  à  demeure  dans  la  vessie;  pour 
tisane  on  lui  donne  du  chiendent  nitré,  elle  prend  de 
plus  une  potion  diacodée,  et  pour  alimens  des  bouil- 
lons et  des  potages. 

Comme  la  première  fois  il  ne  survint  aucun  accident 
après  cette  opération,  le  pouls  reste  calme,  il  bat  de 
72  à  75  pulsations  par  minute.  La  chaleur  de  la  peau 
reste  normale.  Toutefois,  le  premier  jour,  la  malade 
que  Ton  a  couchée  la  tète  basse,  éprouve  quelques 
coliques,  son  ventre  se  développe;  du  reste,  elle  n'a 
ni  selles  ni  vomissemens,  la  physionomie  reste  natu- 
relle. 
Le  deuxième  jour  on  lui  élève  davantage  la  tête; 
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1^  «ccîd^s  da  l»  vciUe  qui  avaient  résisté  4  r»ppli* 
€9(10»  4*1W  (Wtapl^mo,  disparaissent;  pp  fait  chaque 
jour  dans  le  vagin  une  injection  d'eau  tiède;  il  s'écoula 
da  ce  oppduit  un^  atnta  rouge^trç  qui  devient  puru- 
lept($  h  partir  du  troi^iènte  jour. 

Q^  change  la  sonde  V>us  les  jours  jusqu'au  iroi- 
sièfuc;  jour,  elle  donne  issue  ^  h  totalisé  des  urines, 
Qf)l^-fii  re^tept  transpïireptes;  toutefois,  ell^  pren- 
qf nt  upe  teinte  très  V^gèrerpent  opaline.  Sur  les 
sondas  se  dépose  un  wncui;  filapt  qui  les  bouche  de 
tenip$  ep  temps  ;  du  troisième  au  cinquième  jour,  la 
sopde  ee^e  à  plusieurs  reprise^  de  fopctiopner  i  de 
l'urine  s^'écoule  sops  Ifi  malade  qui  e$t  mouiUée  dans 
spp  Utr  Op  pe  peu(  savoir  par  où  cet  écouleq^ept  se 
fait.  Le  méat  urinaire  devient  rouge  ;  TintroductioB 
de  1^  ^p4e  douloureuse  ;  du  reste,  pas  de  téne§ipe. 
A.  partir  du  cinquième  jour,  les  derniers  acçidens  di- 
mipuept  sim^  cesser  coipplé^ment. 

Le  sixième,  les  urines  cessent  de  mouiller  le  lit  de 
la  malade,  et  de  là  jusqu'à  la  fin  du  traitement ,  elle^ 
coulent  en  totalité  par  la  sppde- 

I^e  ^eptièp)e|  la  malade  qui  pour  U>ut  accident  pe 
se  plaipt  que  de  pe  pouvoir  dpr^ir  parce  qu'elle  est 
m^lpouçhée,  demande  une  pprtiop  d'aliment;  on  U 
lui  accorde. 

Le  neuvième,  M.  Lenoir  e^aminepour|a  première 
fois  la  suture.  )1  n'existe  ni  rougeqr  pj  gpqflemept 
autour  des  ûls,  ceux-ci  ne  coupent  point  encore  Içs 
tissus.  Laréupiop  parait  immédiate  et  complète  dans 
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toute  r^qdue  d^  la  pl»ie;  la  naqîe  purulenta  qui 
¥6aai|  de  la  partie  ^wpérieure  4ii  vagif»  m  be^iwoup 
moiw  î3>lH>»49nte.  Sqr  \^  dw»n4fl  qu'en  fait  )ii  uj^, 
lade,  M-  Upoîr  p^nQÇt  dç  faire^^on  lU.  Cette  femia« 
qw  jusque-là  «'axait  çppore  pu  dormir  quç  la 
deyxième  nqit  après  3on  opér^tiopi  retrouve  ds^xm  iest 
Quits  sqivaqte^  \\n  sommeil  tranquille. 

^nfin»  le  3  avril,  doqze  jours  %près  ropération, 
M*  (^enoir  eolèvç  (es quatre  m$.  Ceux-pi  n'ont  point 
Qoupé  les  (chairs.  Lee  trpus  par  oq  ih  passent  ont  seu* 
lement  été  un  peu  élargis.  Ils  donnent  i§sne  ^  uq  peu 
4'nrine  :  le  wintement  persiste  par  Tnn  d'e^x  pen- 
dant deux  jours.  On  le  toucl^e  dv^c  np  crayon  de  ni- 

trftte  d'argent ,  le  snîntement  4isparaît» 

Presque  tous  les  jpnrs,  M-  Len^r  exftmine  la  cica- 
trice qui  ^'affermit  de  plus  en  plus.  Le  quinzième, 
pendjwt  cet  examen,  il  engitge  U  malade  ^  faire  des 
e0brt$  pour  uriner;  quelques  goutte^  d'prine  son^ 
expulsées  p^tr  Turèthre,  il  n'en  #ort  pas  du  U^t  par 
le  vagin* 

De  légères  excoriations  se  sont  faites  sur  le  saerum } 
un  pansement  avec  4^  linge  cératé  et  un  IJ^in  donné 
le|reizièmejour  amènent  une  gu^i'îfon  rapide. 

lie  seizième  ÎQur,  la  malade  n'4tant  point  enpore 
allée  à  la  selle  depuis  sop  opération  i  M.  Lenoir  Lui 
donne  ?0  grapunes  d'huile  de  ricin  qui  ^mènent  deux 
évacuations. 

Enfin»  le  dix-neuvième  jour,  la  sonde  à  demeure 
occasionnant  dan^  l'urè^r^  ^^^  irritatk>n  caractérisée 
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par  un  suintement  pyosangoinolent  sans  ténesme  ni 
donlMr,  accepté  quand  on  Tintroduit  ou  qu'on  la  re« 
tire,  M.  Lenoir  la  fait  supprimer.  Il  recommande  de 
sonder  la  malade  de  trois  en  trois  heures,  il  lui  permet 
en  outre  de  se  lever.  Mais  cette  malade  usa  raremeat 
de  cette  permission,  parce  que,  comme  plus  tard 
nous  le  verrons,  elle  perd  ûivolontairement  ses  urines 
dans  la  position  verticale.  Du  reste,  aucun  accident 
ne  survient  ;  la  guérison  de  la  fistule  persiste  depuis 
la  suppression  de  la  sonde.  Le  lit  de  la  malade  lit 
point  été  mouillé  par  ses  urines. 

Le  22  avril,  un  mois  après  l'opération,  celte  femme 
se  trouve  dans  Tétat  suivant  : 

A  la  place  où  existait  la  fistule,  c'est-à-dire  à  quatre 
centimètres  du  méat,  on  voit  sur  la  paroi  vaginale 
antérieure  une  cicatrice  linéaire  dirigée  transversale- 
ment, longue  de  4  centimètres  environ,  à  peine  dé- 
primée, parfaitement  solide.  Le  long  des  bords  de 
cette  cicatrice,  en  avant  et  en  arrière,  on  voit  six  pe- 
tites dépressions,  traces  des  points  de  suture  prati- 
qués dans  les  deux  opérations. 

Lorsqu'on  engage  la  malade  à  faire  dès  efforts  pour 
uriner,  on  voit  le  bas-fond  de  la  vessie  situé  en  ar- 
rière de  la  cicatrice,  faire  dans  le  vagin  une  saillie 
légère  à--peu-près  comme  dans  un  commencement  de 
cystocèle  vaginale;  cette  saillie  est  bridée  en  avant 
par  la  cicatrice  qui  ne  se  déprime  pas  sous  l'effort  de 
la  malade.  Elle  disparaît  dès  que  l'effort  cesse,  et 
alors  la  paroi  antérieure  du  vagin  n'est  pas  plus  re- 
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lâchée  qu'à  félat  normal*  Pendant  cet  effort,  aucun 
liquide  ne  s'éeoule  par  le  vagin ,  tandis  qu'un  jet 
d'urine  s'échappe  par  Turèthre;  et  si  Ton  écarte  les 
grandes  lèvres,  ce  jet  est  prc^té  à  15  ou  20  centi- 
mètres. 

En  avant  de  la  lèvre  antérieure  du  col  de  l'utérus 
et  sur  son  côté  gauche,  à  l'insertion  du  vagin  à  cette 
lèvre,  00  voit  une  cicatrice  un  peu  froncée,  déprimée 
à  son  centre  qui  n'a  pas  plus  de  2  à  3  millimètres 
d'étendue  d'avant  en  arrière.  En  arrière  d'elle  et  au- 
tour du  museau  de  tanche,  est  survenue  une  ulcéra- 
tion granuleuse  des  lèvres  du  col,  large  comme  une 
pièce  d'un  franc,  et  séparée  de  la  cicatrice  précédente 
par  une  bande  de  tissu  sain. 

Au  fond  du  vagin  se  trouve  un  liquide  jaunâtre, 
purulent,  mêlé  de  mucus  semi-transparent. 

Quand  la  malade  reste  assise  ou  couchée,  quelque 
position  qu'elle  prenne,  soit  sur  le  dos,  soit  sur  lei^ 
côtés,  quelque  mouvement  qu'elle  imprime  k  ses 
cuisses,  elle  ne  perd  pas  une  seule  goutte  d'urine  in<- 
volontairement;  elle  n'en  perd  pas  non  plus  quand 
elle  tousse,  qu'elle  éternue.  Au  bout  de  quatre  à  cinq 
heures,  elle  sent  le  besoin  d'uriner  et  rend  sous  forme 
de  jet  qui  sort  en  totalité  par  l'urèthre,  de  200  à 
250  grammes  d'urine.  Lorsqu'elle  est  à  genoux  ou 
dans  la  position  verticale,  même  sans  faire  ni  effort  ni 
mouvement^  ses  urines  s'écoulent  involontairement 
sous  elle  goutte  à  goutte,  et  si  les  cuisses  sont  rappro- 
chées, elles  sortent  par  un  filet  continu.  La  malade 

II.  3i 
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èOârie-i*eliâ  les  eoiMeè  |K>ur  rîntptc^D  dtreeie  ^  oi 
peut  fiMHffoeni  i'asMrer  qu'»lors  les  urines  sorlMt 
ttbiqueaieni  pur  le  canal  de  Turèlfare  et  qu'il  m  s'en 
éwute  pas  une  seule  goutte  par  le  tagiti. 

Le  canal  de  Turèthre  conserve  une  largeur  anor- 
male, le  méat  est  rouge,  un  peu  gonflé. 

Depuis  huit  jours,  M.  Lenoir  a  cautérisé  deux  fois 
ce  canal  avec  un  long  crayon  de  nitrate  d'argent. 
Jusqu'ici  aucun  avantage  appréciable  n'en  est  résulté, 
l'incontinence  d'urine  persiste  dans  les  conditions 
précédemment  indiquées.  Du  reste,  les  parties  géni- 
tales externes  et  les  régions  voisines  ont  repris  leur 
coloration  et  leur  souplesse  normale.  L'état  rugueux 
des  grandes  lèvres,  les  excoriations  du  sacrum  sont 
complètement  guéries. 

La  santé  est  excellente.  Cette  femme  mange  >  et 
peut  être  considérée  comme  guérie. 

Toutefois,  die  n'a  pas  vu  r^fiarattre  ses  règles  de- 
puis Son  entrée  a  l'hâpital^  mais  elle  n'en  ^^uve 
aiiciia  accident. 

§7*  Observation.  —  Fistule  pésictHmginatt  siéffeml 
nu  tms-^md  de  la  vessie.  --^  Ttajeî  fistnteux  développé 
^âans  t^pcissenr  de  la  cloism  véHco'-vtiginale.  -^Amo^ 
plastie  par  glissement.  -^  BéuMon  pat  première  intention 
au  moyen  de  ta  suture  entrecoupée.  -^  Hénwrrhagie  h 
septième  jour  après  Vopératian.  —  Tamponnement  du 
vagin.  —  Guérison.^^ÏA  nommée  fiachelet  (née  Ferrei 
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Alexanilf ine),  àgibe  de  34  ans,  piqueuse  de  boUioe^ 
eatra  à  Thôpilal  Saiitt^Louis,  le  3  août  idfT. 

Cette  femme  I  d'une  assez  bomie  constitotion , 
quoique  d'un  tempérament  lymphatique,  jouit  d*un 
embonpoint  ordinaire.  Sa  peau  est  blanche  et  recou* 
verte  sur  le  visage  de  taches  de  rousseur,  ses  cheveux 
sont  noirs  ainsi  que  ses  yeux.  Sa  santé  a  toujours  été 
satisfeisante  ;  elle  se  rappelle  cependant  qu'étant 
toute  jeune,  elle  a  eu  les  ganglions  du  cou  engorgés. 
Ces  engorgemens  ont  tous  disparu  sans  donner  lieu  à 
aucun  abcès,  aussi  ne  voit-on  dans  la  région  du  cou 
aucune  trace  de  cicatrice  ancienne. 

A  l'âge  de  14  ans,  elle  eut  une  ophthalmie  des  deux 
yeux  que  le  médecin  a  dit  être  occasionnée  par  la  lu- 
mière trop  vive  du  gaz.  Elle  fut  soignée  par  M.  Vin- 
trignier  (de  Rouen),  qui  appliqua  des  sangsues  et  qui 
fit  tomber  dans  les  yeux  quelques  gouttes  d'une  eau 
qui  était  destinée  à  faire  disparaître  une  petite  taie. 
Ce  ne  fut  qu^après  un  mois  de  traitement  qu'elle  fut 
guérie.  Depuis  cette  époque ,  la  maladie  n'a  pas  re- 
paru. 

Bachelet  fut  réglée  à  15  ans  et  demi  sans  avoir 
ressenti  aucune  indisposition,  aucune  incommodité. 
Après  la  première  apparition  des  r^es,  elLe  rest* 
six  mois  environ  sans  rien  voir;  au  bout  de  ce  temps, 
le  sang  reparut  de  nouveau,  et,  depuis  cette  époque, 
la  menstruation  fut  constamment  régulière* 

A  l'âge  de  SI  ans,  elle  se  maria)  et^  après eiaq 

34« 
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mois  de  mariage,  elle  devint  enceinte.  Pendant  tout 
le  temps  ^sa  grossesse,  elle  continua)  à  jouir  d'une 
santé  parfaite,  et,  au  bout  de  neuf  mois,  elle  ressentit 
les  premières  douleurs  qui  précédent  raccouchement. 
Quatre  heures  après  le  commencement  du  travail,  le 
médecin  administra  du  seigle  ergoté.  La  malade  ne 
put  le  supporter  et  le  vomit  un  quart-d'heure  après, 
de  sorte  qu'il  ne  produisit  aucun  effet  sur  les  contrac- 
tions utérines.  La  malade  ne  fit  plus  alors  que  se  pro- 
mener dans  son  appartement;  elle  resta  ^insi  pen- 
dant trois  jours.  Au  bout  de  ce  temps,  un  nouveau 
médecin  fut  mandé,  et  se  décida,  de  concert  avec 
le  premier,  à  appliquer  le  Torceps  qui  était  d'ail- 
leurs réclamé  par  la  malade  elle-même.  L'enfant  qui 
était  dans  une  présentation  naturelle,  fut  retiré;  sa 
tète  était  très  volumineuse,  il  avait  2  pieds  de  long , 
son  poids  ne  fut  pas  évalué.  Du  reste,  il  fut  retiré 
mort  et  répandait  une  odeur  infecte. 

Les  jours  qui  suivirent  l'accouchement  se  passèrent 
assez  bien,  si  ce  n'est  qu'immédiatement  après  sa  dé- 
livrance, la  femme  Bachelet  resta  pendant  vingt  heures 
sans  uriner.  Le  médecin  s'apprêtait  à  la  sonder, 
lorsque  la  frayeur  de  cette  opération  lui  fit  ressentir 
immédiatement  le  besoin  d'uriner  et  elle  rendit  par 
Turèthre  un  très  grande  quantité  d'urine. 

Le  quatrième  jour  après  l'accouchement^  le  mé- 
decin i>ermit  de  faire  le  lit  de  la  malade,  qui  resta 
levée  pendant  environ  une  heure,  et  cela  sans  qu'elle 
ait  éprouvé  aucun  accident  digne  d'être  noté. 
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Le  cinquième  jour  il  y  avait  environ  quatre  heures 
qu'elle  n'avait  uriné,  lorsque  tout-à-coup  elle  éprouva 
un  besoin  pressant,  et,  sans  qu'elle  eut  le  temps  de 
prendre  un  vase,  les  urines  s'échappèrent  à  flots  et 
mouillèrent  le  lit  de  la  malade,  qui  dit  avoir  bien  ap-> 
précié  de  suite  qu'elles  ne  coulaient  pas  par  le  canal 
de  l'urèthre,  mais  bien  par  le  vagin  ;  elle  ne  se  rap- 
pelle, d'ailleurs,  avoir  senti  aucun  corps  quelconque 
passer  avec  tes  urines.  A  partir  de  ce  moment ,  les 
urines  continuèrent  à  s'écouler  en  totalité  par  le  vagin, 
quelque  fût  la  position  prise  par  la  malade.  Un  mois 
après  son  accouchement,  elle  était  convalescente  et 
reprenait  ses  occupations. 

Au  bout  de  trois  mois,  la  malade  continuait  à  perdre 
involontairement  ses  urines  qui  passaient  en  totalité 
par  le  vagin  ;  mais  l'incontinence  était^  moins  pro- 
noncée, c'est-à-dire  que  la  vessie  gardait  une  cer- 
taine quantité  d'urine,  dans  la  position  assise,  mais 
aussitôt  que  la  malade  se  levait  ou  qu'elle  faisait  un 
effort  quelconque  pour  se  moucher,  pour  tousser  ou 
pour  rire,  immédiatement  les  urines  s'écoulaient  par 
la  fistule. 

Il  y  avait  six  semaines  qu'elle  était  accouchée, 
lorsqu'elle  se  laissa  examiner  par  l'un  des  médecins 
qui  l'avait  accouchée.  Ce  dernier  ne  voyant  aucune 
ouverture  anormale ,  diagnostiqua  une  paralysie  de 
vessie  et  se  contenta  de  prescrire  pour  tout  traitement 
des  [>ilules  dont  la  malade  ne  peut  indiquer  la  com- 
position. Ce  ne  fut  qu'au  bout  de  six  mois  qu'elle  se 
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décida  i  aller  consulter  M.  Flaubert  (de  Rouen). 
Oêlui-ci  reconnut  de  9ui(e  Texistence  d*ane  fistule 
Yésico-vaginale,  et  tenta  d'en  obtenir  robiitération 
au  moyen  de  la  cautérisation  arec  le  nitrate  d'argent. 
Il  pratiqua  ain^i  cinq  cautérisations  faites  chacoBe  à 
trois  jours  d'intervalle. 

Deux  jours  après  la  première  cautérisation,  les 
régies,  qui  n'avaient  pas  paru  depuis  que  la  malade 
était  accouchée,  revinrent  et  durèrent  le  même  temps 
qu'auparavant.  Leur  apparition  fut  précédée  seule- 
ment de  quelques  douleurs  dans  les  reins.  Quant  aux 
cautérisations,  elles  n'apportèrent  aucune  améliora- 
tion dans  Tétat  de  la  malade  qui  continuait  toujours 
à  perdre  involontairement  les  urines. 

M.  Flaubert  étant  mort,  la  femme  Baebeiet  reeta 
encore  un  an  sans  suivre  aucun  traitement;  elle  se 
contentait  seulement  de  £adre  régulièrement  des  in- 
jections dans  le  vagin  et  de  prendre  des  lavem^M 
sans  lesquels  elle  ne  pouvait  aller  i  la  garderobe. 
EUe  aouffrait  considérablement  de  tumeurs  hémor* 
rhoîdales  qui,  survenues  au  moment  de  l'accouche* 
ment,  ont  persisté  depuis  jusqu'à  ce  jour.  Elle  se 
plaignait  aussi  de  cuissons  très  vives  aux  grandes 
lèvres  et  aux  parties  internes  et  supérieures  des 
cuisses  ;  ces  cuissons,  déterminées  par  le  contact  pro- 
longé de  l'urine,  disparurent  complètement  à  la  suite 
des  injections  que  la  malade  a  faites  régulièrement 
jusqu'à  présent. 
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kn  bout  d'un  an ,  elle  «e  ûi  saigner  de  nâuveau 
par  M.  le  docteur  Balei  (de  Rouen) ,  qui,  deménie 
que  M.  Plâuberl,  fil  usage  de  la  cautérisation  avec  le 
nitrate  d'argent.  Trente-quatre  cautérisations  forent 
soeeeaslveiiient  pratiquées  à  un  intervalle  de  trois  w 
quatre  mois.  Ce  ne  fut  qu'au  bout  de  quatre  mois 
que  la  malade  constata  une  amélioration  dans  son 
état ,  ce  qu'elle  attribua  à  ce  que  le  médecin ,  pen- 
dant les  trois  premiers  mois,  ne  cautérisait  pas  l'ou- 
verture de  la  fistule;  elle  déclare  au  moins  le  lui  avoir 
entendu  dire.  Quoi  qu'il  en  soit,  au  bout  de  qmfre 
mois,  Tamélioration  était  telle,  que  la  malade  ne 
perdait  plus  ses  urines  ni  dans  le  dé^Un$  dersal , 
ni  dans  la  poshion  assise,  à  moina  qu'elle  ne  fit 
quelque  efibrt  pour  tousser,  éternuer  ou  rire.  Bile 
fbt  caatéi'isée  encore  pendant  trois  mois,  et,  ai 
bout  de  ce  temps,  elle  vint  à  Paris.  A  cette  époque, 
elle  ne  perd  plus  du  tout  ses  urines  quelle  soit  de- 
bout, couchée  ou  assise;  cet  état  dure  depuis  en- 
viron quinze  jours,  sans  doute  parce  qu'elle  a  subi 
une  cautérisation  avant  de  quitter  Rouen. 

Deux  ou  trois  jours  après  son  arrivée  à  Paris,  soit 
par  suite  de  la  fatigue  du  voyage,  soit,  œ  qui  e$t  pla$ 
probable  encore,  par  la  chute  des  escharres  ou  par 
toute  autre  cause,  toujours  est»il  que  ses  urines  cou* 
lent  de  nouveau  par  le  vagin,  goutte  à  goutte,  invo^ 
lontairement  et  en  totalité,  sans  qu'elle  ait  besoin  de 
faire  aucun  effort. 

Ce  fut  alors  qu'elle  vint  à  l'hôpital  Saint-Louis , 
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OÙ  elle  fot  reçue  le  3  août.  Elle  est  dans  l'état  sui- 
vant : 

L'état  général  est  débilité  ;  la  malade  est  pâle,  d'un 
teint  plomi)é;  toutes  les  fonctions  se  font  bien  et  ré- 
gulièrement; elle  se  plaint  seuleHientde  constipation* 
L'incontinence  d'urine  est  revenue  ce  qu'elle  était 
avant  les  cautérisations,  c'est-à-dire  que  ce  liquide 
s'écoule  constamment  et  involontairement;  les  urines 
s'écoulent  par  le  vagin  d'où  elles  tombent  sur  les 
parties  internes  des  cuisses  qui  sont  sans  cesse 
mouillées.  Il  n'y  a  que  dans  la  position  assise  que  la 
vessie  en  retient  une  petite  quantité  qui  elle-même 
s'écoule  par  la  même  voie  au  moindre  mouvement  que 
la  malade  fait  pour  se  lever  ou  au  moindre  effort  de 
toux;  en  un  mot^  à  la  moindre  secousse  qu'elle  im- 
prime à  son  corps.  Lorsqu'elle  marche,  les  urines 
coulent  goutte  à  goutte  par  le  vagin  ;  la  vessie  n'en 
retient  aucune  partie. 

En  examinant  l'état  local,  on  constate  que  les  par- 
ties génitales  externes,  ainsi  que  les  parties  supé- 
rieures internes  des  cuisses,  sont  éry thémateuses  ;  de 
plus,  la  grande  et  la  petite  lèvres  du  côté  droit  sont  un 
peu  hypertrophiées  et  indurées.  En  écartant  les  cuisses 
delà  malade,  on  voit  immédiatement  couler,  du  vagin 
et  d'une  manière  continue,  l'urine  qui  d'ailleurs  est 
parfaitement  transparente.  Toutes  ces  parties  ont  été 
dans  le  principe  le  siège  de  cuissons  très  vives  qui 
ont  été  calmées  par  des  soins  minutieux  de  propreté 
et  des  injections.  En  introduisant  le  doigt  dans  le 
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vagin,  on  arrive  facilemenl  jusqu'au  col  de  Tutérus 
et  on  ne  seni  d'adhérence  dans  aucune  parlie  de  ce 
conduit.  En  explori^nt  plus  particulièrement  sa  paroi 
antérieure,  on  ne  constate  d'abcird  aucune  ouverture 
anormale  qui  puisse  permettre  d'introduire  le  doigt 
dans  Tintérieur  de  la  vessie,  on  reconnaît  seulement  à 
une  profondeur  assez  grande  une  espèce  de  fente  trans- 
versale; si  on  laisse  le  doigt  appliqué  pendant  un  cer* 
tain  temps  sur  celte  fente ,  on  sent  bientôt  Turine 
couler  le  long  du  doigt  pour  être  ensuite  versée  i  Tex* 
térieur. 

En  examinant  les  parties  à  l'aide  du  spécutiuM  à  une 
valve,  en  déprimant  la  paroi  postérieure  du  vagin  et  en 
écartant  à  droite  et  à  gauche  les  grandes  et  les  petites 
lèvres,  on  aperçoit  à  un  centimètre  environ  au-devant 
du  col  de  l'utérus,  une  ouverture  transversale  ayant 
la  forme  d'une  fente  dont  au  premier  abord  on  n'ap- 
précie pas  d'une  manière  exacte  les  dimensions.  Les 
lèvres  de  cette  solution  de  continuité  paraissent  être 
en  contact  Tune  avec  l'autre.  En  introduisant  par 
l'urèthre  une  sonde  de  femme  en  argent,  on  ne  par- 
vient pas  à  en  faire  sortir  l'extrémité  vésicale  par 
l'ouverture  fistuleuse.  Mais  si,  au  moyen  d'une  pince 
de  Museux,  on  attire  le  col  de  l'utérus  à  Toritice  de  la 
vulve,  en  amenant  ainsi  en  avant  la  paroi  antérieure 
du  vagin,  il  devient  alors  facile  d'introduire  dans  la 
listule  par  son  orilice  vaginal,  une  sonde  canneléerqui 
pénètre  sans  aucune  difficulté  dans  la  vessie.  Cette 
manœuvre  permet  de  constater  que  la  listule  n'est  pM 
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direete;  ainsi,  pour  pénétrer  <laM  h  iwsiê,  il  fciii 
que  b  Mtt4e  soil  dirigée  de  bas  en  kaiit  et  un  pea 
d'arrière  en  avant,  de  telle  aorte  qu'il  existe  UA  un 
Téritable  trajet  fistuleux  développé  dans  répaissear 
même  de  la  elotson  vésico-vagisale}  oe  trajet  istu- 
leux,  en  supposant  les  parties  remises  à  leur  place 
ordinaire,  est  dirigé  de  haut  en  bas  et  d'avant  en  ar- 
rière. C'est  seulement  en  imprimant  i  la  sonde  can- 
nelée des  mouvemens  de  latéralité,  que  Ton  constate 
que  cette  flstule  a  au  moins  une  étendue  transversale 
de  2  centimètres.  On  voit  l'urine  suinter  par  son  ou- 
verture vaginale. 

Le  col  de  l'utérus  est  entièrement  sain.  Mais,  au 
pourtour  de  l'anus,  il  existe  un  bourrelet  de  tumeurs 
hémorrhoîdales,  gonflées,  douloureuses,  recouvertes 
d^une  peau  rouge  violacée.  Du  reste ,  la  malade  est 
très  gaie  et  demande  instamment  à  être  opérée. 

Le  6  août,  les  règles  parurent,  elles  coulèrent 
moias  abondammeat  et  durèrent  moins  long-temps 
qu'à  l'ordinaire.  Habituellement,  en  effeti elles  durent 
quatre,  cinq  et  même  six  jours,  tandis  qu'au  bout  de 
deux  jours  elles  cessèrent  complètement.  Il  n'en  ré- 
sulta d'ailleurs  aucune  indisposition ,  aucune  incom- 
modité. 

Lq  9  aQùt,  Je  pratiquai  l'autoplaalie  par  glisse- 
meut  dâ  la  manière  suivante  : 

i*  À  Taide  de  pinces  de  Museux,  le  col  de  f  utérus 
est  amené  à  l'aide  d'une  traction  modérée  jusqu'à 
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t'oriflce  de  h  vulve,  et  est  mainlefiu  dans  cette  poshîen 
pendant  tonte  Topération.  Ce  déplacemeiil^eiitrtflne 
en  bas  et  en  avant  la  paroi  antérlenre  du  vagin  et  le 
bas-fond  de  la  vessie^  de  telle  aorte  que  l'ouverture 
fistoleuse  se  présente  également  à  Fouverture  voU 
vaire,  placée  dans  cette  position  au-dessus  du  col  de 
Futérus  qui  est  maintenu  à  la  partie  inférieure.  Ce 
premier  temps  de  Topera tion  ne  présenta  rien  de 
particulier,  si  ce  n'est  la  facilité  avec  laquelle  le  col 
de  Futérus  se  laissa  attirer  en  bas  et  en  avant; 

2""  Les  bords  de  la  fistule  furent  ravivés  à  Faide 
d'une  pince  à  dents,  de  ciseaux  et  du  Ustouri,  dans 
une  étendue  circonfërentielle  de  1  centimètre  enti- 
ron.  Ce  temps  de  l'opération  présenta  une  difficulté 
résultant  de  la  forme  et  de  la  direction  de  la  fistule, 
c'est-à-dire  qu'après  avoir  ravivé  les  bords,  comme 
je  viens  de  le  dire,  il  fallait  raviver  toute  Fépais-* 
seur  du  trajet  fistuleux  qu'il  s'agissait  d'enlever.  Ty 
parvins  à  Faide  d'une  pince  h  dents  et  d*un  bistouri. 
Avant  de  couper  complètement  les  parties,  alors 
qu'elles  ne  tenaient  plus  aux  tissus  voisins  que  pat 
un  petit  lambeau,  dans  le  but  de  m'assurer  que 
c'était  bien  le  trajet  fistuleux  que  j'enlevais,  j'in- 
troduisis une  sonde  cannelée  qui  passa,  en  effet,  an 
milieu  des  tissus  que  je  venais  de  couper,  11  ne  pouvait 
plus  dès  lors  y  avoir  de  doute,  tout  le  trajet  fistuleux 
était  bien  enlevé.  Alors  j'acbevai  la  section  au  moyen 
d'un  coup  de  ciseaux; 

3*  Trois  points  de  suture  entrecoupée  furent  ap- 
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pliqués.  Je  commençai  par  les  angles  de  la  solu- 
lioQ  de  coBlinoifté ,  le  point  de  suture  occupant  le 
milieu  de  la  ftate  fut  appliqué  le  dernier.  Tous  furent 
pratiqués  de  la  même  manière,  c'est-à-dire  que  Tai- 
guilie  courbe  traversa  d*abord  la  lèvre  antérieure  de 
la  fistule  de  dehors  en  dedans,  puis  la  lèvre  posté- 
rieure de  dedans  en  dehors.  Les  fils  qui  servirent  à 
pratiquer  ces  différons  points  de  suture  étaient  com- 
posés de  trois  cordonnets  en  soie,  réunis  entre  eux  au 
moyen  de  la  cire ,  de  manière  à  former  un  fil  (Jat, 
large  de  3  millimètres  environ  ; 

4*  Avant  de  nouer  les  fils,  le  vagin  est  détaché  de 
son  insertion  au  col  de  l'utérus  au  moyen  d'une  in- 
cision transversale  intéressant  toute  la  moitié  anté- 
rieure du  col  de  la  matrice.  Cette  incision  donne  lieu 
vers  son  extrémité  gauche  à  un  écoulement  assez 
considérable  de  sang.  Je  saisis  aussitôt  l'artériole 
avec  des  pinces  ordinaires,  et,  au  moyen  d'une 
légère  torsion,  l'écoulement  du  sang  est  arrêté.  Une 
seconde  incision  transversale  comme  la  première  est 
pratiquée  sur  la  paroi  antérieure  du  vagin  au  devant 
de  la  fistule  ; 

5**  Plusieurs  injections  d'eau  froide  sont  faites  sur 
les  parties  saignantes; 

6^  Les  lèvres  de  la  fistule  sont  rapprochées,  les 
fils  sont  coupés  ras  le  nœud,  en  ayant  soin  toutefois 
de  laisser  un  des  chefs  de  la  ligature  plus  long  que 
l'autre  ; 

V  Pour  prévenir  tout  écouHement  de  sang,  un  tam- 
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pon  d*agaric  est  introduit  dans  l'intérieur  du  vagin. 
Un  des  bouts  des  (ils  qui  a  servi  à  attacher  ce  tampon 
est  laissé  à  l'extérieur  de  la  vulve  ; 

8^  Enfin,  une  sonde  à  demeure  est  mise  dans  la 
vessie  et  fixée  sur  on  bandage  passé  autour  du  corps 
de  la  malade,  qui  est  reportée  dans  son  lit  où  elle 
est  couchée  sur  le  dos  ;  les  jambes  sont  soulevées  au 
moyen  d'un  coussin  cylindrique^  placé  sous  ses  jar- 
rets. Un  petit  vase  mis  entre  les  cuisses,  est  destiné 
à  recevoir  l'urine  qui  s'écoule  par  la  sonde.  (Tilleul 
édulcoré)  potion  calmante;  diète). 

Au  moment  ou  la  sonde  est  introduite  dans  la  ves- 
sie, il  s'écoule  une  certaine  quantité  d'urine  mêlée  à 
un  peu  de  sang.  Deux  heures  environ  après  l'opéra- 
tion, il  survient  un  écoulement  de  sang  qui  ne  tarde 
pas  à  s'arrêter.  Le  soir,  à  huit  heures,  les  yeux  de  la 
sonde  se  bouchent;  elle  est  alors  remplacée  par  une 
autre  qui  donne  immédiatement  issue  à  une  très 
grande  quantité  d'urine  légèrement  colorée  par  du 
sang;  il  n'y  a  aucune  réaction,  pas  de  fièvre  ni  de 
flouleurs  dans  le  ventre.  Pendant  la  nuit,  la  malade 
ne  peut  dormir,  elle  se  plaint  surtout  d'avoir  mal  aux 
reins,  ce  qui  est  sans  doute  occasionné  par  la  posi- 
tion couchée  sur  le  dos  qu'elle  est  forcée  de  conser- 
ver; à  quatre  heures  du  matin,  les  yeux  de  la  nou^ 
velle  sonde  se  bouchent  également,  mais  en  introdui- 
sant avec  précaution  un  stylet  dans  son  intérieur,  on 
parvient  à  la  déboucher,  et  immédiatement  l'urine 
continue  à  couler.  Les  premières  gouttes  sont  mè- 
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traaapar«j»U  A  six  heure»  du  matin»  les  yeux  de  la 
sonde  se  bouchent  de  nouveau.  On  la  change,  ei  oa 
retire  une  très  granda  quantité  d'urine  Koipide  et 
transparente. 

Le  10,  l'état  de  la  malade  est  très  satisfaisant.  Psa 
de  réaction  ni  de  douleurs.  Je  retii*e  le  tampon  d'a- 
garic et  je  pousse  à  Touverture  du  vagin  une  in- 
jection d'eau  tiède.  (Tilleul  édulcoré ,  3  polB$  pot. 
nalm-t  diète). 

Pendant  toute  la  journée,  la  sonde  a  très  bien 
omlé  et  a  donné  issue  k  la  totalité  de  Turtae  ;  on 
e^  seulement  obligé  de  temps  en  temps  de  lui  im- 
primer de  légers  mouvemens  de  rotation  sur  son  axe 
el  quelquefois  même  de  l'enfoncer  avec  précaution. 
Il  n'existe  aucune  douleur  dans  le  ventre  ;  la  malade 
se  plaint  de  la  fatigue  que  lui  ooeasionne  sa  posi- 
tion }  elle  se  plaint  aussi  d'une  gène  dans  Je  faas- 
ventre  :  cela  arrive  surtout  lorsque  la  sonde  a  cessé 
de  couler  depuis  quelque  temps.  C'est  alors,  comme 
je  l'ai  dit  plus  haut,  qu'en  imprimant  un  léger  mou- 
vumenl  i  la  sonde,  on  retire  une  grande  quantité 
d'urine  qui  soulage  la  malade^  Son  état  général 
oontinue  d'ailleurs  i  être  très  satis&tsant.  SHe  ^^ 
mande  i  manger.  Pendant  la  nuit ,  pour  se  soula- 
ger ^  elle  change  de  position;  ses  jambes  sont  for» 
temmt  élevées,  le  pot  destiné  à  recevoir  l'urine  est 
renversé  et  la  sonde  verse  l'urine  sur  l'alèse;  depuis 
^piel<|M  temps  même»  elle  a  complètement  cessé  de 
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aMkri  à  ttîouilt  la  œaladetgt  replacée  daiw  iu)6  pa-* 
sUion  .MAvenabk  »  et  i  ea  rafonçant  avec  préMutiM 
ral^lie,  «o  relire  une  grande  quaalilé  if  urioe  claire 
et  limpide* 

Le  11,  à  six  heures  du  matin,  la  sonde  estchaofée* 
Gomme  là  malade  dit  souffrir  de  ce  que  la  SMde  est 
trop  glroase»  on  en  remet  une  plus  petite  4  la  visite. 
Son  état  est  satisfaisant^  elle  demande  à  manger.  Xe 
lui  accorde  2  potages* 

Toiiie  la  journée»  la  sonde  a  assez  bien  fonc- 
lionne  i  le  soir,  à  onze  heur«»  elle  est  sortie  du 
canal  de  Turèthre,  ce  que  la  malade  attribue  i  ce 
4|u'on  lui  a  donné  du  bouillon  avec  des  cbouz  ;  elle  a 
effei^tivement  fait  de  grands  efforts  pour  chasser  des 
gak  qui  semblaient  avoir  été  produits  par  cet  ali- 
ment. Quoi  qu'il  en  soit,  une  nouvelle  sonde  est  in«- 
troduitCi  elle  donntt  immédiatement  issue  à  ipne  très 
grande  <pMmtité  d'urine  transparente;  les  dernières 
goutlee  contiennent  une  petite  quantité  de  mucua. 
Le  reste  de  b  Huit,  la  sonde  coule  bien* 

Le  lfi>  la  sonde  eoitfinue  de  donner  issue  A  la  tota- 
tilé  de  Turine.  En  écartant  les  grandes  lèvres,  on 
aperçoit^  à  rorifice  du  conduit  vulvo-utérîn,  un  peu 
de  pus*  Bien  que  la  malade  ne  soit  pas  mouillée  sous 
elle,  cependant  tous  les  maUns  Talèse  est  changée  et 
une  injection  d'eau  tiède  est  faite  à  IWifice  du  vagin. 
La  mailade  se  plaint  de  ne  pas  dormir.  (TiHeulj  1  pil. 
ext*  nq.  op.j  poar  le  «oir,  potages). 

Le  soir>  k  onne  benres,  la  «onde  conUnne  à  très 
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bien  fbndionner;  mais  la  malade  se  plaiot  d'avoir 
mal  à  la  iMe;  elle  est  fatiguée.  Dans  la  journée,  elle  a 
reçu  plusieurs  visites,  une  entre  autres  qui  Ta  vive- 
ment impressionnée  :  elle  a  pleuré  et  s'est  mise  en 
ooière. 

Le  13 ,  la  sonde  a  parfaitement  marché  toute  la 
nuit;  ee  matin,  la  céphalalgie  continue;  la  malade  se 
plaint  d*un  malaise  général  qu'elle  attribue  aux  vives 
contrariétés  qu'elle  a  éprouvées  hier. 

Le  44,  la  sonde  continue  à  livrer  passage  à  l'u- 
rine; il  n'existe  ni  fièvre  ni  douleur;  cependant  la 
céphalalgie  et  le  malaise  persistent  ;  les  petites  et  les 
grandes  lèvres  sont  tuméfiées,  douloureuses,  sen- 
sibles à  la  moindre  pression;  malgré  cela,  l'appétit  se 
soutient.  La  sonde  est  changée  et  continue  à  très  bien 
fonctionner  toute  la  journée  et  toute  la  nuit. 

Le  15,  à  six  heures  du  matin,  il  survient  un  écou- 
lement très  abondant  de  sang  par  l'ouverture  de  la 
vulve.  Ce  sang,  qui  s'est  accumulé  entre  les  cuisses 
de  la  malade ,  forme  un  énorme  caillot  plastique  au 
milieu  duquel  se  trouve  la  sonde  qu'il  recouvre, 
ainsi  que  le  petit  pot  destiné  à  recevoir  l'urine.  En 
enlevant  avec  précaution  ce  caillot ,  on  arrive  à  dé- 
boucher l'orifice  externe  de  la  sonde  qui  immédia- 
tement donne  issue  à  une  très  grande  quantité  d'une 
urine  parfaitement  transparente  ;  le  sang  ayant  été 
enlevé,  la  malade  est  nettoyée  et  la  sonde  est  changée. 

A  la  visiie,  je  fais  appliquer  sur  le  bas -ventre 
des  compresses  trempées  dans  l'eau  vinaigrée,  La 
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yUiie  n'était  pas  terminée,  que  l'hémarrhagie  repa- 
rut, et  qu'une  nouvelle  quantité  de  sang  s'amassa 
entre  les  cuisses  de  la  malade.  Je  me  décide  alors  à 
r.examiner  à  son  lit,  son  état  de  fiiiblesse  ne  permet- 
tant pas  de  rapporter  à  l'amphithéâtre.  Elle  est,  e» 
effet,  d'une  pftleur  effrayante  :  les  lèvres  sont  déoolo« 
rées,  le  visage  est  couvert  d'une  sueur  froide,  les 
membres  sont  froids,  le  pouls  petit,  fréquent,  elle  se 
plaint  en  outre  de  battemens  de  cœur  et  de  nausées. 

Après  avoir  enlevé  les  caillots  qui  remplissaient  le 
vagin  et  poussé  dans  l'intérieur  de  ce  conduit  plu- 
sieurs injections  d'eau  froide ,  après  avoir  en  outre 
constaté  l'état  satisfaisant  de  la  suture  et  que  le  sang 
venait  de  l'intérieur  de  l'utérus,  j'introduisis  dans 
le  vagin  un  tampon  d'agaric  qui  ne  parvint  pas  à 
arrêter  l'écoulement  du  sang  ;  j'en  introduisis  alors 
un  nouveau,  et  tamponnai  non-seulement  le  vagin , 
mais  encore  l'orifice  de  la  vulve ,  et  je  maintins  le 
tout  au  moyen  d'un  bandage  en  T  convenablement 
serré.  Cela  n'empêcha  pas  d'ailleurs  de  remettre 
dans  la  vessie  une  sonde  à  demeure  qui  donna 
issue  à  de  l'urine  parfaitement  transparente.  La  ma- 
lade est  extrêmement  faible  ;  mais  l'écoulement  san- 
guin est  arrêté.  (  Chiendent  édukoré  avec  le  sirop  de 
grande  consoude  et  acidulé  avec  l'alcool  sulfurique; 
pilule  d'extrait  de  ratanhia  de  0,10;  potion  avec 
sirop  de  grande  consoude  à  prendre  par  aiitle- 
rées). 

Deux  heures  après,  la  malade  prend  qodques  cuil- 

11.  35 
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terées  de  bouillon;  éh  dort  fMindaftt  une  fature  et 
dMnÎ6y  el  tprèi  aé  moment  àm  r«po««  eUe  Ml 
ifeitttX)  rhémorrliegîe  eti  arrêtée,  et  la  tonde  coMi^ 
nue  de  fonotâonneri  Le  aoir,  elle  prit  de  nem«u 
wm  peu  dé  beuiUen)  eUe  se  plaint  seulement  du 
nilaièe  que  lui  ooeâsionne  lé  bandage,  rhémoi*- 
riiagie  n'a  pat  reparu ,  le  pouk  s'eet  releTé  et  déji 
k  figure  est  mbins  pàle^  les  lévites  ont  repris  leur 
couleur  roséei  II  n'eiiAe  plue  de  hatasées  ni  d'enties 
de  wmir. 

Le  16^  on  laisse  le  tanpannement*  La  sonde  odih 
linue  i  donner  isaue  li  de  Turine  transparente* 
(Même  prescription)* 

Le  17^  Técoulement  de  Sang  n'a  pas  IreparU)  je 
retire  Tagarie  placé  à  l'extérieur  des  parties  %é^ 
niuika  ektemes.  La  grande  et  petite  lèvre  du  côté 
droit  est  tuméfiée,  douloureuse  4u  teucfaer.  Le 
lampon  d'agaric  est  laissé  ^ns  l'intérieur  du  ta- 
gin*  La  pilule  de  ratanhia ,  la  linlonade  et  la  po-' 
tàon  sont  continuées.  La  aendè  est  renouvelée;  elle 
douté  isaue  i  de  l'urine  limpide  toute  la  joilrnée, 
eUefenctionneparfaitetnentUen*  Le  soir>  la  malade 
se  trouve  asset  bien;  elle  a  pris  deui  bouillons  dans 
le  ceurimt  de  la  journée. 

Le  Mi  je  retire  le  um()on  d'agaric  placé  dans 
rintérieur  du  vagitt  ;  il  est  retmivert  de  pas  mêlé  à 
dulbng. 

Le  19 ,  j'examine  la  malade  et  je  coupe  un  d^ 
fitof  je  laisse  les  de«x  autres)  je  constate  d'ailleurs 


Digitized  by 


Google 


liS8  rtéTifUi  Vf«tM-tA«irtALt:8.  541 

que  tes  lévrôs  d«  là  Mluie  mm  parfiiumetii  èH  Mn- 
tact  Lei  pAftiés  géniMltt  muraes  iom  mains  tu« 
Méfiées^  mais  aa  pouriobr  é»  rtbuson  voil  90  bour* 
||«tet  ëé  lameurs  béoorrtiQiiMés  Mflamoiéeb.  Ia 
malade 6^t  reporiée  dans  son  lit;  on  replace  la  sonde- 
à  dcmMiHè 

Le  20,  la  sonde  est  changée.  Les  tumeurs  hémor^-' 
rholdales  sont  moins  enflammées  et  la  grande  Une' 
droite  n'est  presque  plus  tuméfiée. 

Le  21  j  j'examine  de  nouveau  et  je  coupe  les 
deux  derniers  fils.  Tout  parait  être  dans  un  état 
satisfaisant.  La  sonde  est  immédiatement  remise  à 
demeure;  son  introduction  est  toujours  très  dou« 
loureuse.  Vers  le  soir,  la  malade  a  eu  un  frisson 
accompagné  de  malaise,  de  chaleur  à  la  peau  qui  est 
un  peu  moite;  le  pouls  est  fréquent.  Malgré  cela,  la 
malade  demanda  qu'on  lui  donne  quelque  chose  à 
manger.  Vers  le  matin,  la  sonde  a  cessé  de  couler  et 
la  malade  est  mouillée  sous  elle. 

Le  33 1  je  retire  la  sonde  qui  n'est  pe|i  replacée 
dans  la  yeisie;  je  fois  sonder  la  malade  plttaieure 
fois  dans  le  eourant  du  jour.  Chaque. fois,  ou  re<» 
tire  une  certaine  quentilÀ  d'urine,  mais  elle  est 
mouillée  sous  elle.  On  remet  alors  la  sonde  à  de* 
meure,  elle  est  mieux  supportée  et  dooM  immédia- 
tement issue  à  la  totalité  de  l'urine. 

Le  23,  la  sonde  est  laissée  &  demeure  et  ToActionne 
très  bien.  La  malade  mange  une  polrtton. 
35. 
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Le  94 ,  eUe  se  plaint  que  la  sottde  la  Ciîl  beaucoup 
souffrir;  elle  est  alors  définitivement  retirée,  et  la 
malade  est  sondée  (rfusieurs  fois  dans  le  courant  du 
jour.  Vers  le  soir,  elle  est  prise  d'envies  d'uriner  qui 
la  pressait  tellement  qu'on  n'a  pas  même  le  temps 
d'arriver  pour  la  sonder  ;  malgré  elle,  les  urines  s'é- 
chappent et  elle  les  sent  passer  par  le  canal  de  Turè* 
thre;  on  lui  conseille  d'uriner  seule,  ce  qu'elle  fait. 
A  partir  de  ce  moment,  elle  n'est  plus  du  tout 
mouillée.  On  lui  donne  deux  portions. 

Le  25,  même  état.  La  malade  garde  ses  urines 
plusieurs  heures;  au  bout  de  ce  temps,  elle  éprouve 
le  besoin  de  les  rendre;  elle  ne  se  sent  pas  du  tout 
mouillée.  Elle  se  plaint  de  coliques  qu'elle  attribue  à 
ce  qu'elle  n'a  pas  été  à  la  garderobe  depuis  qu'elle 
est  opérée. 

Le  26,  j'ordonne  une  bouteille  d'eau  de  Sediitz 
le  matin  même.  Dans  la  journée  elle  eut  plusieurs 
selles.  Le  soir,  elle  se  plaint  encore  de  coliques. 
Quant  aux  urines,  elles  continuent  à  couler. 

Le  27,  pendant  la  nuit,  la  malade  a  été  plusieurs 
fois  i  la  garderobe  ;  ce  matin,  elle  se  plaint  d'avoir 
des  envies  fréquentes  d'aller  qu'elle  ne  peut  satis* 
faire.  (Un  quart  lavement  à  la  décoction  de  tête  de 
pavot). 

Le  S8,  j'examine  la  malade,  qui  parait  complète* 
ment  guérie. 

Le  29,  la  malade  s'est  levée  un  peu  et  a  marché 
quelques  pas.  Elle  a  perdu  alors  involontairement 
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quelques  gouttas  d'urine,  mais  die  sent  parfiitenienl 
qu'elioB  passent  par  le  canal  de  rurèlhre. 

Le  30  et  le  Si,  la  malade  continae  de  se  lever  et 
de  marcher,  et  dit  qu'elle  n'a  pas  perdu  une  seule 
goutte  d^ urine. 

Enfin ,  le  i"*  septembre,  je  procède  à  un  examen 
définitif  : 

i""  Les  parties  génitales  externes  sont  entièrement 
revenues  à  leur  état  normal.  Elles  sont  parraitement 
sèches  et  ne  sont  plus  mouillées  par  Vurine  dont 
on  n'aperçoit  pas  de  trace  en  écartant  les  grandes 
lèvres; 

2^  Les  tumeurs  hémorrhoïdales  du  pourtour  de 
l'anus  sont  complètement  affaissées  et  la  malade  ne 
souffre  plus  en  allant  à  la  garderobe  ; 

y  L'orifice  externe  du  méat  urinaire  est  rouge  et 
légèrement  dilaté  ; 

4"*  En  examinant  les  parties  avec  le  êpécubm  à  une 
valve,  on  voit  en  avant  une  cicatrice  transversale  oc* 
cupant  toute  la  largeur  de  la  paroi  antérieure  d« 
vagin.  Cette  cicatrice  résulte  de  l'inoision  tranaver* 
sale  pratiquée  en  avant  de  la  fistule  j 

S**  En  arrière,  on  aperçoit  le  col  de  l'utérus  à  la 
partie  antérieure  duquel  on  voit  une  seconde  cica- 
trice transversale  comme  la  première  et  plus  profonde 
4|u'elle,  résultant  de  Fincision  pratiquée  pour  déta^ 
cher  le  vagin  du  col  de  l'utérus; 

tt'  Entre  ces  deux  cicatrices  existe  une  sur&ce 
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p«rfiiîtMMni  pUni  où  Ym  npopfoU  i  peine  le  tmee 
résuliant  de  le  i^ttion  dee  4evi  livras  de  le  6ilule{ 
sur  4iicun  poipt  de  celte  i^urfacç  ofi  ih|  vpîi  R«iîi)ter 
d'urine. 

Cette  observation  est  remarquable  par  la  foripe  de 
la  fistule  j  par  le  traitement  et  par  b|  complication 
grave  d*hémorrhagie  survenue  le  septième  jpur  après 
l'opération,  et  enfin  par  la  perie  de  Turine  qui  a  pu 
jeter  d* abord  quelque  inquiétude  dans  notre  esprit. 

La  fistule  était  bien  évidemment  la  suite  d'une 
perte  de  substance  dépendant  d'une  gangrène  par- 
tielle de  la  cloison.  Ce  n'est  certainement  pas  là  ce 
qu'il  y  a  de  particulier  dans  cette  fistule,  et  ce  qu'il 
y  a  d'intéressant  se  trouve  tout  entier  dans  sa  forme 
et  son  trajet.  Il  est  rare,  en  effet,  que  toutes  les 
fistules  ne  soient  pas  direetes  ou  un  peu  obliques,  et 
ttoui  voyons  que  ceHe  de  notre  malade  rentre  dans 
une  exception,  puisqu'elle  s'avançait  dans  Tépais* 
aeur  de  le  cMsen  entre  les  coudies  dont  celle-ci  est 
cempoiée*  Cela  k}i  donaail  une  direetion  sinueuse. 
<Pest  t%  qae  la  dissection  nous  a  appris,  et  tout  en 
eppréciuit  te  trajet  qu'elle  parcourait,  nous  avoue  pu 
voir  qu'elle  représentait  une  espèce  d'infimdIMmm 
août  la  base  regardait  le  imsîe  el  dont  le  eeminet 
s'ouvrett  obliquenent  dans  le  vagin.  Tout  le  trajet 
flalukoi  étaii  lapiseé  pet  une  «mqueuee  de  nouvelle 
fiarmatîon  peHSiilenenl  orgaaieée,  laquelle  se  conti* 
nuait  avec  celle  de  la  poche  urtnaire. 

D'après  cette  disposition,  on  comprend  comment 
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il  sa  fait  que  pandBttt  las  eaulérisatioBt  sueceishM  et 
rapprodiées,  il  ne  g^écoalait  pM  o«  presque  pas  d'n-* 
nue.  L'engorgement  qni  arrivait  alors  dans  répaia<« 
saur  des  lèvres  de  la  fistala  et  dans  ses  envirms  ^  la 
dépôt  de  ftiussas  membranes^  produites  par  la  eau« 
térisatioli ,  reod  un  compte  exact  de  ce  qui  devait 
arriver^  mais  aussi  la  largeur  et  l'organisation  de  la 
Bonyelle  membrane  expliquent  l'insuecés  qui  a  suivi 
la  oautérisation  répétée. 

Au  premier  abord,  nous  nous  sommes  demandé 
si  eat  écoulement  de  sqng  inquiétant  dans  l'état  de 
faiUesse  où  la  malade  se  trouvait,  ne  dépendait  pas 
de  l'artériole  qui /au  mooient  de  Topératiott,  avait 
été  divisée.  Mous  ne  pftmes  avoir  qu'un  seul  instant 
•etta  pens^,  car,  jusqu'au  septième  jour,  il  ne  s'é^ 
tait  pas  éooulé  la  plus  petite  quantité  de  sang ,  et 
bailleurs  si  aile  en  avait  été  la  source,  il  est  évident 
que  le  sang  eut  mis  une  certaine  lenteur  dans  bob 
éapulemant ,  précisément  en  raison  du  petit  calibre 
de  ee  vai«eau.  Au  reste,  on  devait  surtout  réfléchit 
aux  symptômes  éprouvés  par  la  malade  les  jours 
ptécédensi  qui  étaient  oeax  do  moUmen  hemwrtka- 
g^m.  C'est  ainsi  qu'elle  avait  eu  des  étourdissemens, 
des  picatemens  dans  les  membres,  du  malaise  géné- 
ral, etc.  C'est,  en  affisl,  après  avoir  éprouvé  toue  ces 
symptémes  que  le  sang  s'échappa  en  abondance  par 
la  vulve  et  en  si  grande  quantité  qu'elle  fut  inondée, 
les  matelas  traversés,  et  qu'elle  éprouva  tous  les  acci- 
dens  des  pertes  considérables. 
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GomBDe  la  vie  4e  b  roalMle  élail  menacée,  je  m'oc- 
cupai d*arrèter  l'hémorrhagie  par  le  tampennamot 
qui  fui  exécuté  avec  des  tampons  d'agaric.  Je  crai- 
gnis qu'il  n'eut  déb^it  la  réunion;  mais  heureuse- 
ment il  n'en  fut  rien,  car  nous  pûmes  nous  assurer, 
i  la  levée  de  l'appareil,  que  tous  les  points  de  suture 
avaient  résisté. 

Comme  on  l'a  vu,  cette  malade  <tevait  être  pour 
nous  une  source  d'inquiétude.  Après  avoir  extrait  ia 
s<Hide,  la  malade  laissa  tomber  i  différentes  reprises 
sur  sa  couche  de  l'urine,  ce  qui  me  fit  croire  que  je 
n'avais  pas  réussi  selon  mes  désirs  ;  mais  un  examen 
que  je  fis  me  rassura,  et  je  dus  alors  rechercher  la 
cause  de  cet  acddent  ailleurs  que  dans  la  tislule. 
Eh  bien  I  il  me  parut  que  cela  était  dû  uniquement  à 
l'état  de  la  vessie,  à  sa  contraaion  et  à  la  dilatation 
assez  considérable  de  Tùrèthre,  au  séjour  de  la  sonde 
et  à  une  inclinaison  latérale  d'un  des  côtés  du  méat 
urinaire.  Cette  dépression  imitait  une  gouttière  qai 
permettait  aux  urines  de  tomber  sur  la  paroi  posté- 
rieure du  vagin. 

Depuis  qu'on  a  retiré  tout-à^ait  la  sonde,  ia  ma- 
lade conserve  les  urines,  couchée,  assise  ou  debout, 
excepté  lorsqu'elle  se  lève,  moment  où  elle  rend 
quelques  gouttes  d'urine.  Ce  petit  inconvénient  dis* 
paraîtra,  à  n'en  pas  pouvoir  douter,  après  quelques 
cautérisations,  faites  sur  l'orifice  de  l'urèthre. 

La  malade  est  devenue  gaie,  vive,  et  a  repris  ses 
allures  ordinaires. 
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Je  Bd  1er  minerai  pas  ce  qui  a  rapport  à  cette  obser- 
vation sans  raconter  Texpérience  que  j*ai  tentée. 
Après  avoir  placé  cette  femme  sur  un  lit  de  repos  » 
dans  une  position  parfaitement  horizontale,  les  jambes 
fléchies  sur  les.  cuisses  et  celles-ci  sur  le  bassin; 
après  avoir  feit  écarter  les  grandes  lèvres  par  des 
aides,  abaissé  la  cloison  recto  -  vaginale  avec  une 
valve  en  bois  de  spéculum  à  manche  coudé,  j'ai  intro- 
duit dans  la  vessie  une  sonde  de  femme,  et  j'ai  fait 
pousser  de  l'eau  à  la  température  du  sang  dans  son 
intérieur. 

Quoique  j*aie  injecté  une  assez  grande  quantité  de 
ce  liquide,  il  n'en  est  pas  tombé  une  seule  goutte  dans 
le  vdgin.  Nous  avons  pu  retirer  immédiatement  l'eau 
par  la  sonde  de  femme.  Cette  injection  nous  a  donné 
la  mesure  de  la  capacité  de  la  vessie  qui  a  repris  son 
calibre  depuis  l'opération.  Cette  malade  est  donc  par- 
faitement guérie,  et  les  petites  gouttes  de  liquide 
qu'elle  perd  dans  de  certains  mouvemens  tiennent  à 
l'état  deVurëthre  et  de  la  vessie.  Aujourd'hui  même, 
6  septembre  i847,  j'ai  cautérisé  avec  le  nitrate  d'ar- 
gent un  petit  bourgeon  qui  se  trouvait  à  l'extrémité 
du  méat  urinaire. 

Je  rapporterai  ici  les  changemens  survenus  dans 
les  organes  après  la  guérison  : 

V  Le  point  où  avait  existé  la  listule  ne  laisse  voir 
qu'une  cicatrice  plane,  autour  de  laquelle  on  aperçoit 
un  tissu  cicatriciel  ancien  ; 
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t'  Ksi,  la  cioatriee  n'était  donc  point  Itaéaire  et 
D*offirait  aupime  dépresaîoii  et  aucune  plis  ; 

8«  En  avant  ou  en  arrière  de  cette  cicatrice ,  on 
aperçoit  d'autres  lignes  transversales  qui  Indiquent 
la  trace  du  bistouri  ; 

4°  Nous  avons  trouvé  la  paroi  antérieure  du  vagin 
sans  aucune  déviation  et  ayant  sa  direction  nor- 
male; 

5o  Cette  paroi  est  un  peu  plus  élevée  à  cause  du 
point  d'insertion  du  vagin  au  col  de  Tutérus.  Cette 
paroi  s'insère,  en  effets  un  peu  plus  haut  que  dans 
Tétat  normal; 

6*  Nous  avons  remarqué  aussi  que  la  cloison  est 
plus  tendue  et  qu'elle  n'est  plus  abaissée,  plissée, 
comme  cela  se  volt  dans  Tètat  ordinaire. 

98*  Obêervation.  —  Fistule  vésico-vaginale  avec  pei^ 
de  substance  au  bas-fond  de  la  vessie ,  opérée  plusieurs 
fois  par  le  procédé  puloplastiii^e.  —  Accidens  caufd^  par 
la  pourriture  d*l0pitaL  -r-  Chloroforme.  — r  Mort.  —  L41 
nommée  Huttin,  âgée  de  27  ans,  couturière,  entre  à 
rhôpiial  Saint-Louis,  le  ii  janvier  iSAl^  pour  y  être 
traitée  d'une  fistule  urinaire  survenue  à  la  suite  d'un 
accouchement  laborieui. 

Douée  d'une  très  forte  constitution,  d'un  tem- 
pérament sanguin,  cette  femme  a  joui  presque  con- 
stamment d'une  parfeite  santé  et  a  eu  une  menr 
struation  des  plus   régulièrfis.  Elle  s'est  mariée  à 


Digitized  by 


Google 


^  mue^  n'a  eu  qu'un  eufaot  (}4ut  ^k  e^  aeeour 
çbé0  9u  mois  fie  jV^w  derniar.  Cet  ««coushement  « 
été  tré«  4iflMlB  9%  b'a  pu  être  terminé  que  le  hui** 
tiéme  jour*  l^&  miabreuses  maooBuvres  employées 
pour  dégager  la  tête  de  repfaul,  euclavée  dans  le  dér 
(roit  inférieur  du  bassin,  ont  été  toutes  iofru()tueuses, 
La  malade  n*Q  pu  être  délivrée  que  par  l'opératiQn 
de  la  céphalotripsie.  Cependant ,  malgré  un  aqaqu-i 
obement  aussi  laborieux»  les  suites  n'en  opt  pas  été 
trop  mauvaises ,  et  jusqu'au  vingtième  jour  aucun 
trouble  n'est  survenu  dans  le  cours  et  dans  l'émissîoii 
des  urines.  Mais  à  cette  époque  la  malade  isent  tout? 
àreonp  un  Sot  dq  liquida  couler  sous  elle,  e(  depuis 
ce  moment  el|e  n'a  pas  cessé  de  perdre  involoitaire? 
ment  ei  d^une  manière  continue  toutes  ses  urines.  M 
formation  de  cette  fistule  a  été  accompagnée  et  suivie 
de  quelques  douleurs  et  de  cuissons  qui  ont  été  com-f 
battues  avantageusemept  par  les  bains  et  les  ii^^tiqnft 
voginalest  Peui^  mois  après  l'acci^nt,  la  gialad^  i^ent 
à  Paris ,  et  entre  à  la  Charité ,  dans  le  service  4e 
M  .Velpeau»  où  ^le  séjourne  plii^ieursipoîs  çt  oii  ^lle 
subît  une  cautérisation  siu  fer  roaga^  Cette  opératioq 
n'ayant  pes  amélioré  se  position,  e|le  sprt  de  ('hôpital 
de  la  Gbarité  et  rentre  à  Saint-f^uis,  dans  l'état  sui- 
vant : 

On  constate  que  la  perte  des  urines  est  involon- 
teire  et  continue,  quelque  soit  la  position  que  prenne 
le  maUde.  Il  en  est  une  cependant)  la  posUioii  assise, 
qui  lui  permet  de  les  garder  P''^  d'une  demi-hfiuf  ç« 
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Uu  reste,  on  voit  Tarine  sortir  ssûs  cesse  da  vagin  et 
s'écouler  en  nappe  sur  les  parties  génitales  et  le  long 
des  cuisses.  La  présence  de  ce  liquide  sur  ces  surfaces 
y  cause  des  cuissons  et  de  vives  démangeaisons.  La 
peau  est  rouge,  rugueuse  et  parsemée  de  tubercules; 
elle  est  douloureuse  au  toucher.  Le  doigt  indicateur, 
introduit  au  fond  du  vagin,  rencontre  au  voisinage  do 
col  de  la  matrice  une  lai^e  ouverture  sur  la  cloison 
vésico-vaginale  et  pénétre  librement  dans  la  vessie. 
Elle  est  assez  exactement  circulaire.  Son  bord  posté- 
rieur correspond  à  l'extrémité  du  museau  de  tanche. 
Ce  dernier  organe,  du  reste,  ne  présente  aucune 
altération.  Quant  à  l'état  général,  il  est  très  satisfai- 
sant. Toutes  les  fonctions  s'exécutent  d'une  manière 
physiologique  et  normale,  excepté  celles  de  la  men- 
struation qui  sont  supprimées.  Je  prescris  des  bains 
de  siège,  de  grands  bains,  des  injections  émoUientes  et 
narcotiques,  je  purge  la  malade  à  plusieurs  reprises, 
et  je  procède  à  l'opération  le  4*'  mars,  ainsi  qu'il 
suit  : 

La  malade  est  couchée  sur  le  dos  comme  pour 
l'opération  de  la  taille,  le  siège  approché  sur  le  bord 
du  lit,  les  jambes  fléchies  sur  les  cuisses  et  celles-ci 
sur  le  bassin.  Deux  aides  placés  de  chaque  cdté  do  la 
malade  maintiennent  invariablement  les  membres 
dans  cette  position.  D'autres  aides  entourent  l'opé- 
rateur pour  donner  et  tixer  les  instrumens  qu'on  leur 
coniic.  J'introduis  alors  le  spéculum  bivalve  dans  le 
vagin,  et  passant  une  sonde  de  femme  par  Turèthre 
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dans  la  vessie,  je  la  ramèoe  daoâ  le  vagio  par  Touver-t 
lare  ûstuleuse.  La  disposition  de  la  fistule  é&ant  alors 
bieB  reeoEHdue,  lasoode  est  retirée  de  la  vessie  et  le 
col  de  la  matrice  saisi  avec  une  pifice  de  Museux,  est 
attiré  par  des  tractions  modérées  vers  Torifice  de  la 
vulve.  Une  seconde  pince  de  Huseux  est  également  ap* 
pliquée  sur  le  col,  et  toutes  les  deux  sont  confiées  à  ua 
aide  qui  par  ce  moyen  maintient  le  col  et  le  bas-fond  d& 
la  vessie,  visibles  à  l'extérieur .  Lespéculwn  étant  retiré 
du  vagin  et  la  fistule  mise  de  la  sorte  en  évidence,  je 
&is  encore  écarter  les  grandes  lèvres  et  je  commence 
aussitôt  l'opération  du  ravi vement.  Je  me  sers  pour  cela 
de  petites  pinces  à  dents  de  souris  et  j'emploie  tantôt 
les  ciseaux,  tantôt  le  bistouri.  Une  coucbe  mince  du 
tissu  induré  qui  forme  toute  la  circonférence  de  Tou- 
verture  fistuleuse,  est  enlevée  en  dédolant,  d*une  ma- 
nière prompte  et  facile.  On  obtient  ainsi  des  surfaces 
saignantes  suflisamment  larges  pour  être  affironté^ 
dans  un  contact  parfait.  Passant  à  un  autre  temps 
de  Topération ,  je  fais  déprimer   le  col  de  la  ma- 
trice  fixé  avec  les  pinces  de  Museux,  et  je  pratique  au 
devant  du  museau  de  tanche  une  incision  transver- 
sale demi-circulaire  de  quelques  millimètres  de  pro- 
fondeur. Je  procède  ensuite  a  l'application  des  points 
de  suture  et  je  me  sers  pour  cela  d'une  aiguille  courbe 
armée  d'un  fil  double  ciré  et  parfaitement  lisse.  Cette 
aiguille  est  montée  sur  un  support  muni  d'un  coulant 
qui  permet  à  volonté  d'isoler  les  deux  instrumens  Tun 
de  l'autre.  L'opérateur  saisit  alors  avec  une  pince  le 
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bord  antérieur  iê  la  flsiale,  le  iravérse  do  ingiii  dans 
te  teMiti  âTM  râl|[ttiHé  qui  ?a  t>«ft9sl*  égilMient  iH 
trfiivers  du  kord  (loslértottr  dBM  Hii  point  MrNXlpM- 
dant.  L'aiguille,  ahm  engagée  dins  lea  deut  lènw 
de  la  fistule,  est  débarrassée  de  wn  support  et  attirée 
par  le  tagin  à  l'extérieur  au  moyen  d'une  pince. 
Deun  autres  fils  semblables  sont  passés  de  la  mAme 
naniére  i  traters  les  bords  de  la  Astnle.  On  obtient 
ainsi  Irois  anses  de  fils  suffisamment  rapprocbée  poUr 
qu'il  ne  reste  pas  dans  leur  intervalle,  d'espaee  asset 
grand  pour  livrer  passage  aux  urines.  Ces  fils  sont 
serrés  et  noués  successivement  sur  les  14vree  de  Jâ 
fistule,  ramenées  au  contact.  On  les  coupe  assM  près 
de  leurs  nœuds  et  la  suture  qui  résulte  de  leur  appli* 
cation  est  d'une  régularité  perfoite.  Les  pinoee  de 
Museux  qui  Axaient  le  col  à  l'extérieur  sont  enlevtSes, 
et  oel  organe  reprend  sa  plaoe  au  fotid  du  vagin.  Pin* 
sieurs  injections  d'eau  froide  sont  poussées  dans  ee 
conduit  ]  toutes  les  parties  sont  nettoyées  avec  soin  ; 
un  tampon  d'agaric  est  placé  dans  le  vagin  et  une 
sonde  à  demeure  dans  la  vessie.  La  tnalsde,  portée 
dans  son  lit,  est  couchée  sur  le  dos,  les  genoux  rele- 
vés par  un  coussin  gouttière  placé  sous  les  jarrets. 
On  prescrit  une  infusion  de  tilleul  et  une  potion  cal- 
mante. 

Le  jour  et  la  nuit  qui  suivent  l'opération,  les  lirineS 
coulent  abondamment  par  la  voie  de  la  sonde;  elles 
sont  déjà  presque  limpides.  Il  n*y  e  ni  douleurs  ni 
réaetiott. 
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Le  t,  to  mritdë  éprouva  d«i  enviât  d'brinér  et  kH 
souvent  des  efforts  d'expulsion.  On  relire  I»  tftoipM 
plaoè  àam  lé  fa§in.  Lêi  urines  semblent  pMse^  en 
totalité  par  ta  sonde;  (  Umonadi  èitriqile  j  diète  •!><- 
solue). 

Lé  3,  1^  enties  d'Uriner  M'ont  pas  emiàremenl 
dlspai^ti;  le  veott^  offre  une  légère  sennbilité;  Im 
urine»  cbntinuént  de  sortir  pur  la  sonde.  (Cata-^ 
plasWés)  A  ipkl  d'opium  de  0^i9l  ). 

Lé  4,  là  8oikde  fonctionné  bien  ;  il  existfe  tifi  peu  db 
fiè*^e.  (Potion  a*tic: 

ËàU  de  tilleul,  61  ^Mitntifies. 

id.  fieursd*orangël*,  64      id. 
Laudanum,  8  gouttes). 

Lé  èy  I^élat  dé  la  ihalade  est  satisfaisant  ;  tes  iirineâ 
passent  par  la  sonde.  Oh  remarque  cependant  que  la 
couche  éh  est  imprégnée. 

Le 69  même  état,  même  prescription. 

Le  7|  U  n'y  a  plus  de  fièvre)  les  urinea  sont  lim- 
pides et  coulent  en  abondance  par  la  sonde.  L'appétit 
renaît.  On  cesse  le^  pilules  et  l'on  acoerdedu  bouillon 
et  des  potages. 

Le  8,  la  malade  éprouve  le  soir  un  frisson  {  dans  la 
nuit,  les  urines  ne  coulent  plus  «(u'ei  petite  quantité 
par  h  tonde» 

Le  0)  en  la  ehwige  filusiettra  fois^  mais  en  vainf  le 
liquide  passe  en  grande  partie  par  la  iistule. 

Le  10,  on  trouve  plusieurs  bouts  de  M  détiKàéaet 
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tombés  dans  le  vagta  ;  on  les  relire  de  niône  que  ceux 
qui  tiennent  eneore. 

On  continue  ^More  qudqueB  jours  Tusage  de  la 
sottde;  mais  les  urines  ont  repris  leur  cours  par  iea 
Toies  anormales.  On  renent  donc  ensuite  à  Tusage 
des  bains  et  des  injections^  afin  de  préparer  de  nou- 
^reau  la  malade  à  Topération.  Celle-ci ,  pratiquée  le 
1^  avril,  comme  il  a  été  dit  précédemment  et  absolu- 
ment de  la  môme  manière»  n'offrit  rien  de  particu- 
lier. Les  bords  de  la  fistule,  une  fois  rafraichis,  furent 
rapprochés  et  mis  au  contact  à  Taide  de  trois  points 
de  suture  entrecoupée.  Un  tampon  d'agaric  fut  placé 
dans  le  vagin  et  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie. 

Après  l'opération,  la  malade  fut  prise  d'un  frisson 
assez  intense  suivi  de  douleurs  à  Thypogastre  et  de 
quelques  vomissemens.  Ces  accidens  furent  calmés 
par  une  application  de  sangsues  et  l'emploi  des 
opiacés. 

Le  lendemain,  la  malade  était  moins  souffrante  et 
beaucoup  plus  calme.  Néanmoins  une  saignée  du  bras 
ftit  pratiquée,  et  l'on  fit  usage  de  la  potion  suivante  : 
Eau  de  tilleul ,  128  grammes, 

id.  de  fleurs  d'oranger,    16      id. 
Sp.  de  sucre ,  32      id. 

Acétate  de  morphine,  0,03 

Le  3  avril,  les  douleurs  et  les  accidens  étaient  en- 
tièrement apaisés,  et  les  urines  qui  jusque-là  n'avaient 
passé  qu'en  petite  quantité  par  la  sonde,  coulaient 
plus  abondamment  par  cette  voie. 
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Les  jours  suivans,  il  s'écoule  nu  peu  de  sang  mêlé 
aux  urines;  celles-ci  sont  toujours  peu  abondantes. 

Le  1,  on  examine  la  suture  et  Ton  ne  trouTe  pas 
les  fils  dérangés. 

Les  jours  suivansi  la  quantité  d'urine  qui  passe 
par  la  sonde  est  considérable,  et  tout  semble  aller 
pour  le  mieux. 

Enfin,  le  i5,  on  retire  les  points  de  suture  et  Ton 
continue  l'usage  de  la  sonde.  Celle-ci  livre  toujours 
passage  à  une  certaine  quantité  d'urine.  Mais  d'un 
autre  côté,  la  coucbede  la  malade  est  assez  fortement 
imprégnée  de  ce  liquide. 

Le  2  mai,  on  retire  encore  un  fil  du  vagin  et  l'on 
continue  l'emploi  do  la  sonde  à  demeure.  (2  portions 
d'alimens;  lotions  et  injections  vagii^les). 

Le  8,  les  douleurs  vives  qui  se  déclarent  dans  le 
canal  de  Furéthre  obligent  à  cesser  l'usage  de  lasonde. 
On  prescrit  alors  des  bains  de  siège  et  de  grands 
bains,  fiientôt  la  malade  se  lève,  mais  les  urines  s'é- 
coulent toujours  involontairement. 

Le  30  mai,  on  soumet  la  malade  à  une  autre  opéra- 
tion toujours  semblable  à  celles  qui  précèdent.  Le» 
bords  de  la  fistule  sont  ravivés  et  réunis  à  l'aide  de 
trois  points  de  suture  entrecoupée.  Deux  incisions 
ti'ansversales  sont  faites  en  avant  et  en  arriére  de 
cette  suture,  afin  d'en  relâcher  les  bords.  Un  tampon 
d'agaric  est  placé  dans  le  vagin  et  une  sonde  dans  la 
vessie. 

Dans  le  courant  du  jour  et  de  la  nuit  qui  suivent 

II.  36 
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ropéraiion ,  les  urines  8*écoulent  assez  bien  par  la 
sonde  ;  ^es  sont  très  limpides. 

Le  lendemain  31 ,  la  malade  est  calme  et  ne  souffre 
nullement.  Le  cours  des  urines  est  le  même  que  la 
trille. 

Les  jofura  suitans,  tout  ?a  pour  le  mienx.  Il  n'y  a 
point  de  fièvre  et  les  urines  semblent  passer  en  tola- 
Iké  par  la  sonde*  Le  liage  placé  sous  la  malade  n'en 
est  pas  imprégné. 

Le  À  juin^  il  existe  de  vifes  épreintea  et  des  en* 
vies  d'aller  à  la  selle)  un  lateitteDt  est  administré  et 
son  administration  est  suivie  de  quelques  déjections 
dvinea.  La  quantité  d'urine  fournie  par  la  sonde  est 
dt  beaucoup  diminuée. 

Le  5,  le  ténesme  continue;  on  examine  et  on  eoupe 
les  points  de  suture.  Le  jour  même  et  les  jours  sni- 
vanS)  les  urines  cessent  de  passer  par  la  sonde  ;  elles 
s'écoulent  par  le  vagin.  De  vives  douleurs  se  décla* 
rent  dans  le  canal  de  l'urèthre.  On  cesse  alors  l'em- 
ploi de  la  sonde  à  demeure  et  l'on  revient  à  l'usage 
des  bains  et  des  injections.  Néanmoins ,  la  malade 
ressent  des  douleurs  vives  dans  Tintérieur  du  vagin  ; 
on  l'examine  à  plusieurs  reprises  et  Ton  trouve  des 
plaques  de  pourriture  d'hôpital  que  Ton  cautérise  avec 
le  nitrate  acide  de  mercure.  Cette  altération  se  repro- 
duit avec  une  sorte  d'opiniâtreté  pendant  plusieurs 
mois  et  nécessite  de  fréquentes  cautérisations.  D'autre 
part,  la  malade  refuse  et  ajourne  l'opération.  Elle  se 
décide  enfin  et  la  subit  le  6  décembre,  après  avoir  été 
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l^longée  dans  une  insensibilité  Mmplétô  par  Tibluda- 
tion  du  chloroforme*  €etie  opération^  du  reele^  fté^ 
tiqttée  saivant  h  procédé  qui  a  été  décrit  plus  haul, 
n*a  rien  offert  de  particulier.  Les  trois  poiats  de 
suture  qui  ont  été  appliqués  après  le  raviteaaeMdai 
bords  de  4a  fistule  ont  ampiement  suffi  pour  boucher 
complètement  roUiPerture  accidentelle*  Le  tampon 
d*a{^ic  a  clé  placé  dans  ie  iwgin  et  la  soadè  dfcf  s  h* 
vessie. 

Bans  les  vingt-^quatre  heures  qui  ont  suivi  Fopéhi- 
tion  )  la  malade  est  demeurée  calme  et  n'a  éprouté 
aucune  douleur.  Les  urines  ont  abondamment  covié 
par  la  sonde  et  elles  ont  bientôt  repris  leur  traMpa* 
renée. 

Les  jours  suivans,  la  pourriture  d'hôpital  s'est 
développée  dans  l'intérieur  du  vagin  et  a  donné  lieu 
à  des  symptômes  d*adynamie  très  prononcée^  hux-> 
quels  ta  malade  a  succombé  rapidement  quelqaes^ 
jours  après  Fopération. 

Le  10  décembre,  à  la  visite,  la  malade  est  en  înoi*^ 
tetir  j  elle  se  plaint  d*élaneemens  dans  Turèthre  et  le 
vagin.  La  sonde  détermine  des  douleurs  inteittes, 
surtout  si  on  la  louche  pour  Tenfoncer  dans  la  Vessie^ 
en  écartant  les  grandes  lèvres  poiir  nettoyer  les  pair* 
lies  de  la  malade,  on  aperçoit  à  l'entrée  du  tagin,  sur 
sa  paroi  antérieure  au-dessous  du  méat  urinaire,  des 
fausses  membranes  adhérentes;  Turine  ne  coule  qu*ett 
petite  quantité,  et  elle  est  d'une  couleui*  foncée.  IM 
ventre  ne  présente  aucune  sensibilité  à  la  pf'efsion 
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(Eàu  de  Sediitz).  Pédant  la  journée,  la  malade  eut 
plusieurs  selles  a  a  plusieurs  fois  vomi. 

A  deux  heures  de  Tapr^midi  elle  eul  un  frisson 
qui  dura  peu  de  temps  et  qui  fut  suivi  d'une  sueur 
abondante;  il  se  renouvela  à  dix  heures  du  s<»r; 
c'est  alors  que  le  pouls  devint  très  fréquent;  la  bce 
est  rouge,  congestionnée.  Pendant  la  nuit,  la  malade 
eut  plusieurs  selles  et  vomit  de  nouveau  ;  le  ventre 
demeure  insensible. 

Le  41,  les  fils  sont  coupés,  et  on  constate  que  la 
paroi  antérieure  du  vagin  a  été  envahie  par  la  pour- 
riture d'bdf»Ul  ;  les  lèvres  de  la  fistule  sont  encore  en 
contact.  Après  plusieurs  injections  d'eau  mêlée  à  de 
l'eau-de-vie  camphrée,  la  malade  est  reportée  dans 

le  m. 

Dam  la  journée,  elle  eut  un  nouveau  frisson  suivi 
de  dialeur  et  de  sueur. 

Le  12,  à  la  visite,  la  malade  est  un  peu  mieux; 
mais  dans  la  journée  il  survient  de  l'agitation  et  même 
du  délire.  A  deux  heures  du  soir,  elle  se  plaint  d'a- 
voir la  respiration  gênée.  La  sonde  ne  laisse  couler 
l'urine  que  lorsqu'on  la  pousse  en  arrière,  mais  ce 
mouvement  imprimé  à  la  sonde  détermine  des  dou- 
leurs intolérables.  Pendant  la  journée,  on  a  promené 
des  sinapismes  sur  les  membres  ;  le  soir,  la  gêne  de 
la  respiration  a  presque  entièrement  disparu  ;  ce- 
pendant, elle  conserve  une  fréquence  plus  grande 
qu*à  Tétat  normal;  la  figure  est  abattue,  le  regard 
voilé,  la  langue  sèche,  les  lèvres  et  les  dents  sont  cou- 
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vertes  de  fuliginosilés.  Le  délire  a  oessé  et  la  isahide 
conserve  sa  présence  d'esprit;  à  trois  heures  du  ma- 
tin elle  se  trouve  un  peu  mieux. 

Le  13  au  matin,  la  sonde  est  changée;  la  nouvelle 
sonde  donne  issue  à  une  cuillerée  environ  d'une 
urine  fortement  colorée. 

Le  14,  elle  détermine  par  sa  présence  de  telles 
douleurs,  que  je  me  vois  forcé  de  la  supprimer.  Il  y 
a  des  selles  involontaires  pendant  la  journée;  la  peau 
se  couvre  d'une  teinte  ictérique  prononcée  qui  en- 
vahit la  sclérotique;  la  malade  a  le  hoquet;  la  figure 
est  abattue;  sur  le  ventre  se  montrent  des  péléchies 
et  des  taches  lenticulaires.  On  continue  à  promener 
des  sinapismes  sur  les  membres.  La  journée  fut  assez 
calme  sans  que  cependant  il  se  manifestât  la  moindre 
rémission  dans  les  symptômes  :  le  pouls  est  fréquent, 
plein,  et  ne  présente  pas  le  caractère  abdominal; 
la  langue  est  sèche,  fendillée,  noire;  les  dents  sont 
fuligineuses  et  les  poils  des  narines  deviennent 
cendrés. 

Le  15,  même  état.  La  teinte  ictérique  est  plus  pro- 
noncée, et  rabattement  est  très  grand. 

Le  16|  les  iorces  de  la  malade  diminuent;  la  parole 
s'embarrasse  et  rinlelligence  est  conservée ,  et  ce* 
pendant  elle  ne  comprend  pas  les  questions  qu'on 
lui  adresse;  elle  fait  effort,  mais  on  a  de  la  peine  à 
l'entendre  ;  le  hoquet  persiste. 

Le  17,  Tétat  de  la  malade  empire;  les  selles  de* 
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YieQttint  involontaires)  l'fibaUemrat  ^  prôflond;  le 
pouls  est  fréquent  eH  devient  misérable* 

Le  18,  à  la  visite,  les  symptômes  sont  plw  graves; 
les  extrémités  sont  froides;  la  figure  est  couverte  d'une 
sueur  froide;  la  respiration  est  stertoretise,  et  1$  ma- 
lade succombe  après  la  visite. 

Autopsie  vingt'quaire  heures  après  la  mari. 

Cerveau.  —  Le  cerveau  est  injecté;  sa  surface  exté- 
rieure est  recouverte  d'une  couche  jaune  en  rapport 
avec  la  (einte  ictérique  de  la  peau.  Les  ventricules 
latéraux  et  moyen  contiennent  une  certaine  quantité 
de  sérosité  citrioe.  Les  plexus  choroîdiens  sont  in- 
jectés. 

CavUé  ihoracique.  —  Les  plèvres  renferment  une 
assez  grande  quantité  de  sérosité. 

I^s  poumons  sont  bosselés,  surtout  au  niveau  des 
lobes  inférieurs.  Quelques-unes  de  ces  bosselures 
présentent  à  l'extérieur  une  couleur  grisâtre  qui 
simule  assez  la  présence  d'abcès  métastatiques  ;  mais 
en  incisant  ces  plaques,  on  voit  que  la  teinte  grise 
pénètre  assez  profondément  dans  le  poumon.  Tout  le 
tissu  envahi  est  absolument  semblable  à  celui  qui  est 
enflammé  au  troisième  degré.  En  comprimant  ce 
tissu  entre  les  doigts,  on  en  h\i  suinter  un  liquide 
purulent. 

Le  tissu  qui  off^e  la  couleur  grise  est  friable,  privé 
d'air,  et  présente  une  densité  plus  grande  que  celle 
de  Tcau* 
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Quelques  plaque»  blanches  apparaissent  sur  la 
fiurfoce  du  poumon  ;  une  incision  pratiquée  dans  os 
point  montre  que  cette  couleur  est  due  à  du  pus  in* 
filtré;  de  nouvelles  incisions  dévoilant  une  matière 
tuberculeuse  crélacée  rassemblée  en  un  foyer. 

Le  péricarde  contient  une  assex  grande  quantité 
de  sérosité. 

Le  cœur  est  rempli  par  des  caillots  fibrineux  de 
formation  récente,  et  qui  oiTrent  une  coloration  jaune. 
Les  valvules  sygmoîdes,  ainsi  que  la  membrane  iQ* 
terne  de  l'aorte  et  de  Tartère  pulmonaire  participent 
à  cette  teinte  ictérique. 

Cavité  abdominale.  —  Le  foie  est  sain  ^  ainsi  que  la 
vésicule  biliaire;  celle-ci  contient  une  bile  qui  offre 
une  coloration  plus  foncée  et  une  consistance  plus 
grande  que  dans  Tétat  normal. 

La  rate  est  volumineuse  et  présente  une  |[rosseur 
à-peu-près  double  de  son  volume  normal. 

Les  intestins  sont  sains,  ainsi  que  le  péritoine  qui 
n'offre  pas  la  moindre  altération,  ni  la  moindre  trace 
d'inflammation  dans  la  cavité  du  péritoine.  Il  n*y  a 
pas  une  goutte  de  sérosité  dans  le  ventre. 

La  principale  altération  existe  dans  les  organes 
génitaux. 

Organes  géniio-nrinaires.  —  A  l'entrée  de  la  vulve 
on  trouve  un  ramollissement  des  parties  molles; 
aussi  se  déchirent-elles  sans  efforts. 

L'urèthre  est  rouge,  injecté,  ramolli  dans  Tétendue 
d'un  demi  centimètre. 
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Vesêie.  —  I^  vessie  peul  admettre  à-peo-près  une 
noix;  mais  il  est  évident  qu^elle  aurait  repris  sa  ci* 
pacité  normale  après  la  guérfson.  Elle  est  donc  reve- 
nue seulement  sur  elle  même*  Cet  organe  est  entouré 
par  des  masses  énormes  ^jle  tisêu  adipeux,  ce  qui  con- 
tribue encore  à  affaisser  ses  parois. 

La  vessie  contient  des  plaques  et  offre  des  indura- 
tions autour  de  la  fistule,  ayant  3  centimètres  et  demi 
de  large  et  2  centimètres  dans  le  sens  antéro-pos- 
térieur. 

Les  uretères  s'ouvrent  dans  la  vessie,  obliquement 
sur  les  côtés  et  en  arrière  de  la  fistule;  leurs  orifices 
sont  larges  et  ne  sont  pas  enflammés,  et  soit  qu'on 
veuille  réunir  les  lèvres  de  la  fislule  transversalement 
ou  d'avant  en  arrière ,  ils  demeurent  toujours  béans* 
Ces  conduits,  ouverts  dans  leur  trajet,  ne  présentent 
aucune  trace  d'inflammation. 

Les  lèvres  de  la  fistule  sont  ulcérées  et  détruites; 
tout  le  vagin  a  subi  la  même  altération  par  la  pourri- 
ture d'hôpital.  Cet  organe  est  couvert  d'ulcérations 
et  ramolli  partout,  et  offre  comme  une  espèce  de  pu- 
trilage,  et  toute  sa  surface  est  couverte  de  monticules 
de  fausses  membranes  grisâtres. 

OU  de  Vuiérus.  — 11  est  ramolli,  ulcéré  et  enveloppé 
de  plaques  albumineuses.  Toutes  ces  parties  sont  co- 
lorées en  jaune.  H  présente  dans  son  épaisseur  des 
anfractuosités,  des  cavités  qui  contiennent  du  pus. 

1x3  corps  de  l'utérus  est  plus  gros  que  dans  l'état 
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normal,  et  présente  dans  son  intérieur  une  masse  de 
matière  muqueuse  et  albumineuse,  jaunâtre. 

Les  trompes  sont  enflammées  et  contiennent  une 
matière  pultaeée  semblable  à  celle  que  Ton  rencontre 
dans  Tutérus. 

liCS  OYaires  sont  rouges,  gonflés,  tuméfiés  et  ren- 
ferment du  pus  infiltré,  et  même  un  foyer. 

11  s'agit  donc  ici,  dans  cette  observation,  dSue 
fistule  qui  a  résisté  à  plusieurs  opérations  biles  suo- 
cessivmnent  et  à  des  époques  différentes. 

On  ne  sera  pas  étonné  de  ces  insuccès ,  si  on  réflé- 
chit à  Tindocilité  de  la  malade  qui  a  retiré  plusieurs 
fois  sa  sonde  de  la  vessie  en  cédant  aux  conseils  dan* 
gereux  d'une  méchante  femme  qui  était  alors  dam 
mes  salles  à  l'hôpital  Saint-Louis. 

Toutefois,  je  dois  avouer  que,  peut-être,  certaÎAes 
de  ces  opérations  ont  été  trop  rapprodiées,  et  il  tooftbe 
de  suite  sous  le  sens  que  les  lèvres  de  la  fistule  encore 
enflammées  ont  dû  se  laisser  couper  prématurément. 

Enfin,  à  ravant-demière  opération,  je  me  reproche 
d'avoir  retiré  trop  tôt  les  fils.  Chex  cette  femme,  en 
effet,  les  liquides  n'offraient  pas  toute  la  plasticité 
désirable  pour  que  l'on  put  dès  le  sixième  jour, 
comme  je  l'ai  fait,  retirer  1m  fils.  Autant  il  est  désa- 
vantageux de  laisser  les  fils  trop  long-temps  en  place, 
autant  il  est  dangereux  de  les  retirer  trop  tôt,  surtout 
lorsque  le  sujet  offre  une  vitalité  obscure.  La  lymphe 
ne  se  solidifie  pas  aussi  promptement  chez  tous  les 
sujets. 
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La  qQalrièiDe  Opération  a  été  suivie  d'actîdéM  qui 
ont  entraîné  la  mort.  La  pourriture  d'hâpîtal  qui  aé* 
vissait  avec  fânt  de  violence  à  Tbôpiial  Saint-Louis 
lorsqu'il  existait  des  cloisons  de  séparation  dans  les 
salles,  est  venue  compliquer  d'une  manièfa  affreuse 
eitte  opération*  Par  la  lecture  de  Tobservation,  on  a 
pu  voir  quek  désordres  elle  avait  occasionné  non* 
seulement  dans  le  vagin,  mais  encore  dans  l'utérus  et 
les  trompes.  Cette  affreuse  complication  des  plaies  ne 
respecte  donc  aucun  lieu  ;  nous  Tavons  vue,  en  effet, 
sur  plusieurs  sujets  ;  envahir  Torbite,  la  cavité  bue- 
erie^  eCc. 

CeUe  malade  a  donc  succombé  dans  un  élat  de 
prostration  et  typhoïde,  auquel  le  chloroforme  ne 
me  paraît  pas  avoir  peu  contribué.  Cette  femme  qui^ 
puttdaut  vingt  ounqtes  environ,  est  demeurée  endor- 
ode  {AP  le  ehtoroibrme,  a  conservé  une  preMration 
produite  par  son  action  sur  le  système  nerveui. 

90*  O^MPTODîûn.  ^  Pi$mle  tfàikù-mginak  de  3  ceit- 
lioiélrtft  de  diamètref  aoec  pitte  de  9ub$ê(mce  an  ba$  fimà 
éê  la  mêiie.  ^  Suiure  eBimewpéê.  ^^  Procédé  cmiaplûêA^ 
qtm  par  fHsumenL  —  Bémikm  par  première  mteniim.  — 
ffeérisoÈ  rapide.  *«  La  nommée  Goipel,Agéede40ans, 
filassière,entreà  l'hèpiial  Saint^Louis,  le  30  août  1847, 
pour  y  être  traitée  d'une  fistule  urinaire,  survenue,  il 
y  a  neuf  ans,  a  la  suite  d'un  accouchement  laborieux. 
Bouée  d'une  asses  forte  constitution ,  d'un  tempéra*- 
ment  sanguin,  cette  femme  a  joui  long- temps  d'une 


Digitized  by 


Google 


»tS  PMTeLKS  H»tCû-VAéVIJU.Za,  iTi 

booDe  mtAét  et  a  toujours  ea  uim  meostriiaibR  ti^- 
réguiière;  elle  «est  inartée h  ao  aoa,  et  l'ano^^  sui- 
vante elle  «ut  un  enfant;  son  acoûuobeneita  été  très 
loBget  trè*  4iffioile;  toutes  les  esanoBuvres  employées 
pour  dégager  la  tète  de  l'enfant  enclavée  dans  le  détroit 
inférieur  du  bassin  sont  demeurées  sans  résultat  ;  ce 
n'est  que  le  sixième  jour  que  les  contractions  utéri* 
B€s  sont  devenues  plus  fortes  et  ont  alors  «uffi  pour 
terminer  l'aecouchement.  Durant  las  quatre  prenieri 
jours  après  la  délivrance,  il  n'y  a  rien  eu  de  particu-r 
lier  dans  l'état  de  la  malade  si  ee  n'est  un  peu  degéae 
et  de  difiioulté  dans  l'émission  dos  urines  $  mais  au 
bout  de  oe  temps  elle  a  cru  sentir  un  eerps  étranger 
sor4ir  du  vagip,  et,  an  môme  instant,  un  flot  d'urine 
est  venu  inonder  sa  eouchei  d«^is  br*  elle  est  deve-> 
nue  en  proie  à  une  iocpAiineitce  et  n'a  pu  repreadra 
ses  travAux,  Cependant,  six  moia  après  l'aoeodchsi 
niMt,  quelques  tentatives  furent  faites  pour  remédier 
à  son  infirmité  :  dana  l'espace  de  quelques  beures,: 
dit  la  malade,  la  Astule  fut  cautérisée  quatre  ou  cÎAq 
f4»is  avec  un  fer  rou^,  et  les  eautériaatîoas  auri^t 
mf»é  dans  son  état  une  améHoratian  sensihift,  «n 
repflant  possible  l'accuuuiatiQQ -et  la  rétentieyn  d'«m 
certaine  quantité  d'urine  dans  la  vessie,  ce  qui  n'avait 
pas  lieu  avant  l'appiioation  do  feu. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  malade  n'a  pas  subi  d'aulra 
o|>ération  uliérieureraent  et  n'a  fait  rien  autre  chose 
pour  adoMcir  sa  position  que  des  lotions  avec  de  l'eau 
fr«lcbe. 
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Lorsqu'eiie  est  entrée  à  l'hôpital ,  on  cowtaU  ime 
perte  continuelle  et  involontaire  des  urines.  Quelque 
position  que  prit  la  malade ,  sans  cesse  le  liquide 
s^écoule  en  nappe  sur  les  parois  du  vagin ,  soit  par 
f  orifice  de  la  vulve^  et  ruisselle  goutte  à  goutte  le  long 
des  cuisses  ;  la  présence  de  ce  Kquide  sur  ces  surfaces 
y  cause  des  cuisMns  et  des  démangeaisons  incom- 
modes; on  y  remarque  de  la  rougeur,  des  traînées 
brunâtres  et  des  indurations  tuberculeuses,  principa- 
lement au  bord  des  grandes  lèvres  et  au  voisinage  de 
l'anus  ;  lorsque  la  malade  essaie  de  roardier ,  desexco- 
riations  qui  causent  de  vives  douleurs  ne  tardent  pas 
à  se  manifester  du  côté  des  organes  génitaux. 

Le  doigt  indicateur  porté  dans  le  vagin  rencontre 
vers  le  milieu  de  la  dmson  vésico-vaginale  une  large 
ouverture  à  travers  laquelle  il  pendre  profondément 
dans  la  vessie;  les  bords  sont  épaissis,  notablement 
indurés,  et  dans  un  état  de  tension  assex  marquée; 
le  bord  antérieur  surtout  forme  une  espèce  de  corde 
très  résistante;  si  l'on  écarte  l'intérieur  du  vagin  à 
l'aide  du  spécmbim  à  une  valve  et  que  l'on  passe  par 
l'urèthre  une  sonde  de  femme  (  de  manière  qu'après 
avoir  traversé  la  vessie,  ella  apparaît  dans  le  vagin 
par  la  fistule)  on  voit  sur  la  cloison  vésico-vaginale 
une  perte  de  substance  de  3  centimètres  de  diamètre; 
cette  ouverture  est  assez  exactement  circulaire,  et 
située  sur  la  ligne  médiane,  très-rapprochée  du  col 
de  la  matrice  et  distante  de  6  centimètres^  environ  de 
rorifice  uréthral;  à  mesure  qu'on  retire  la  sonde  de 
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la  vessie,  on  voit  la  paroi  de  cet  organe  s'affaigier  pour 
venir  faire  hernie  à  travers  la  solution  de  continuité; 
on  petit  tubercule  charnu  existe  à  Tentrée  du  canal 
de  Torèthre  ;  le  vagin  n'offre  pas  d'ailleurs  d'autre 
altération;  le  col  de  la  matrice  est  le  siège  d' ulcéra* 
tions  superficidies  el  très-légères  plus  marquées  sur 
la  lèvre  postérieure  que  sur  Taulre. 

Chez  cette  malade,  huit  mois  après  raocouche*' 
ment,  le  cours  de  la  menstruation  s'est  rétabli,  et, 
depuis  cette  époque,  les  règles  n'ont  présenté  aucune 
anomalie  ;  les  autres  fonctions  de  Téconomie  s'exé- 
cutent pour  la  plupart  avec  la  même  régubrité,  ce- 
pendant il  existe  de  la  maigreur  plutôt  que  de  l'em- 
bonpoint, et  l'on  voit  que  les  souffrances  physiques 
et  morales  que  cette  malheureuse  n'a  cessé  d'endurer 
depuis  neuf  ans  ont  notablement  détérioré  sa  consti* 
tulion.  Dès  son  entrée  à  l'hôpital ,  cette  malade  est 
soumise  à  l'usage  journalier  des  bains  de  siège,  des 
bains  généraux,  des  injections  narcotiques ,  des  lave- 
mens  émoUiens;  on  lui  donne  en  outre  quelques 
purgatifs;  on  touche  une  ou  deux  fois  le  col  de  la 
matrice  avec  le  nitrate  «cide,  et ,  lorsque  TulcératioA 
dentelle  est  le  siège  est  entièrement  cicatrisée,  je  pro- 
cède, le  19  octobre,  à  l'opération  de  la  fistule. 

Pour  cela  la  malade  est  couchée  sur  le  dos,  comme 
lk>ur  l'opération  de  la  taille,  le  siège  approclié  sur  le 
bord  du  lit,  les  jambes  fléchies  sur  les  cuisses  et  celles-ci 
sur  le  bassin  ;  elles  sont  maintenues  écartées  par  des 
aides  ;  d'autres  aides  maintiennent  les  membres  su- 


Digitized  by 


Google 


■T4  AUTOPL#  »M  ORCu  aifftto  imiii^  sb  m  pcmme. 

pérîeur»  «t  enioureni  la  malade;  le  êpémlmn  à  deoi 
TsWet  est  inirodttti  dane  le  ragin  pour  déooutrir  ei 
ifti&ir  leool  de  T utérus;  mais  oonitBe  cet  organe  paraît 
awir  éprouvé  une  diminuiion  de  consista tioe ,  OA 
n'eserœ  aucune  traction  ssmt  son  tissa  et  l'on  procède 
à  Topération  sans  lui  feire  subir  aucun  déplacement. 
Le  spéculum  à  une  valve  était  placé  dans  le  ipagio, 
de  manière  a  déprimer  la  paroi  postérieure  de  ce 
conduit,  et|  tes  grandes  lèvres  étant  écartées  Tuoe  de 
Tautre  par  les  doigts  des  aides ,  on  apperçoit  toute 
retendue  de  la  (islule.  Je  saisis  alors  successivement 
chacun  des  bords  de  cette  ouverture  61  j'en  rafratoàis 
lea  surfaces ,  tantôt  avec  les  ciseaux ,  tantôt  avec  to 
bistouri  ;  une  couche  mince  de  tissu  est  enlevée  de  la 
sorte  sur  tout  le  contour  de  la  fistule;  on  obtient  idnsi 
des  surfaces  saignantes  suffisamment  larges,  qu'il 
s'agit  de  ramener  au  contact  ;  pour  cela  je  me  sers 
d'une  aiguille  courbe  armée  d'un  fil  double,  ciré 
et  monté  sur  un  porte  aiguille  à  coUlant.  Saisissant 
d'une  main  avec  des  pinces  à  dents,  le  bord  gacrcbe 
de  la  fistule^  je  le  traverse  avec  l'aigùille,  eh  allant 
du  Vsgin  dans  la  vessie,  et,  sans  désemparer,  je  dirige 
la  même  aiguille  sur  le  bord  droit  et  opposé  que  je 
traverse  en  passant  de  la  vessie  dans  le  vagin;  les  deux 
bords  de  la  solution  de  continuité  se  trouvant  ainsi 
compris  dans  la  courbure  de  Taiguille,  je  dégage  le 
support  au  moyen  du  coulant;  je  saisis  et  j'attire  la 
pointe  de  l'aiguille  avec  une  pince ,  et  j'obtiens  alors 
une  premièfe  anse  de  fil  dont  les  deux  chefs  sont 
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mmïMûw  à  r^tériôur  de  la  vulvig;  un  êecood  fil 
semblableoieot  disposé  est  paasé  abaolumeol  de  la 
même  manière  qsie  le  prtoHer,  st,  Iwsque  je  meêuia 
aaturé  qu'eotreeefl  deuK  fiUi  il  ne  restera  inib  d'espace 
assez  grand  pour  livrer  passage  à  rurine,  je  les  noue 
en  les  serrant  médiocrement;  avant  de  les  eoupsr^ 
je  pratique  de  diaque  e6té  de  la  suture,  parallèlement 
et  d'arrière  en  avant,  deux  pQtites  incisions  de.  a  c6n<* 
timétresde  longueur  environ  et  distantes  d'un  cenli^ 
mètre  et  demi  de  la  suture;  une  troisièflae  ionisioA 
est  £iiiteau*devfintdfecelle<:i  dans  une  direction  trans- 
versale; toules  ces  incisions  servent  à  reJiàdber  el  à 
diminuer  la  tension  des  bords  de  la  suture.  Après 
aiMÛr  fait  plusieurs  injectiotts  dans  le  vagin  et  dbster^i 
les  parties  génitales^  je  coupe  les  fils  près  de  leur 
nœud,  j'introduis  un  tampon  d'agaric  dans  l'intérieur 
du  vagin  et  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie. 

La  malade  est  aussitôt  transportée  dans  sms  lit  et 
couchée  sur  le  dos,  les  genoux  relevés  par  un  coussin 
plaoè  transversalement  sons  les  jarrets,  la  tète  et  le 
tronc  supportés  par  un  plan  légèrement  incliné.  Un 
vase  destiné  à  recevoir  les  urines  est  placé  soflyB  le 
bee  delà  sonde.  Une  infusion  de  tilleul  édulcofé, 
est  donnée  pour  boisson  à  la  malade,  en  même  temps 
on  la  soumet  à  une  diète  sévère* 

Dans  le  courant  du  jour,  les  urines  s'acoumulent, 
déjà  en  certaine  quantité  dans  la\essie,  dès  que  ta 
sonde  cesse  de  leur  Hvrer  passage;  un  léger  mouve- 
ment imprimé  à  cet  instrument  suffit  pour  retirer 
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chaque  fois  près  d'an  verre  de  liquide  sanguinolent. 
La  malade  n'accuse  aucune  douleur  el  reste  sans 
fièvre;  la  nuit  est  calme  et  très  bonne. 

Le  90,  les  urines  Sont  moins  rouges,  moins  diar- 
gèesde  sang  et  plus  abondantes  ;  elles  passent,  sm- 
vant  toute  apparence ,  en  totalité  par  la  voie  de  la 
sonde;  les  alèzes  placées  sous  la  malade  n'étaient  im- 
prégnées ni  d*urine,  ni  d'humidité.  Il  y  a  à  peine  de 
la  réaction;  l'état  local  et  général  sont,  en  un  mot, 
des  plus  tatisfaisans. 

Hier  21 ,  dans  le  courant  du  jour,  la  première  sonde 
s'ètant  trouvée  bouchée  par  un  petit  caillot  de  sang, 
a  été  aussitôt  renouvelée  sans  qu'il  y  ait  ^i ,  pour 
ainsi  dire,  interruption  dans  le  cours  normal  des 
urines;  ce  liquide  a  repris  aujourd'hui  toute  sa  mu- 
parence.  Le  tampon  d'agaric  placé  dans  le  vagin  est 
retiré  de  ce  conduit  et  une  injection  d'eau  tiède  est 
administrée  avec  précaution. 

Le  22,  la  malade  se  trouve  très  bien ,  elle  n'a  ni 
fièvre  ni  douleurs.  Elle  sent  l'appétit  renaître;  on  loi 
accorde  du  bouillon.  La  sonde  fonctionne  parfaite- 
ment. 

Le  23,  tout  continue  d'aller  pour  le  mieux  ;  la  tota- 
lité des  urines  s'écoule  par  la  sonde;  la  malade  ne 
sent  rien  couler  par  le  vagin,  et  le  linge  qui  forme  sa 
couche  continue  d'être  bien  sec.  (Bouillons,  po- 
tages). 

Les  24  et  25,  on  n'observe  rien  de  particulier;  la 
sonde  est  renouvelée  au  fur  et  k  mesure  qu'elle  se 
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bouche  ou  qu'elle  s'embarrasse;  elle  ne  cesse  de 
livrer  passage  aux  urines;  on  accorde  une  demi-por* 
lion  d'àlimens. 

Le  26,  j'examine  l'état  de  la  sature  et  je  procède  à 
la  section  des  fils  ;  leurs  extrémités  sont  saisies  et 
tirées  avec  ménagement;  après  Tex traction,  les  bords 
de  la  fistule  ne  subissent  aucun  retrait,  restent  en 
contact;  la  réunion  paratt  parfaite.  Les  parties  géni- 
tales sont  nettoyées  avec  soin  et  des  injections  d'eau 
tiède  sont  faites  dans  le  vagin  à  plusieurs  reprises. 

Le  27,  depuis  l'ablation  des  fils,  les  urines  n'ont 
pas  discontinué  de  s'écouler  par  la  sonde.  J'examine 
de  nouveau  la  malade,  et  je  m'assure  que  la  réunion 
est  obtenue'>  (  Injections  vaginales). 

Le  28,  nouvel  examen  :  on  aperçoit  vers  l'angle 
postérieur  de  la  fistule  une  petite  surface  vermeille 
qui  dépend  de  ce  que  l'un  des  bords  juxtaposés  est 
un  peu  plus  relevé  que  le  bord  correspondant.  Mais  la 
cicatrisation  n'en  existe  pas  moins  dans  toute  l'éten* 
due  de  la  solution  de  continuité. 

Les  jours  suivans,  tout  continue  d'aller  pour  te 
mieux  ;  la  malade  ne  perd  pas  sous  elle  une  seule 
goutte  d'urine;  sa  couche  est  parfaitement  sèche;  la 
totalité  du  liquide  urinaire  passe  par  la  sonde.  Le 
sommeil  est  calme;  l'appétit  s'accroit,  et  toutes  les 
fonctions  s'accomplissent  d'une  manière  physiolo* 
gique. 

Le  34,  en  examinant  la  suture,  on  constate  de 
nouveau  qu'elle  est  remplacée  par  une  cicatrice  déjà 

II.  37 
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btu^  et  solide,  qu'il  ne  reste  auoiiià  trou  sur  Vub 
des  ppinis  de  sa  longueur,  et  que  les  ipcisious  qui 
ont  été  pratiquées  dans  le  but  de  relâ(^er  (es  bor«)s 
4e  Tov^erture  fistokuse  cQoiiDenceni  à  s'effaoer. 

Le  2  novembrei  après  up  noii?el  ex^ynen  qui  coq* 
firm^  comme  |^  précédens  que  la  réparation  de  ia 
cloison  Yésico-vaginale  est  oomplète,  on  cesse  entiè- 
rement de  faire  usage  de  la  sonde  à  demeure,  et  Ton 
se  borne  à  prtf  iqi^er  le  cathétérisme  plusieurs  to^ 
par  jpurî  mais  déjÀ  la  malade  peut  garder  ses  urjo« 
quatre  à  cinq  heures  avaqt  que  TenYÎe  de  les  repdre 
se  fasse  sentir.  Elle  reste  même  une  grande  partie  de 
la  nuit  sans  uriner;  le  matin,  sa  coucbe  ne  présente 
pas  la  moindre  trace  d'humidité. 

I^  8,  on  cesse  de  sonder,  et  chaque  fois  que  sur- 
viennent les  envies  d'uriner,  )a  malade  \m  satisfait 
facilement.  Les  urines  sortent  par  un  jet  continu 
poinme  autrefois  ;  ou  lui  permet  de  se  lever  et  de  se 
promençr  dans  les  salles  et  le  jardin^  La  cloison  v^ 
sico-vaginale  ainsi  réparée  constitue  une  espèce  de 
plancher  lisse  et  uni  dans  toute  son  étendue;  Ton  ne 
distingue  plus  qu'une  cicatrice  linéaire  à  la  place  de 
)a  fismle.  Cette  cicatrice  est  blanchâtre  dans  certains 
pointa,  et  dans  d'autres  plus  rouge  qw  la  muqueuse 
vaginale  environnante;  elle  n'offire  ni  saillies  ni  dé- 
pression^  ;  sa  consistance  est  ferjoe  et  élastique  :  de 
chaque  côté  et  au-devant  d'elle,  on  aperçoit  encore 
assez  distinctement  la  trace  des  incisions  transver- 
sales et  parallèles  qui  ont  é^é  fûtes  pour  ^cibler  k 
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6onta6l  61  la  réuniott  des  bdrd»  àe  l'ouvertofa  fisiiH 
levsé.  Du  reste,  le  vagin  et  le  eol  de  rutéruê  n'offrent 
rien  de  particulier)  la  rougeur  et  les  tubereqiee  in^ 
dures  ont  disparu  )  en  entre,  la  malade  a  repria  des 
forées,  de  Tembonpoint  et  de  la  galté. 

Le  9  nevenibre»  cette  malade,  compléteanent  gué^ 
rie^  a  été  présentée  à  rAcadémie  de  médec^e. 

le  hêi-fatèd  4e  (a  we^ne^  mymt  àfiruii  me  fHmhfÊHê$ 
4ê  (e  fimêon  pésicQ^vQgmuU.  ^  ÂnOopluiHe  pm  gtbi^ 
mmié  -^  Phémmèmê  Mèxo^adynamiqms.  *—  Mori^  ^ 
Madame  Claire,  âgée  de  35  ans  environ^  habitant 
Aleiandrie,  en  Egypte,  vint  au  mois  de  septembre 
de  Tannée  4847  à  Paris,,  pour  se  laire  traiter  d^nn^ 
fistule  vésico-yaginale.  Aussitôt  arrivée  à  Paris,  elle 
me  consulta.  A  la  vue  de  Ténorne  perte  de  substanœ 
qui  eiistâit  à  la  eleison  vésico^vaîginale,  je  pensai  tout 
d'abord  que  Topéralion  ne  serait  pas  praticable.  Ce« 
pendant,  examinée  plusieurs  fois  et  pins  attentive- 
ment avec  Hé  le  docteur  Roche,  je  résolus  de  la  teii« 
ter.  La  malade  est  dans  l'état  suivant  : 

Madame  Claire  est  d'une  assez  bonne  constitution, 
au  moins  en  apparence  ;  elle  a  de  Teuibonpoint,  mais 
elle  a  tous  les  attributs  de  la  constitution  seropbu* 
teuse  et  elle  offre  tous  les  caractères  de  la  mélancolie 
orientale.  Cette  femme  est  d'une  nature  paresseuse 
et  semble  extrêmement  irritable  et  nerveuse.  Elle 
n'éprouve  jamais  le  besoin  d'uriner;  les  urines  cou- 

37. 
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leni  goalte  à  goutte  et  d'ane  maaière  continue  par 
le  Tigin,  qu'elle  8oit  debout,  assise  ou  couchée.  Il  ne 
passe  pas  une  seule  goutte  de  liquide  urinaire  par 
rurèthre.  L'urine  ooule  en  entier  au  dehors  par  le 
▼agin,  et  se  répand  sur  les  grandes,  les  petites  lèvres 
et  les  parties  supérieures  et  internes  des  cuisses  oà 
elles,  par  son  séjour  prolongé,  déterminé  des  rougeurs 
érythémateuses  accompagnées  de  cuissons  que  la 
malade  ne  parvient  à  faire  disparaître  que  par  des 
grands  bains,  des  bains  de  siège,  de  l'eau  de  Vichy 
prise  aux  repas ,  des  injections,  etc.  En  examinant 
les  parties  à  l'aide  du  spéculwn  univalve,  on  voit  que 
tout  le  bas-fond  de  la  vessie  a  été  détruit  et  qu'il  existe 
là  une  énorme  perte  de  substance  dont  au  premier 
abord  il  est  difficile  et  même  impossible  d'apprécier 
d'une  manière  exacte  l'étendue  transversale.  On  voit 
qu'elle  se  prolonge  sur  les  parois  latérales  .du  vagin 
sans  qu'il  soit  possible  d'en  apercevoir  les  limites.  Ce 
n'est  qu'en  introduisant  le  doigt  dans  le  vagin  que 
Ton  peut  constater  le  point  où  s'arrête  cette  énorme 
ouverture  p^r  laquelle  la  vessie  fait  hernie  sous  la 
forme  d'une  tumeur  qui  a  à-peu-près  le  volume  d'un 
œuf  de  poule  et  qui  se  présente  avec  une  couleur 
rouge-foncée.  A  l'aide  d'une  sonde  de  femme  on  ren- 
fonce facilement  cette  tumeur  dans  l'intérieur  de  la 
vessie,  ce  qui  permet  de  découvrir  les  lèvres  de  la 
fistule*  La  lèvre  postérieure  est  constituée  par  une 
petite  poriUm  de  la  cloison  uésko-vaginale  encore  fixée 
au  col  de  l'utérus-  Ce  dernier  organe  est  rouge,  sans 
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présenter  cependant  d'ulcération;  cette  lèvre  posté*- 
Heure  est  donc  formée  par  une  espèce  de  petite  lan- 
guette d'un  centimètre  environ  d'étendue.  Elle  est 
amincie  et  ofire  sur  les  côtés  de  la  ligne  médiane  les 
ouvertures  des  urets  p  w  lesquelles  on  voit  suinter 
Turine.  La  lèvre  antérieure,  située  à  environ  3  cen- 
timètres de  Torifice  externe  du  méat  urinaire»  parait 
épaissie;  elle  est  roulée  sur  elle-même  :  de  telle  sorte 
que  Ton  ne  peut  que  très  difficilement  en  apercevoir 
le  bord. 

Malgré  cette  perte  de  substance  et  les  complications 
qu'elle  présente,  je  me  décidai  après  l'avoir  examinée 
plusieurs  fois  à  pratiquer  l'autoplastie  par  glissement. 
Cette  opération  fut  pratiquée  le  8  novembre  en  pré- 
sence de  MM.  Roche,  Mélier,  Aubert  Roche,  Forget, 
Vernois,  Laurès,  Rozé. 

V  Le  col  de  l'utérus,  saisi  avec  des  pinces  de  Mu- 
seux,  est  attiré  à  l'ouverture  de  la  vulve.  Ce  premier 
temps  de  l'opération  présente  ceci  de  particulier,  que 
l'utérus  ne  put  être  que  peu  déplacé  à  cause  des  adhé«- 
rences  qu'il  avait  ccmtractées.  Quoi  qu'il  en  soit , 
lorsqu'au  moyen  de  tractions  modérées  on  l'eut 
abaissé  autant  que  les  dispositions  anatomiques  le 
permettent,  on  procède  au  second  temps. 

¥  Au  moyen  d'une  incision  transversale,  le  vagin 
est  détaché  de  son  insertion  au  col;  aussitôt  les  deux 
lèvres  de  cette  incision  s'écartèrent  et  Ton  vit  immé- 
diatement la  lèvre  postérieure  de  la  fistule  venir 
spontanément,  en  réparant  la  perte  de  substance,  à  la 
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renoonlre  de  la  lèvre  •nlérieure.  Cette  incieioa  pro- 
longée atfisi  sur  lee  parties  latérales  du  col  de  l'ulé- 
rus,  au  lieu  d'être  siroplemeot  transvarsale ,  devint 
denii*circulaire. 

S"*  Cela  fait»  je  procède  au  ravivement  ;  il  e^  oom- 
menoé  par  la  lèvre  postérieure  de  la  fistule  :  ce  ravi- 
vement,  pratiqué  dans  une  certaine  étendue,  porta 
sur  toute  la  portion  de  la  cloison  vésico^vaginale  dé- 
tachée du  col  de  r utérus;  de  telle  sorte  que  l'on 
n'aperçut  plus  aucune  ligne  de  démarcation  indiquant 
le  point  où  s'arrêtait  primitivement  la  cloison  véslco- 
vaginale.  Tout  à  l'heure,  cette  portion  restante  qui 
formait  la  lèvre  postérieure  de  la  fistule  n'avait  pas 
plus  d'un  centimètre  d'étendue  antéro'^poslériedre, 
tandis  que  maintenant  elle  a  plusieul^s  centimètres. 
Le  ravivement  de  cette  lèvre  posiéirieure  sur  les  par- 
ties latérales  présente  de  très  grandes  difficultés.  On 
fut  obligé  d'enlever  les  pinces  de  Museux ,  laissant 
l'utérus  remonter  à  sa  place  ordinaire ,  et  ce  n'est 
qu'en  éoartant  très  fortement  les  parois  latérales  do 
vagin  que  l'on  put  avec  le  bistouri  et  des  pinces  i 
ilents^  attaquer  les  angles  de  la  fistule.  Ce  n'eal  pas 
tout^  la  disposition  anatomique  de  la  lèvre  antérieure 
que  nous  avons  mentionnée  plus  haut  apporta  une 
difficulté  de  plus  au  ravivement,  qui  ne  put  être  et 
qui  ne  fut,  en  effet,  ravivé  qu'après  beaucoup  de  fii- 
liguoet  beaucoup  de  peine.  On  y  parvint  cependant, 
et  la  fistule  se  trouva  ravivée  cîrcooférentiellemeot. 

à"*  8iM  points  de  sature  entrecoupée  sont  suoeessî- 
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vement  appliqués.  Chaque  fil  est  formé  par  là  réu^ 
Dion  de  trois  fils  réunis  et  cirés.  Les  quatre  premiers 
cordonnets  traversèrent  chaqtie  lèvre  séparément  en 
commençant  par  la  postérieure.  Lorsque  les  points  de 
suture  furetat  faits,  un  intervalle  laissé  entre  deux 
d'entre  eut  permettait  Tintroduction  fecile  d*une 
sonde  dans  la  vessie.  Deiix  nouveaux  points  de  suture 
firent  appliqués  pour  boucher  ces  ouverture^.  Cette 
fois,  comme  les  deux  lèvres  de  la  fistule  étaient  rap- 
prochées Tune  de  l'autre,  il  fiit  facile  de  traverser  du 
même  coup  les  deux  lèvres.  J'eus  soin  de  comprendre 
dans  l'anse  de  fil  une  assez  grande  quantité  de  tissus; 
je  fl^  attention  aussi  d'appliquer  ces  points  de  suture 
sur  les  côtés  des  uretères  dont  on  apercevait  les  ori* 
fices  sur  la  lèvre  postérieure  de  la  fistule,  de  telle 
sorte  que  t>ar  l'effet  de  la  suture  seule,  orifice  de  l'u- 
retère, je  porte  en  haut  vers  la  Messie,  ce  dont  il  fut 
liicile  de  s'assurer;  les  fils  serrés,  on  ne  vit  plus,  en 
e£fet,  d'urine  tomber  dans  le  vagin. 

5^  Afin  de  rel&chër  complètement  tous  les  tissus 
compris  dans  la  suture,  je  pratiquai  sur  les  parties 
latérales  du  vagin,  à  i  centimètre  environ  des  angleà 
de  la  fistule,  deux  incisions  dans  le  sens  antéro-pos- 
têrieUr.  M'étant  assuré  que  la  cloison  vésico-vagînale 
était  parfaitement  réparée  et  qu'il  n'existait  aucuUe 
tension  des  lèvres  mises  en  contact,  je  fis  plusieurs 
ibjections  d'eau  froide ,  et  plaçai  dans  le  vagin  un 
tampon  d'agaric. 

La  malade  est  reportée  dans  son  lit,  où  elle  est 
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couchée  sur  le  dos,  les  jambes  fléchies  au  moyen  d'un 
coussin  placé  sous  les  jarrets. 

Une  sonde  placée  à  demeure  dans  la  vessie  donne 
issue  immédiatement  à  de  Turine  sanguinolente.  11  y 
a  alors  certitude  que  la  réunion  est  parfaite  entre  les 
deux  lèvres,  puisque  le  liquide  peut  s'accumuler  dans 
la  vessie  sans  s'écouler  par  une  autre  voie. 

Presque  aussitôt  que  la  malade  est  dans  le  lit^  elle 
est  prise  d'un  tremblement  nerveux  et  se  met  à  pleu- 
rer. Ce  mouvement  nerveux  ne  tarde  pas  à  se  dissiper 
et,  pendant  tout  le  reste  de  la  journée,  la  sonde  con- 
tinue à  donner  issue  à  la  totalité  de  Furine  qui,  le 
soir,  devient  transparente.  Toute  la  nuit,  la  sonde 
fonctionna  très  bien^  malgré  l'indocilité  de  la  malade 
qui  dit  qu'elle  ne  pourra  jamais  conserver  cette  posi- 
tion. Pour  se  soulager,  elle  rapproche  les.  cuisses 
l'une  de  l'autre,  et  comme  elle  a  beaucoup  d'embon- 
point, il  en  résulte  que  la  sonde  se  trouve  comme 
engloutie  entre  ses  cuisses  qui  en  bouchent  l'orifice 
externe.  Heureusement  elle  est  surveillée  avec  soin. 
(Tilleul  édulcoré;  potion  avec  40  gouttes  de  lauda- 
num). 

Le  9,  la  sonde  continue  de  donner  issue  à  toute 
l'urine.  Cette  femme  est  abattue,  indocile,  se  tourne 
sur  le  côté  et  ne  veut  pas  rester  un  instant  tranquille. 
A  trois  heures,  je  retire  le  tampon  d'agaric.  Le  soir, 
à  dix  heures  et  demie,  l'urine  continue  de  couler  par 
la  sonde;  elle  est  à  peine  teinte  de  sang  :  mais  la 
malade  est  très  agitée.  A  onze  heures,  à  la  suite  de 
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grands  efforts,  il  survieni  un  écoulement  de  sang 
qui,  quoique  peu  abondant,  continue  pendant  toute 
la  nuit;  l'urine  est  elle-même  fortement  colorée. 

Le  iO,  au  matin,  il  existe  entre  les  cuisses  un 
énorme  caillot  de  sang  ;  la  sonde  est  complètement 
bouchée;  une  autre  sonde  est  mise  à  demeure,  qui 
parait  elle-même  bouchée;  on  la  retire,  et  il  est  facile 
de  constater  alors  que  les  yeux  sont  fermés  par  des 
caillots  de  sang;  on  parvient  à  la  déboucher;  elle 
donne  issue  à  de  Turine  sanguinolente.  L'écoule- 
ment du  sang  n'est  pas  très  abondant,  mais  la  ma- 
lade est  abattue,  continue  à  se  tourmenta,  à  s'agi- 
ter et  à  se  remuer.  Cependant  Técoulement  de  sang 
continue;  les  urines  qui  sortent  par  la  sonde  sont  très 
fortement  colorées,  au  point  qu'on  croirait  que  c'est 
du  sang  pur.  Des  compresses  trempées  dans  de  l'eau 
vinaigrée  sont  appliquées  sur  le  bas-ventre  et  sur  la 
partie  supérieure  des  cuisses,  et,  en  outre,  des  injec* 
tiens  froides  sont  faites  dans  le  vagin  et  même  dans 
la  vessie.  Depuis  hier  au  soir,  la  malade  se  plaint  de 
spasmes  vésicaux  qu'elle  ne  peut,  dit-elle,  supporter. 
Elle  pousse  de  toutes  ses  forces,  et  loin  d'essayer  de 
dominer  le  spasme,  elle  se  cramponne  à  son  lit  dont 
elle  se  sert  comme  d'un  point  d'appui;  plus  elle  foit 
d'effort  et  plus  l'écoulement  du  sang  est  abondant. 
La  sonde  est  bouchée  et  on  la  relire  pour  en  mettre 
une  autre  ;  cette  nouvelle  algalie  est  bouchée  de  nou- 
veau par  les  caillots  qui  sont  contenus  dans  la  vessie. 

A  trois  heures^  les  spasmes  vésicaux  continuent 
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ttec  la  même  force,  et  la  malade  qui  ae  sent  feible  est 
aussi  peu  raisonnable.  Je  t'examine  et  je  constat» 
qu'il  n'y  a  aucune  déchirure  et  que  les  points  de  su- 
ture sont  restés  en  place,  et  que  le  sang  vient  de  la 
tessie.  Après  plusieurs  injectims  d'eau  froide,  j'ap- 
plique dans  le  vagin  un  tampon  d'agaric  assez  volu- 
mineux ,  je  fois  appliquer  une  grosse  sonde  enduite 
d'extrait  de  Belladone,  et  je  mets  sur  le  bas-ventre 
une  vessie  remplie  de  glace.  Les  spasmes  vésicaax 
continuent  pendant  tout  le  reste  de  la  journée.  La 
sonde  se  bouche  aussitôt  qu'elle  est  appliquée,  et  le 
sang  continue  à  couler  jusqu'au  soir,  où  j'examine 
de  nouveau  la  malade  dont  les  traits  sont  altérés;  la 
physionomie  est  pAle,  anémique  ;  le  pouls  est  faible 
et  tellement  fréquent  qu'on  ne  peut  le  compter.  Ce 
nouvel  examen,  fait  en  présence  de  M.  Aubert  Roche, 
permet  de  constater  une  seconde  fbis  l'intégrité  de  la 
suture.  Après  plusieurs  injections  d'eau  froide,  je 
remets  un  tatnpon.  L'écoulement  de  sadg  parait  s'ar- 
rêter. 

La  nuit  fut  un  peu  plus  calme  ;  les  spasrties  vési- 
caux  sont  lAoins  forts  ;  l'écoulement  du  sang  est  com- 
plètement arrêté. 

Le  4 1,  la  malade  est  toujours  excessivement  feible, 
et  reste  dans  te  même  état  pendant  toute  la  journée. 
La  nuit  fut  marquée  par  un  peu  de  délire,  des  nau- 
sées et  des  envies  de  vomir. 

Le  i2 ,  l'écoulement  du  sang  n'a  pas  reparu  ;  la 
malade  prend  de  temps  en  temps  quelques  ctittlerées 


Digitized  by 


Google 


DES  nSTUtiBS  ?É8IG0*VAGINALES.  5S7 

de  bouillon  ;  le  pools  est  un  peu  i^leté.  La  sonde  eél 
'  plusieurs  fois  changée  et  constamment  etlvse  bouche 
immédiatement.  La  malade  est  pius  calme. 

Le  13,  la  sonde  donne  issue  à  une  certaine  quantité 
de  liquide  teint  de  sang.  Gomme  j'ai  soin  de  mettre 
de  très  grosses  sondes^  le  liquide  entraîne  des  caillots 
qui  passent  facilement  par  la  sonde.  Le  pouls  est  re- 
levé, assez  plein,  conserve  de  la  fréquence,  et  notre 
malade  reste  plongée  dans  une  espèce  de  somnolence 
dont  elle  ne  sort  que  pour  se  remuer,  s'agiter,  croiser 
les  jambes,  etc.  A  différentes  reprises,  elle  retire  la 
sonde  qu'on  réintroduit  immédiatement.  Le  yentre 
n'est  ni  ballonné  ni  douloureux. 

Le  14,  même  état.  La  sonde  donne  issue  à  un 
liquide  qui  contient  une  petite  quantité  de  pus. 
Plusieurs  injections  sont  faites  dans  le  vagin.  La 
malade  continue  de  prendre  quelques  petits  bouil- 
lons. 

Le  16,  j'examine  la  malade,  et,  après  avoir  re- 
tiré le  tampon  et  fait  plusieurs  injections  dans  le 
vagin,  je  coupe  les  fils  et  je  constate  en  présence  de 
MM.  Roche  et  Aubert  Roche,  que  la  réunion  des  deux 
lètres  de  la  fistule  est  parfaite  sut  les  parties  latérale^. 
Au  milieu  seulement  11  pourrait  peut-être  y  avoir  une 
ouverture.  Cependant,  malgré  la  plus  grande  atten- 
tion ,  on  ne  voit  en  aucun  point  suinter  d'urine.  La 
malade  est  remise  au  Ht  et  la  sonde  est  introduite. 

Mad continue  à  être  dans  un  état  de  prostration 

dont  on  ne  peut  la  faire  sortir;  sa  langue  est  couverte 
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d'aphtes  qui  se  sont  étendus  à  toutes  les  parois  de  la 
bouche.  (Gargarisme  alumine). 

Le  16,  la  sonde  Bsarche  parfaitement  bien  ;  Turine 
qui  passe  par  la  sonde  est  toujours  mélangée  d*un 
peu  de  pus;  il  n'existe  aucune  douleur  dans  le  bas- 
ventre,  même  à  une  pression  assez  forte.  (  Fumiga- 
tion ). 

Le  17,  Tétat  de  la  malade  est  àpeu-près  lenième; 
elle  est  prostrée  et  refuse  toute  espèce  de  nourriture. 
La  sonde  continue  à  bien  fonctionner,  et  la  vessie 
maintenant  conserve  une  assez  grande  quantité  d*u- 
rine  qui  s'écoule  par  la  sonde  quand  on  l'enfonce 
légèrement. 

Madame  Glaire  a  continué  à  éprouver  la  même 
prostration,  la  même  agitation  nerveuse.  Le  voile  du 
palais,  la  gorge,  les  amygdales  se  sont  couvertes  de 
fausses  membranes  très  épaisses  ;  elle  s'est  affaiblie 
de  plus  en  plus,  et  elle  a  succombé  enfin  à  une  in- 
flammation diphtéritique,  à  un  trouble  nerveux  et  à 
un  ensemble  typhoïde. 

Jusqu'au  moment  de  la  mort  de  la  malade,  les 
urines  étaient  conservées  dans  la  vessie  et  pouvaient 
en  être  retirées  par  le  cathétérisme. 

Quoique  nous  ayons  eu  le  malheur  de  ne  pas  pou- 
voir faire  l'autopsie  du  cadavre,  je  suis  demeuré  con- 
vaincu  que  la  guérison  de  cette  grave  infirmité  avait 
été  complète. 
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401*  Ob$ervaiwn.  —  FUiule  vésico^vagmale  repouaU 
êwrle  cUde  Putérus  dont  la  lèvre  aniérieure  a  été  en  par- 
tie détrmie.  —  Auioplastie  par  gliêeemeni.  —  Suiure  en-- 
awonpée.  —  Réumm  par  première  intention.  ~  Guirimm. 
—  La  Dommée  Dooioe  (Nathalie),  âgée  de  35  ans ^ 
TÎnl  à  Paris  dans  le  mois  de  septembre  de  Tannée 
1847,  pour  réclamer  mes  soins  pour  une  ûstule  lè- 
sico«vaginale  dont  elle  est  affectée  depuis  sa  dernière 
oouehe. 

Cette  femme,  d'une  bonne  constitution,  ne  se  rap- 
pelle pas  avoir  jamais  été  malade  dans  son  enfance.  A 
1 3  ans  et  demi,  elle  fut  r^lée  pour  la  première  fois  sans 
qu'elle  ressentit  la  plus  légère  indisposition,  et  depuis 
ee  moment,  la  menstruation  fut  toujours  parfaitement 
régulière.  A  25  ans,  elle  se  maria^  et  au  bout  de  cinq 
mois  de  marisîge,  elle  devint  enceinte.  Cette  première 
grossesse  ne  présenta  rien  de  particulier  et  au  bout 
de  neuf  mois  elle  accoucha  d*un  eniant  mort.  Le  tra* 
vail  avait  duré  environ  douze  heures  et  l'accouche- 
ment eut  lieu  par  les  seuls  efforts  de  la  nature.  L'en- 
fant d'ailleurs  était  mort  depuis  peu  de  temps,  car  la 
malade  l'avait  encore  senti  remuer  la  veille  ei  même 
quelques  heures  avant  d'accoucher.  Tout  fait  présu^ 
mer  qu'il  a  succombé  quelques  instants  seulement 
avant  de  franchir  la  vulve.  Au  moment  de  l'accouche- 
ment,  la  malade  ne  perdit  qu'une  très  petite  quantité 
de  sang,  les  lochies  coulèrent  à  peine  et  le  lendemain 
elles  s'arrêtèrent  même  complètement.  Il  en  résulta 
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un  état  de  malaise  général  et  des  douleurs  dans  le 
¥êatff#«  Ces  douleurs  ne  néoessitèrMi  eependant  pas 
^application  de  sangsues.  Le  nédeoin  se  oantenU  ée 
prescrira  une  paUoA  dont  la  malade  ne  peni  noua 
dira  la  eainposiUon.  Quaîqu'il  aq  soit,  i^rès  m  avait 
pris  quelques  cuillerées,  les  lochies  reeaHusMMèrent 
à  couler  avec  assez  d'abondance,  ce  qui  apporta  pres« 
que  îmasèdiateDient  dans  Téut  de  la  malade  un  soa* 
lagement  marqué*  Ifadgré  cela ,  elle  ne  fut  rétaUie 
complètement  qu'au  bout  d'un  mois.  Quinze  jonra 
environ  après  son  réiablissement,  les  r^les  repa- 
rurent et  continuèrent  de  couler  avec  la  même  r^u-» 
larité  qu'auparavant.  Viqgt  mois  après  être  aosouchée 
de  son  premier  enfeni,  elle  devint  enc^nte  poar  la 
deuxième  fois.  EUe  était  arrivée  au  quatrième  mois 
de  cette  seconde  grossesse  lorsqu'etle  fut  atleinle 
d'une  dyssenterie  intense  qui  au  bout  de  huit  jours 
&i  faire  à  la  malade  une  fausse  oouche  sans  qu'il  en 
résultât  aucun  accident  digne  d'être  noté.  Elle  fut  ce- 
pendant longtemps  sans  se  remettre.  Elle  était  à  peine 
eonvalesoente  lorsqu'elle  Ait  aff^^lée  d'une  angine 
viol^ite  compliqués  de  symplêmes  ^striques  telle* 
meut  graves  que  l'on  dût,  à  plusieurs  reprises,  ap* 
pliqner  des  saagsnes  à  la  gorge  et  dans  la  région  éf^ 
gastrique.  Ce  ne  fut  qu'au  bout  de  six  mois  qu'elle 
fut  à*peu*près  complètement  rétablie;  trois  mois 
après,  les  règles  revinrent,  et  avec  ellea,  la  santé  et 
l'embimpoint.  Deux  9ns  après  cette  fausse  couche,  la 
fismme  fiouine  devint  enceinte.  Cette  troisième  gros* 
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miM  ne  présenta  rien  qui  fqt  digne  d'èlre  nMé  pen^ 
daal  les  trais  premiers  mois;  mais  «u  bout  de  eç 
temps^  eyani  dit  un  long  trajet  dans  un^ToituM  non 
suspendue,  elle  éprouva  tout  d'un  coup  dans  le  ventre 
Mmme  la  sensation  d'un  oorpt  qui  tombe.  Descendue 
de  vo^tare,  les  douleurs  abdominales  devinrent  plus 
vives  au  point  qu'elle  fut  obligée  de  se  mettre  au  Ut. 
Là  9  elle  éprouve  des  douleurs  très  intenses  qu'elle 
compare  à  celles  qu'on  ressent  ordinairement  pour 
accoucher.  Qes  douleurs  ne  tardèrent  pas  à  se  calmer 
et  dès  le  lendemain  matin,  il  n'y  paraissait  plus*  Ce 
petit  accident  n'eut  pas  de  suiiet^  fâcheuses  çt  la  ma* 
lade  parvint  au  terme  de  sa  grossesse.  Dans  les  derr 
niera  temps^  ç'estrA-dire  dans  le  neuvième  mois,  elle 
était  gtoée  par  lenfani  qui  pesait  considéfablement 
sur  le  bassin.  L'accouchement  eut  lieu  i  terme.  La 
femme  Douine  fut  aecouchée  debout.  Les  pieds  de 
Twfant  se  présentèrent  les  premiers,  et  lorsque  tout 
le  oorpe  fut  sorti,  la  tête  resta  engagée  au  passage 
pendant  asseï  longtemps.  La  sage^femme,  au  moyen 
d'une  traction  asseï  forte  exercée  sur  le  corps,  la  dé- 
gagea et  retira  un  enfant  mort.  Il  venait  de  suecom- 
her,  oar  il  avait  remué  les  jambes  quelques  instants 
auparavant,  alors  qu'à  moitié  sorties,  elles  étaient 
pendantes  entre  les  cuisses  de  la  mère.  Les  suites  de 
eette  couche  ne  présentèrent  rien  d'anormal;  cepen- 
dant, la  malade  ne  fut  complètement  rétablie  qu'au 
bout  d'un  mois.  Quinze  jours  après,  c'est<à-dîre  six 
semaines  après  être  accouchée,  les  règles  revinrwt 
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et  coulèrent  avec  la  même  régularité  qu'auparavant 
ju0qu'au  moment  où  elle  devint  enceinte  pour  la 
quatrième  fbis.  Ce  fut  deux  ans  après  être  accouchée. 
Cette  nouvelle  grossesse  ne  présenta  rien  de  particu- 
lier non  plus  que  raccouehemeni  qui  eut  lieu  à  terme. 
L'enfant  fui  retiré  vivant  et  existe  encore  aujourd'hui. 
Cette  fois,  le  rétablissement  fut  prompt.  Les  r^les  ne 
tardèrent  pas  à  reparaître  et  revinrent  avec  la  même 
ré  ularité  qu'auparavant. 

Enfin,  au  mois  de  mai  de  Tannée  1846,  la  femme 
Douine  devint  de  nouveau  enceinte.  Pendant  les  sept 
premiers  mois,  cette  grossesse  ne  présenta  rien  de 
particulier;  au  bout  de  ce  temps  et  sans  cause  appré- 
ciable, la  malade  éprouve  de  la  difficulté  pour  urin^ . 
Elle  en  ressentait  le  besoin  sans  pouvoir  le  satisfaire. 
En  même  temps,  il  survint  dans  le  bas-ventre  une 
grosseur  qui,  d'abord  petite,  finit  par  acquérir  un 
volume  assez  considérable,  les  jambes  s'œdématè- 
rent,  l'appétit  disparut.  Malgré  cela,  Douine  continua 
de  se  livrer  à  ses  occupations  ordinaires  jusqu'au 
moment  où  elle  fut  prise  des  premières  douleurs  de 
l'accouchement.  Elle  était  alors  à  la  fin  du  neuvième 
mois  de  sa  grossesse.  Le  travail  commença  à  onze 
heures  du  soir  par  des  douleurs  très  peu  vives.  La 
malade  dit  même  qu'elle  s'en  aperçut  plutôt  par  le 
liquide  qui  sortait  de  la  vulve  que  par  les  douleurs 
qu'elle  éprouvait.  Cependant,  elle  envoya  immédia* 
tement  chercher  son  médecin  qui  après  avoir  con- 
staté la  position  peu  avancée  de  Taccoucbement  s'en 
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alla.  Il  revint  le  lendemain  matin  à  cinq  heures.  Les 
douleurs  étaient  alors  plus  intenses  et  revenaient  à 
de  plus  courts  intervalles.  Malgré  cela,  il  crut  devoir 
attendre  jusqu'à  cinq  heures  du  soir.  Les  douleurs 
étaient  à  ce  moment  très  fortes.  Craignant  que,  vu 
la  Tatigue  de  la  malade,  les  contractions  ne  vinssent 
à  cesser,  il  se  décida  à  appliquer  le  forceps.  Il  fit  des 
tentatives  jusqu'à  trois  heures  du  matin.  Ce  fut  en 
vain.  Il  envoya  alor^  chercher  un  second  médecin  qui 
fut  également  d'avis  d'appliquer  le  forceps.  De  nou- 
velles tentatives  fuirent  faites,  toutefois  après  avoir 
pratiqué  à  la  malade  une  saignée  au  bras  et  lui  avoir 
fait  prendre  un  bain.  Ces  nouvelles  tentatives  n'eu* 
rent  pas  plus  de  succès  que  les  premières;  elles  étaient 
cependant  aidées  par  les  contractions  utérines  qui, 
pendant  tout  ce  temps ,  avaient  conservé  toute  leur 
force  et  leur  fréquence.  A  trois  heures,  c'est-à- 
dire  quarante  heures  après  l'apparition  des  pre- 
mières douleurs,  on  envoya  chercher  un  troisième 
médecin.  Celui-ci  fut  d'avis  que  l'on  devait  attendre. 
Au  bout  d'une  demi-heure,  l'accouchement  eut  lieu 
par  les  seuls  efforts  de  la  nature.  L'enfant  qui  était 
volumineux  et  qui  pesait  environ  douze  livres,  était 
mort  depuis  le  matin  seulement,  car  la  malade  l'avait 
encore  senti  remuer  pendant  la  nuit.  Les  suites  de  cette 
couche  ne  présentèrent  rien  de  particulier  pendant 
les  trois  premiers  jours  ;  l'œdème  des  membres  infé- 
rieurs disparut  complètement  ;  la  malade  ressentit  à 
plusieurs  reprises  le  besoin  d'uriner  et  put  le  satisfaire 
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comme  à  T^tat  normal  ;  mais  au  bout  de  trois  jours^ 
elle  se  sentit  tout-à-coup  mouillée  sous  elle  et  s'aper- 
çut que  ses  urines  coulaient  4' une  manière  continue 
et  involontaire.  Elle  resta  ainsi  pendant  cinq  semaines 
après  lesquelles  elle  se  laissa  examiner  par  son  né- 
decin  oui  ne  reconnaissant  pas  ou  ne  voulant  pas 
reconnaître  Texistence  de  la  fistule,  diagnostiqua  une 
paralysie  de  la  vessie  et  prescrivit  pour  tout  traite- 
ment des  frictions  sur  la  régipn  hypogastrique  avec 
une  décoction  aromatique.  Comme  on  le  pense  bien, 
ces  frictions  n'apportèrent  aucune  amélioration  dans 
Tétat  de  la  malade  qui  continua  à  perdre  involontai- 
rement ses  urines.  Elle  alla  consulter  alors  un  médecin 
de  Troyes  qui  reconnut  parfaitement  l'existence  de 
la  fistule  vésico-vaginale  et  proposa  la  cautérisation. 
Mad.  Douine  ne  voulut  pas  s'y  soumettre,  et,  suivant 
le  conseil  que  lui  donna  un  nouveau  médecin ,  elle 
arriva  à  Paris,  le  li  septembre  i8i7.  Pendant  le  der- 
niei  mois  qu'elle  resta  dans  son  pays,  elle  éprouvait 
des  spasmes  vésicaux  très  intenses  qui,  cependant, 
finirent  par  se  calmer  un  peu  sous  l'influence  des 
bains  et  des  injections  émollientes  qu'elle  prenait 
avec  beaucoup  de  soin  et  d'exactitude.  Lorsqu'elle 
arriva  à  Paris,  elle  en  éprouvait  cependant  encore. 
Elle  est  d'ailleurs  dans  l'état  suivant  : 

liCs  urines  coulent  d'une  manière  continue  et  in* 
volontaire,  et  cela ,  malgré  la  position  prise  par  la 
malade,  qu'elle  soit  debout,  couchée  ou  assise; 
quelquefois  cependant  lorsqu'elle  est  étendue  dans 
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le  Htt  ^1^  P^^^  garder,  pendant  ua  certain  tempa^ 
aes  urines  qui  s'écquleni  et  inondent  sa  couche  au 
m<âpdre  mouvement  qu'elle  foiu  Le  liquide  urinaîre 
«QTt  en  totalité  par  la  vulve  e^  baigne  constamment 
les  grandes  et  les  petites  lèvres  ainsi  que  les  parties 
supérieures  et  internes  des  cuisses  où  il  détermine 
de  vives  cuissons  que  Ton  comt)at  au  moyeu  de  baina 
e(  de  lotions  émoliientes*  3ien  que  la  vQssie  ne  con* 
tienne  pas  d'urine«  la  malade  eependant  éprouve  de 
tempa  en  temps  le  besein  d'uriner.  Ce  bescÂn,  qu'elle 
ne  peut  satisfaire,  est  le  résultat  des  spasmes  vési- 
caui;  dont  nous  avons  parlé  plus  haut. 

Par  )e  toucher,  on  constate  qu'il  existe  au  fond  du 
vagin  )  au  niveau  même  du  col  utérin  »  deux  ouver«> 
tures  très  rapprochées  et  placées ,  pour  ainsi  dire, 
Tune  au  dessus  de  l'autre.  La  supérieure  permet 
l'introduction  de  l'extrémité  du  doigt  indicateur  qui 
s'enfonce  de  bas  en  haut  et  pénètre  dans  l'intérieur 
de  la  vessie.  C'est  la  fistule  vésico^vaginale  dont  on 
sent  la  lèvre  antérieure  épaissie  et  indurée»  tandis  que 
la  lèvre  postérieure  est  formée  par  ce  qui  reste  fixé 
du  vagin  au  col  de  l'utérus.  Enfin,  l'orifice  e^^terne  ou 
vaginal  du  col  de  l'utérus  et  les  restes  de  la  lèvre 
antérieure  de  ce  dernier  organe  forment  la  seconde 
ouverture.  Entre  ces  deux  ouvertures,  on  ne  sent  pas 
la  saillie  formée  par  la  lèvre  antérieure  du  col  utérii^ 
Celle-ci  a  été,  en  effet,  en  partie  détruite,,  et  la  fistule 
repose  sur  les  tissus  conservés  de  cette  partie  du  col. 
Toutes  ces  particularités  s'apprécient  d'ailleurs^  plus 
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fecilement  quand  on  les  examine  à  l'aide  du  spéculum. 
H  est,  en  effet,  fhcile  de  voir  au  niveau  même  du  col 
utérin  Touverture  qui  fait  communiquer  la  vessie  avec 
le  vagin  ;  elle  est  située  un  peu  à  gauche  de  la  ligne 
médiane.  Sa  lèvre  antérieure  est  arrondie,  tandis  que 
la  lèvre  postérieure  qui,  en  réalité,  n'exisle  pas,  est 
formée  par  la  portion  restante  de  la  lèvre  antérieure 
du  col  utérin.  Au  premier  abord,  on  n'apprécie  pas 
d'une  manière  exacte  rétendue  delà  fistule,  parce  que 
la  lèvre  antérieure,  située  plus  bas  que  la  postérieure, 
cache  une  partie  de  son  étendue  antéro-postérieure  ; 
mais,  si  à  l'aide  d'une  sonde  de  femme,  on  relève  la 
lèvre  antérieure  de  la  fistule,  on  voit  alors  qu'il  existe 
là  une  assez  grande  perte  de  substance.  Cette  ouver- 
ture est  remplie  de  matière  lithique  peu  adhérente. 
Immédiatement  au-dessous  et  un  peu  en  arrière,  on 
voit  l'orifice  externe  du  col  de  Tutérus.  Cet  orifice  ne 
donne  issue  à  aucune  gouUe  d'urine  que  l'on  voit  aa 
contraire  suinter  goutte  à  goutte  du  trou  qui  existe 
à  la  paroi  vésico  vaginale.  Dans  le  but  de  s'assurer  de 
rétendue  réelle  de  la  fistule  autant  que  pour  consta- 
ter qu'il  n'existe  pas  quelque  ouverture  de  com- 
munication  entre  la  vessie  et  le  col  de  l'utérus,  je 
fis  dans  l'intérieur  du  réservoir  urinaire,  une  injec- 
tion d'eau  tiède.  Immédiatement,  la  totalité  du  liquide 
injecté  sortit  par  la  fistule  avec  un  jet  très  gros.  Je 
n'en  vis  pas  suinter  une  seule  goutte'  de  l'orifice  ex- 
terne du  col  utérin.  De  plus,  si  l'on  introduit  une 
sonde  de  femme  dans  l'intérieur  de  la  vessie  par  la 
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fistule,  on  voit  de  suite  l'urine  sortir  goutte  à  goutta 
par  l'orifice  externe  de  la  sonde  qui,  introduite  dans 
l'intérieur  de  l'utérus,  ne  donne  issue  à  aucune  trace 
de  liquide  nrinaire. 

Les  parties  génitales  externes  sont  rouges,  érythé- 
mateuses,  ainsi  que  les  parties  supérieures  et  internes 
des  cuisses.  Toutes  ces  parties  sont  imprégnées  d'u* 
rine  et  répandent  une  odeur  urineusequi  gène  consi* 
dérableraent  la  malade.  Aussi,  bien  que  son  état  gé- 
néral soit  assez  satisfaisant,  elle  maigrit  cependant  et 
mange  peu  ;  les  traits  de  sa  physionomie  expriment 
l'inquiétude  et  l'anxiété.  Elle  a  le  plus  grand  désir 
d'être  opérée.  Je  dus  cependant  remettre  l'opération 
à  quelques  jours,  parce  qu'elle  attendait  ses  r^les 
qui  sont,  en  eifet,  venues  le  4*'  octobre.  Depuis 
qu'elle  est  relevée  de  ses  couches,  la  femme  Douine 
a  vu ,  la  menstruation  se  rétablir  avec  lamème  ré- 
gularité qu'auparavant.  Enfin,  au  pourtour  de  l'anus, 
il  existe  des  tumeurs  hémorrhoîdales  qui  occasion- 
nent quelquefois  de  vives  douleurs,  quand  la  malade 
va  à  la  garde-robe. 

Depuis  qu'elle  est  arrivée  à  Paris,  elle  fait  usage 
de  bains  et  d'injections  émollientes.  L'état  général 
s'est  amélioré.  Enfin,  le  9  octobre,  jugeant  le  mo- 
ment favorable ,  je  pratiquai  l'opération  en  présence 
de  MM.  Gérardin,  Forget,  Vemois,  Deschamps  ^ 
Rozé,  mon  interne,  etc.,  de  la  manière  suivante  : 

i^  A  l'aide  de  pinces  de  Museux  appliquées  sur  sa 
lèvre  postérieure,  le  col  de  l'utérus  est  attiré  à  l'ori- 
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ûcè  de  là  vulve.  Ce  premier  temps  de  Topéralioii  ne 
présenta  rien  de  particulier,  $i  ce  n'est  que  la  pince 
à  griffe  ne  put  être  appliquée  que  sur  la  lèvre  posté- 
rieure. Lorsque  le  col  fut  ainsi  descendu ,  il  devint 
facile  d'apprécier  les  rapports  de  la  fistule  avec  les 
parties  voisines  ;  on  put  constater  alors  la  perte  de 
substance  qui  existait  sur  la  lèvre  antérieure  du  col, 
rétendue  de  la  Dstule  qui  pouvait  avoir  2  centimètres 
et  demi  de  diamètre  transversal.  Cette  ouverture  n'est 
séparée  de  roriflce  du  col  utérin  que  par  une  espèce 
de  petite  languette  qui  est  tout  ce  qui  reste  de  la  lèvre 
antérieure  de  cet  organe.  Avant  d'aller  plu^  loin, 
j'introduis  de  nouveau  une  sonde  de  femme  par  ces 
deux  ouvertures;  par  l'une  pénétrant  ainsi  dans  l'in- 
térieur de  la  vessie  et  par  l'autre  dans  la  cavité 
utérine.  I^  sonde,  introduite  par  l'orifice  de  la  fis- 
tule^ donna  issue  à  l'urine  qui  coula  goutte  à  goutte, 
tandis  que,  dans  l'intérieur  de  la  cavité  utérine, 
elle  ne  ddtina  issue  à  aucun  liquide.   Ce  premief 
temps  dé  l'opération  permit,  en  outre,  d'apprécier 
la  quantité  de  matière  lithique  qui  couvre  les  lèvres 
de  la  Solution  de  continuité  et  de  l'enlevei*  d'au- 
tant plus  facilement  qu'elle  n'est  que  très  peu  adhé- 
rente. 

2*  Avant  de  procéder  au  ra vivement  des  lèvres  de 
la  fistule,  je  fis  sur  la  lèvre  antérieure  du  col,  au  ni- 
veau même  de  l'insertion  du  vagin  dont  il  est  de- 
meuré Une  languette  qui  permet  de  le  détacher  des 
lames  de  la  partie  antérieure  du  col  de  l'utérus,  une 
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incision  transversale  demi -circulaire  qui  dÎTise  la 
portion  restante  du  col  utérin  en  deux  parties.  La 
partie  postérieure  constituant  ce  qui  restait  de  la 
lèvre  antérieure  du  col  de  TuCérus,  la  partie  anté- 
rieure formait  une  espèce  de  languette  ou  lambeau 
destiné  à  constituer  la  lèvre  postérieure  de  la  listule. 
Ce  lambeau  peut  avoir  environ  un  demi-centimètre 
d^étendue  antéro-postérieure,  et  est  taillé  de  maiiière 
à  augmenter  d'épaisseur  à  mesure  qu'on  s'éloigne 
vers  là  partie  postérieure,  et  à  présenter  assez  de 
tissus  pour  que  les  fils  ne  puissent  en  opérer  la  sec- 
tion trop  promptement. 

3*  Gela  fait ,  les  lèvres  de  la  fistule  sont  avivées 
tantôt  avec  le  bistouri  droit,  le  bistouri  boutonné 
et  tantôt  avec  les  ciseaux.  Ce  temps  de  l'opération  fut 
rendu  plus  prompt  et  plus  facile  par  la  dissection  du 
lambeau  mentionné  plus  haut,  formé  par  le  vagin  et 
les  iames  superficielles  de  l'utérus.  Il  est  facile  de 
comprendre,  en  effet,  que  ce  lambeau  offrait  déjà  une 
surface  saignante;  le  ravivement  dût  porter  prin- 
cipalement sur  la  lèvre  antérieure  de  la  fistule;  il 
s'étendit  circonféréntiellement  à  1  centimètre  d'é- 
tendue du  bord  libre  de  la  fistule.  Lorsqu'il  fut  com- 
plet, il  était  facile  d'inlroduire  dans  l'intérieur  de 
la  vessie  le  doigt  indicateur.  La  muqueuse  vésicale 
faisait  alors  hernie  et  se  présentait  sous  la  forme  d'une 
petite  tumeur  rouge,  injectée  que  l'on  refoulait  avec 
la  plus  grande  facilité  dans  l'intérieur  du  réservoir 
urinaire. 
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A""  Lorsque  le  ravivement  fut  complet,  trois  points 
de  suture  entrecoupée  furent  appliqués  au  mojen 
d'une  aiguille  courbe,  armée  d'un  fil  composé  de  deux 
fils  de  cordonnet  en  soie,  agglutinés  avec  de  la  cire. 
L'aiguille  perça  d'abord  la  lèvre  antérieure  de  la  fis- 
tule à  i  centimètre  environ  de  son  bord  libre  et  pé- 
nétra du  vagin  dans  la  vessie,  puis  fut  portée  de  la 
vessie  dans  le  vagin ,  en  comprenant  dans  l'anse  de  fit 
toute  la  partie  du  col  utérin  taillée  pour  former  la  lèvre 
postérieure  de  la  fistule.  Lorsque  les  trois  points  de 
suture  furent  appliqués  et  que  les  fils  eurent  élé  noués 
et  serrés,  la  lèvre  antérieure  se  porta  en  arrière  sur  la 
lèvre  postérieure  et  forma  dans  ce  point  comme  une 
espèce  de  soupape.  Comme  chaque  point  de  suture 
élait  distant  de  son  voisin  de  1  centimètre,  on  eut  pu 
croire  au  premier  abord  qu'il  existait  entre  chacun 
d'eux  une  ouverture  qui  aurait  pu  permettre  à  l'urine 
de  passer  de  la  vessie  dans  le  vagin.  Mais  en  cher- 
chant à  introduire  une  sonde  dans  la  vessie  par  cha- 
cun de  ces  intervalles,  on  s'assura  que  les  parties 
saignantes  étaient  parfaitement  en  contact  l'une  avec 
Fautre  et  qu'il  n'existait  aucune  ouverture  qui  permit 
à  l'urine  de  s'écouler  dans  le  vagin. 

5^  Dans  le  but  de  faire  cesser  toute  espèce  de  tirail* 
lement,  au-devant  de  la  fistule,  je  pratiquai  une  inci- 
sion transversale  qui  intéressait  toute  la  largeur  du 
vagin.  Immédiatement  les  deux  lèvres  de  cette  inci- 
sion, en  s'écartant  l'une  de  l'autre,  firent  cesser  le 
tiraillement  qui  pouvait  exister  au  milieu  de  la  fistule. 
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Gomme  il  on  existait  encore  un  peu  vers  les  angles  de 
la  réunion,  je  ne  me  conlentai  pas  de  prolonger  les 
incisions  transversales  jusque  sur  les  parties  laté- 
rales du  vagin,  mais  je  fis  sur  ces  parties  latérales 
de  petites  incisions  suivant  la  direction  antéro-posté* 
rieure  du  vagin.  A  l'instant  même  les  tissus  se  relâ* 
chèrent. 

&"  Après  avoir  nettoyé,  lavé  et  injecté  les  parties 
qui  venaient  d'être  le  siège  de  l'opération,  les  pinces  ' 
de  Museux  sont  retirées  ;  aussitôt  le  col  de  l'utérus 
remonte  à  sa  place  ordinaire.  Alors  un  tampon  d'a- 
garic est  placé  dans  le  vagin. 

7""  La  malade  est  reportée  dans  son  lit,  où  elle  est 
couchée  sur  le  dos  :  les  jambes  sont  maintenues  sou- 
levées au  moyen  d'un  coussin  placé  sous  les  jarrets. 
Puis,  une  sonde  en  gomme  élastique  est  placée  à  de- 
meure dans  l'intérieur  delà  vessie.  (Tilleul  édulcoré; 
julep  gommeux  ;  diète  absolue). 

Pendant  la  journée  qui  suivit  l'opération,  la  sonde 
fonctionna  assez  bien  et  donna  issue  à  la  totalité  de 
l'urine  qui,  d'abord  sanguinolente  vers  le  soir,  devint 
(>lus  claire  et  plus  limpide;  du  reste,  elle  ne  cou- 
lait qu'autant  que  l'on  imprimait  à  la  sonde  un  léger 
mouvement  en  arrière.  Pendant  la  nuit,  la  malade  ne 
put  dormir  ;  elle  éprouva  des  spasmes  vésicaux  tel- 
lement violons,  que  la  sonde  était  tout  d'un  coup  pro- 
jetée au  dehors.  Dans  ce  moment-là,  l'urine  contenue 
dans  l'intérieur  de  la  vessie  projetée  au  dehors  comme 
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la  sonde  qui  ne  pouvait  plus  lui  donner  issue,  Turine, 
dis-je,  sortait  entre  la  sonde  et  le  canal  de  Turéthre. 
Le  spasme  une  fois  passé,  la  sonde  était  repoussée  en 
arriére  et  continuait  de  donner  issue  à  l'urine. 

Le  iO,  les  spasmes  continuent  avec  la  même  vio- 
lence ;  les  douleurs  sont  telles,  que  la  malade  pousse 
des  cris;  la  sonde  qui  a  été  changée  hier  au  soir  fonc- 
tionne assez  bien  et  donne  issue  à  de  t'urine  claire  et 
limpide.  Dans  le  but  de  faire  cesser  les  spasmes  yési-- 
eaux  5  des  cataplasmes  laudanisés  furent  mis  sur  le 
ventre,  et  une  potion  à  prendre  par  cuillerées  avec 
6  gouttes  de  laudanum  fût  prescrite.  - 

Le  soir  à  neuf  heures,  les  contractions  vésicales 
sont  un  peu  moins  fréquentes  et  un  peu  moins  in* 
tenses.  La  nuit  fut  assez  calme  ;  la  malade  a  reposé 
plusieurs  heures. 

Le  11,  la  sonde  marche  bien  et  donne  passage  à  la 
toialité  de  Turine  qui  est  claire  et  transparente  ;  la 
malade  se  plaint  d'avoir  la  bouche  mauvaise  ;  malgré 
cela,  l'état  général  est  satisfaisant.  Il  existe  encore 
de  temps  à  autre  des  contractions  spasmodiques , 
mais  elles  sont  moins  fréquentes  et  moins  violentes. 
(  Même  prescription  ).  A  trois  heures ,  la  sonde  qui 
était  bouchée  depuis  quelque  temps  est  changée  ;  la 
nouvelle  donne  issue  à  une  assez  grande  quantité 
d'urine  qui  s'était  accumulée  dans  l'intérieur  de  la 
vessie.  A  quatre  heures,  je  retire  le  tampon  d'agaric 
et  je  fais  dans  le  vagin  une  injection  d'eau  tiède. 

Le  12,  les  spasmes  vésicaux  ont  complètement  dis- 
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paru  ;  la  sôdde  marche  parPaiteihent  bien.  Â  quatre 
heures,  on  est  obligé  de  la  chahger. 

Le  iSy  l'urine  sortie  de  la  sonde  pendant  la  nuit 
est  légèrement  teinte  de  sang.  Ce  matin  »  elle  a  re* 
pris  sa  transparence.  La  malade  est  un  peu  mouillée 
sous  elle,  mais  elle  sent  qu'il  ne  passe  plus  aucune 
goutte  d'urine  par  le  vagin  ;  la  bouche  continue  à 
élre  mauvaise  el  le  corps  est  en  moiteur.  Dans  la 
journée^  la  èonde  est  changée  et  Madame  Douiuè 
prend  avec  plaisir  quelques  cuillerées  de  bouillon. 

Le  14,  rien  de  particulier  à  citer.  Je  permets  de 
manger  un  œuf  à  la  coque. 

Le  15,  je  coupe  un  fil,  puis  une  partie  du  second. 
Toutes  les  parties  sont  dans  un  état  on  ne  peut  plus 
satisfaisant.  Le  vagin  contenait  une  assez  grande 
quantité  d'un  liquide  purulent  mêlé  à  un  peu  de 
sang;  au  moj^en  d'une  injection,  ce  liquide  est  en- 
levé ;  la  malade  est  reportée  dans  son  lit  et  la  sonde 
remise  à  demeure. 

Le  16 ,  l'urine  coule  bien  par  la  sonde. 

Le  17,  au  moment  où  Ton  écarte  les  grandes  lèvres 
et  où  Ton  déprime  la  paroi  postérieure  du  vagin,  on 
voit  sortir  de  ce  conduit  une  assez  grande  quan- 
tité de  liquide;  il  est  enlevé  avec  des  pinceaux  en 
éponge  ;  une  injection  d'eau  tiède  est  faite  dans  le 
vagin,  puis  un  second  (il  est  enlevé.  Toutes  les  par- 
ties sont  dans  un  état  on  ne  peut  plus  satisfaisant; 
les  lèvres  de  ta  Ûstule  en  contact  paraissent  corn- 
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plétement  réunies.  La  sonde  est  immédiatement  re- 
mise en  place;  elle  donne  issue  à  de  Turine  claire  et 
limpide  ;  la  malade  mange  quelques  alimens.  Dans 
la  journée,  elle  va  i  hi  garderobe  à  la  suite  d'un  lave- 
ment. 

Le  18,  la  malade  eut  une  nouvelle  selle  sans  effort. 
La  sonde  continue  à  marcher  très  bien. 

Le  19,  après  avoir  nettoyé  le  vagin  et  l'avoir  dé- 
barrassé du  liquide  qu'il  contenait,  je  coupe  un  (ter- 
nier  fil.  Les  lèvres  de  la  fistule  sont  réunies  d'une 
manière  complète;  on  ne  voit  pas  la  plus  petite 
goutte  d'urine  tomber  dans  le  vagin. 

Le  20  et  le  21,  la  malade  va  parfaitement  bien; 
lorsque  la  sonde  est  bouchée  ou  qu'elle  n'est  pas 
suffisamment  enfoncée,  on  voit  l'urine  passer  entre  b 
sonde  et  le  canal. 

Le  22 ,  je  retire  la  sonde  et  permets  à  la  malade 
d'uriner  seule.  Elle  conserve  ses  urines  pendant  eo* 
viron  deux  heures  ;  au  bout  de  ce  temps,  elle  éprouve 
le  besoin  d'uriner  et  le  satisfait  dans  le  vase  de  nuit. 
L'urine  sort  par  un  jet  comme  à  l'état  normal. 

Le  23,  la  malade  est  courbaturée,  se  plaint  de 
douleurs  assez  vives  dans  tous  les  membres,  princi- 
palement dans  les  jambes. 

Le  24 ,  elle  est  moins  fatiguée.  Elle  continue,  du 
reste,  à  conserver  ses  urines  pendant  un  temps  q^* 
varie. 

I^  26,  je  constate  que  la  réunion  des  lèvres  de  b 
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fistule  est  complète.  Le  col  de  l'utérus  est  le  siège 
d'une  petite  ulcération. 

Le  21,  la  malade  s'est  levée  pendant  plusieurs 
heures  et  a  conservé  ses  urines  sans  en  perdre  une 
seule  goutte.  Lorsque  le  besoin  d'uriner  la  prend , 
il  faut  qu'elle  le  satisfasse  de  suite ,  sans  quoi  elle 
perd  quelques  gouttes  d'urine  qu'elle  sent  très  bien 
passer  par  le  canal  de  l'urèthre. 

Enfin  le  30,  la  malade  est  examinée  pour  la  der- 
nière fois  en  présence  des  personnes  mêmes  qui  ont 
assisté  à  l'opération. 

l""  Les  parties  génitales  externes  sont  parfaitement 
saines  et  ne  sont  plus  le  siège  d'érythème.  Les  tu* 
meurs  hémorrhoidales  qui  existaient  au  pourtour  de 
l'anus  ont  disparu.  Toutes  ces  parties  sont  sèches  et 
ne  sont  plus  imprégnées  d'urine. 

2*  En  écartant  les  grandes  lèvres  et  en  déprimant 
la  paroi  postérieure  du  vagin ,  on  voit  sur  la  paroi 
antérieure  :  en  avant,  une  cicatrice  transversale  ré- 
sultant de  l'incision  faite  pour  débrider;  plus  en  ar- 
rière existe  une  surface  plane  au  milieu  de  laquelle 
on  distingue  à  peine  la  cicatrice  que  l'on  aperçoit  ce- 
pendant venir  se  réunir  avec  la  lèvre  antérieure  de  la 
fistule;  plus  en  arrière,  on  voit  la  portion  restante  de 
la  lèvre  antérieure  du  col  de  l'utérus. 

3*  Sur  les  côtés  du  vagin  on  aperçoit  deux  cica- 
trices, une  à  droite,  l'autre  à  gauche,  résultant  des 
incisions  faites  suivant  la  longueur  du  vagin. 
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4*  Le  ?agin  est  saii)  et  ne  oonlient  plus  ni  urine 
ni  pus«  Il  est  plus  élevé  que  dan«  TéUt  noroial,  saai 
avoir  changé  de  direction. 

5*  En  introduisant  une  sonde  de  femme  dans  1^ 
vessie ,  on  donne  issue  à  une  (rès  grande  qualité 
d*uripe.  La  malade  dit  les  conserver  pendant  trois 
heures;  Témotion  qu'elle  éprouva  au  moment  de 
l'examen  la  força  d'uriper,  de  sorte  que  la  vessie  en 
contient  moins  qu'elle  n'en  contiendrait  sans  cela. 
Enfin,  le  vagin  est  plus  tendu,  ayant  servi  à  réparer 
la  perte  de  substance. 

Cette  majadc  était  partie  pour  son  pays  parfaite- 
ment guérie,  lorsqu'elle  m^'écrîvil  quelque  tenps 
après  pour  me  dire  qu'elle  avait  rendu  un  tout  pe^ 
calcul  dont  l'expulsion  avait  été  suivie  d*un  éeoole* 
ment  d'nrine  par  le  vagin.  Mad.  D.  revint  à  Faris,  et, 
après  différons  exan^ns ,  je  finis  par  découvrir  an 
pertuîs  imperceptible  qui  n'était  pas  situé  dans  1^ 
môme  endroit  que  l'aneîeone  fistule,  mais  tout-^-^^ 
aur  le  côté  et  en  dehors  du  col  de  l'utérus,  ie  di^ 
plus  tard  ce  qui  s'est  passé  relativement  à  cette  uâr 
lade,  à  laquelle  je  me  propose  de  pratiquer  une  aaU^ 
opération  pour  boucher  la  fistule^ 

iOS""  ObservoÊion.  —fhtukvéikO'^afimée.  —  i^ 
rence  de  ^utérus  tBôec  les  parcU  du  bassin.  — Ànk^^ose  (k 
la  cuisse^  — AtUoptastie  par  glissement.  — Diffic»!^^ 
topiratàtm.  —  Suture.  —  Béunion  p^  première  ifitei^' 
— Gti^r»<m.~  La  nommée  Devo^  (Flore-Augu«tine), 
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femme  Lesage^  pêcheuse,  habitant  Calais,  âgée  de 
34  ans,  entfe  à  Thûpilal  Saint -Louis,  le  11  sep- 
tembre 1847. 

Cette  femme,  d'un  tempéramment  lymphatique, 
a  toujours  joui  d'une  a$sez  bonne  santé;  elle  fut 
réglée  à  16  ans  sans  que  la  première  apparition  des 
menstrues  ait  été  précédée  d'aucune  indisposition. 
Chez  cette  malade  la  menstruation  s'est  établiç  de 
suite  avec  une  parfaite  régularité;  chaque  époque 
menstruelle  est  marquée  par  quelques  douleurs  dans 
les  rei];is  et  dans  le  bas-ventre  ;  ces  douleurs  persi- 
stent pendant  tout  le  temps  de  l'écoulement  mensuel 
qui  dure  ordinairement  deux  à  trois  jours  et  qui  du 
re^te  n'est  jamais  très  abondant. 

A  22  ans  et  demi  elle  se  iparia  avec  up  militaire 
qi(i,  le  lendemain  içaè^e  de  son  mariage,  fut  obligé  de 
partir  pour  son  régiment.  Il  ne  revint  (jue  quatre  aijis 
ap/ésj  et,  pendant  tout  ce  temps ,  la  femme  Devosse 
resta  daijis  son  pays.  Ce  ne  fut  qu'après  le  retpur  de 
son  mari  qu'elle  devint  enceinte  pour  la  première  fois; 
elle  était  alors  âgée  de  27  ans.  Cette  première  gros- 
sesse ne  présenta  rien  de  particulier  si  ce  n'est  que 
pendant  les  quatre  premiers  mois,  Devosse  ressentit 
des  douleurs  assez  vives  dans  le  ventre  ;  ces  douleurs 
furent  accompagnées  de  maux  de  cœur,  de  nausées, 
et  même  de  vomissemens.  Totis  ces  symptômes  dis* 
parurent  après  le  quatrième  mois;  la  santé  se  rétablit 
complètement,  et,  après  le  neuvième  mois,  elle  accou- 
cha d'un  enfant  mort  depuis  la  veille,  d'après  au  moins 
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ce  qu'elle  a  entendu  dire  à  la  sage-femme  qui  Ta 
accouchée.  Ce  premier  accouchement  fut  laborieux  ; 
le  travail  dura  quatre  jours;  on  ne  (it  cependant  pas 
usage  du  forceps.  Après  être  accouchée ,  elle  resta 
quinze  jours  au  lit  et  ne  fut  rétablie  qu'au  bout  de 
quinze  jours.  lA  menstruation  revint  avec  la  môme 
régularité  qu'auparavant. 

Deux  ans  après,  elle  eut  un  second  enfant  qui  arriva 
à  terme  ;  la  grossesse  et  l'accouchement  ne  présen- 
tèrent rien  de  digne  d'être  nolé,  non  plus  que  les  trois 
autres  enfans  qu'elle  eut  ensuite  à  un  intervalle  d'une 
année  chacun.  Enfin,  à  l'âge  de  33 ans,  elle  devint 
enceinte  pour  la  dernière  fois  de  son  sixième  enfant. 
Tout  le  temps  de  la  grossesse  se  passa  assez  réguliè- 
rement, et,  lorsque  le  travail  de  l'accouchement  com- 
mença, Devosse  était  à  terme.  Ce  fut  le  samedi,  veille 
de  la  Pentecôte,  que  les  premières  douleurs  se  firent 
sentir;  peu  intenses  et  ne  revenant  qu'à  de  longs  in- 
tervalles, elles  continuèrent  jusqu'à  une  heure  do 
matin  sans  acquérir  plus  d'intensité  ;  loin  de  là ,  car 
elles  se  ralentirent  encore.  La  sage -femme  prescrivit 
alors  une  potion  contenant  une  certaine  quantité  de 
seigle  ergoté.  Ce  médicament  ne  produisit  aucun  effet, 
les  douleurs  ne  se  réveillèrent  pas  et  la  malade  resta 
ainsi  pendant  soixante-douze  heures.  Dès  le  principe, 
la  tète  de  l'enfant  avait  été  engagée  dans  le  détroit 
inférieur  du  bassin  où  elle  demeura  jusqu'au  moment 
de  l'accouchement  qui  se  fit  spontanément  dans  un 
effort  que  la  malade  fit  pour  vomir  une  potion  que 
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h  sage-forome  lui  avait  donnée.  A  peine  le  travail 
de  raccouchement  était^il  commeneé  que  le  membre 
abdominal   droit  s^  paralysa^  de  telle  sorte  que 
la  femme  Devosse^  privée  presque  dosiplétement  de 
mouvement,  ne  put  faire  aucim  effort  pour  aider  ceux 
de  la  nature.  L'enfant  qui  était  volumineux  arriva 
mort.  La  malade  l'avait  senti  remuer  encore  le  diman- 
che; ce  fut  le  lundi  qu'elle  accoucha.  Pour  obtenir  le 
placenta,  la  sage-femme  prescrivit  une  nouvelle  potion 
avec  le  seigle  ergoté.  Ce  fut  en  vain,  les  douleurs  ne  se 
réveillèrent  nullement,  et  la  délivrance  ne  fut  opérée 
qu'à  l'aide  de  fortes  tractions  exercées  sur  le  cordon. 
Immédiatement  après  être  accouchée,  la  malade  resta 
vingt-quatre  heures  sans  uriner,  sans  même  en  ressen* 
tir  le  besoin,  de  telle  sorte  qu'au  bout  de  ce  temps  on 
fut  obligé  de  la  sonder.  Le  surlendemain  la  sage-femme 
revint  pour  la  sonder  de  nouveau,  mais  l'accouchée 
s'y  refusa,  et,  le  troisième  jour  après ,  elle  s'aperçut 
que  son  lit  était  mouillé,  et  cela  sans  qu'elle  ait  senti 
Turiae  passer  par  le  vagin.  Â  partir  de  ce  moment, 
die  n'éprouva  plus  le  besoin  d'uriner  et  perdit  tou<* 
jours  les  urines  qui  coulaient  involontairement  sous 
elle.  La  sage^emme  crut  d'abord  à  une  feiblesse  de 
vessie,  mais  un  médecin  ayant  été  appelé^  et  ayant 
examiné  la  malade,  reconnut  l'existence  de  la  fistule 
vésico-vaginale,  et  ne  prescrivit  en  conséquence  au- 
cun traitement.  Pendant  tout  ce  temps,  le  membre 
abdominal  droit  continue  d'être  complètement  privé 
de  mouvemens;  de  plus,  la  malade  ne  se  sent  pas  aller 

II.  39 
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à  la  garde-robe  ;  les  selles  soni  inTolontaires.  An  bout 
de  deux  mois  ^  ces  symplômes  de  paralysie  disparu* 
rent,  et  aujourd'hui  la  malade  »  habituellement  com- 
iipée  «.ne  rend  ploa  de  selles  involoutaires  et  renaue 
pai4aitemrat  la  jambe»  G^f^endant  les  mouvemeM 
sont  peu  étendus  et  il  existe  un  peu  de  olaadîcation , 
mais  cela  remonterait»  à  ce  que  raconte  la  malade,  au 
temps  où  elle  était  en  nourrice;  elle  ne  s'est  jamais 
connue  autrement.  Ainsi  la  cuisse  ne  peut  être  pliée 
sur  le  bassin,  et,  lorsque  la  malade  marche^  outre 
qu'elle  traîne  un  peu  la  jambe ,  elle  est  forcée  de 
s'appuyer  sur  la  pointe  du  pied. 

Jusqu'à  présent,  Devosse  n'a*subi,  pour  ainsi  dire, 
aucun  traitement  ;  le  médecin  s'est  contenté  d'appli- 
quer une  8onde  à  demeure  ;  elle  n'a  pu  être  supportée 
que  pendant  vingt-quatre  heures  ;  elle  détermina  des 
spasmes  Tésicaux  intenses  et  des  envies  fréquentes 
d'uriner  sans  que  la  malade  put  rendre  une  aeole 
goutte  d'urine,  puisque  la  totalité  de  ce  liquide  passe 
par  le  vagin,  quelle  que  soit  la  position  prise  par  h 
malade. 
Le  19  septembre  1847,  elle  est  dans  l'état  suii^nt  : 
L'embonpoint  est  assez  marqué,  la  peau  est  blanche, 
les  traits  de  la  physionomie  expriment  l'inquiétude  et 
la  souffrance.  L'état  général  est  cependant  asses  satis- 
faisant. La  malade  se  plaint  de  cuissons  très  fortes 
aux  parties  génitales  externes  et  vers  les  régions  su- 
périeures des  cuisses.  Ces  douleurs  sont  telles,  q«e 
souvent  elle  ne  peut  prendre  un  instant  de  repos. 
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Toutes  les  urines  sont  rendues  involontairement  et 
s'éeoulent  par  te  vagin  ^  d'où  elles  tombent  sur  les 
grandes  lèvres  et  sur  les  régions  supérieures  et  internes 
des  eutsses  qui  en  sont  constamment  imprégnées,  et 
cela  qm^lle  que  soil  la  position  prise  par  la  malade.  En 
examinant  les  parties  génitales,  on  voit  que  les  grandes 
et  les  petites  lèvres  sont  tuméfiées  et  recouvertes  de 
tubercules  indurés,  rouges,  douloureux  au  toucher, 
quelques-uns  même  sont  légèrement  uloérés«  Les 
parties  supérieures  et  internes  des  cuisses  sont  égale* 
ment  érythémateuses  et  recouvertes  de  tubercules 
saillans  indurés.  Toutes  ces  parties  sont  imprégnées 
d'urine  que  Ton  voit  couler  d'une  manière  continue 
par  la  partie  inférieure  du  vagin.  £n  introduisant  le 
doigt  dans  ce  conduit,  on  constate  sur  sa  paroi  anté- 
rieure Texistence  d'une  ouverture  à-peu-prés  ronde 
qui  permet  d'introduire  l'extrémité  du  doigt  indica«* 
teur  dans  la  vessie.  Le  bord  antérieur  de  cette  ou* 
verture  présente  sous  le  doigt  une  hypertrophie  et 
une  induration  manifeste.  On  ne  sent  pas  aussi  bien 
le  bord  postérieur  qui  parait,  au  contraire,  amincie 
En  arrière  de  cette  ouverture  qui  existe  un  peu  i 
gauche  de  la  ligne  médiane,  on  sent  le  col  de  l'uté- 
rus. A  l'aide  du  9fféculuin  à  une  valve  introduit  dans 
le  vagin  pour  déprimer  la  paroi  postérieure  de  ce 
conduit,  et  en  écartant  à  droite  et  à  gauche  les  grandes 
et  les  petites  lèvres,  on  constate  qu'il  existe,  i  i  cen-* 
timètre  environ  en  avant  du  col,  un  peu  i  gauche  de 
la  ligne  médiane,  une  ouverture  qui  a  assez  $xacte«> 

39. 
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meol  la  forme  d'un  cercle  coupé  à  sa  partie  posté- 
rieure par  une  corde.  Cette  ouverture  dont  le  bord 
antérieur  est  hypertrophié,  induré,  tendu ,  comme 
l^érement  plissé,  est  remplie  par  une  petite  tumeur 
rouge  comme  fongueuse.  Cette  petite  tumeur  n*est 
autre  chose  qu'une  portion  de  la  mucfueuse  vésicale 
qui  fait  hernie.  A  l'aide  d'une  sonde  de  femme,  on  la 
refoule  facilement  dans  l'intérieur  de  la  vessie.  Aus- 
sitôt qu'on  retire  la  sonde,  la  petite  tumeur  rouge  et 
fongueuse  fait  de  nouveau  hernie. 

Le  col  de  l'utérus  ne  présente  rien  autre  chose 
qu'une  rougeur  érythémateuse. 

Avant  de  pratiquer  l'opération ,  je  soumets  la  ma- 
lade à  l'usage  des  bains ,  des  injections  émollientes, 
du  repos.  Sous  l'influence  de  ce  traitement,  les  cuis- 
sons furent  moins  vives,  disparurent  même  complè- 
tement, et,  le  21  septembre  1847,  je  pratique  l'opé- 
ration de  la  manière  suivante,  en  présence  de 
MM.  F.  Cuvier,  Emery,  Forget,  Pellarin,  etc.: 

i*"  La  malade  est  couchée  sur  le  dos,  le  siège  placé 
sur  le  bord  du  lit,  les  cuisses  fortement  fléchies  sur  le 
bassin  ;  elle  est  maintenue  dans  cette  position  par  des 
aides.  Ici  se  présenta  une  première  difficulté  résultant 
de  l'ankylose  de  la  cuisse  droite.  De  ce  côté,  en  effet, 
le  membre  abdominal  ne  pût  être  fléchi  sur  le  bassin 
et  fut  obligé  d'être  maintenu  dans  une  position  qui, 
outre  qu'elle  était  gônante  pour  le  chirurgien,  empê- 
chait d'écarter  suffisamment  les  grandes  et  les  petites 
lèvres  ^rrespondantes. 
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2*'  A  Taide  des  pinces  de  Maseux,  le  col  de  F  utérus 
est  saisi  pour  l'attirer  à  Fouverturede  la  vulve,  mais  la 
matrice  qui  a  probablement  contracté  des  adhérences 
avec  les  parois  du  bassin,  demeure  immobile.  Je  suis 
alors  forcé  d'opérer  sur  place.  Cette  complication  est 
d'autant  plus  fâcheuse,  que  le  vagin  est  étroit  et  que 
Tankylose  de  la  cuisse  droite  empêche  encore  d'en 
écarter  la  paroi  latérale  du  même  côté. 

3"*  Les  bords  de  la  fistule  sont  ravivés  à  l'aide  de 
pinces  à  dents,  et  du  bistouri  boutonné  et  des  ciseaux. 
Le  ravivement  est  fait  dans  une  étendue  circonféren* 
tîelle  de  i  centimètre  environ.  Sur  la  lèvre  postérieure 
de  la  fistule,  il  s'étend  jusqu'au  niveau  du  col  de 
l'utérus;  ce  temps  de  l'opération  ne  présenta  rien  de 
particulier,  si  ce  n'est  la  difficulté  éprouvcVe  pour 
manœuvrer  à  une  aussi  grande  profondeur  dans  un 
conduit,  si  étroit. 

A"  Trois  points  de  suture  sont  appliqués  à  l'aide 
d'une  aiguille  courbe  armée  d'un  fil  plat  formé  par  la 
réunion  de  trois  fils  en  cordonnet  agglutinés  avec  de 
la  cire.  Ici  je  fus  obligé  de  percer  chaque  lèvre  sépa- 
rément. Ce  fut  d'abord  la  lèvre  antérieure  :  pour  cela, 
l'aiguille  armée  comme  il  vient  d'être  dit,  fut  intro^ 
duito  du  vagin  dans  la  vessie  et  ressortit  immédiate- 
ment par  l'ouverture  de  la  fistule,  où  elle  fut  saisie 
avec  des  pinces  et  attirée  en  bas  en  avant  dans  Tin* 
térieur  du  vagin,  de  telle  sorte  que  l'anse  formée  par 
le  fil  comprit  toute  l'épaisseur  de  la  lèvre  antérieure. 
Replacée  immédiatement  sur  le  porte-aiguilte,  elle 
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est  poussée  de  la  vessie  dans  le  vagin  en  perçant  la 
lèvre  postérieure  de  l'ouverture  anormale  ;  là  elle  est 
de  nouveau  saisie  avec  des  pinces  et  attirée  au  ddmrs. 
Comme  il  est  facile  de  le  voir,  Tanse  du  fil  comprit 
ainsi  les  deux  lèvres  de  la  fistule;  les  deux  chefe  sor- 
tant par  la  vulve  sont  maintenus  par  un  aide.  Deux 
autres  points  de  suture  furent  appliqués  de  la  même 
manière,  en  ayant  soin  de  comprendre  dans  l'anse  du 
fil  le  plus  de  tissus  possible  ;  c'est-à-dire  toutes  les 
parties  saignantes,  de  manière  à  mettre  en  contact 
une  surface  saignante  assez  étendue.  Lies  points  de 
suture  sont  placés  à  3/4  de  centimètre  environ  l'un  de 
l'autre.  Ce  temps  de  Topération  fut  incontestablement 
celui  qui  présenta  le  plus  de  difficulté.  Quoi  qu'il  en 
soit,  une  fois  placés,  les  iils  sont  serrés  et  noués  au 
nH)yen  d'un  double  nœudr 

S"*  Dans  le  but  de  faire  cesser  toute  espèce  de 
tiraillement  des  lèvres  de  la  solution  de  continuité , 
je  détachai  le  vagin  de  son  insertion  au  col  dans  toute 
sa  partie  antérieure.  A  Tinstaut  même  il  fut  facile  de 
voir  les  deux  lèvres  de  cette  incision  s'écarter  l'une 
de  I  autre,  le  vagin  se  porter  en  avant.  Comme  il 
jexistait  encore  un  peu  de  tension,  je  fis  en  avant 
de  la  fistule  une  incision  transversale;  à  l'instant 
même  tout  tiraillement  cessa;  de  telle  sorte  que, 
tandis  que  la  portion  du  vagin,  située  en  arrière  de  la 
fistule,  se  porte  en  avant  :  celle  qui  est  située  entre  la 
fistule  et  l'incision  transversale  antérieure,  se  porte 
en  arrière  à  la  rencontre  de  la  première.  La  perte  de 
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subsUnce  se  trouve  ainsi  complètement  réparée^ 
Lorsque  le  ravivement  fut  opéré,  cette  perte  de  sub* 
stance  était  telle,  qu'elle  permettait  Tintroduction  fa- 
cile du  doigt  indicateur  dans  l'intérieur  de  la  vessie. 
Tout  cela  étant  fait ,  pour  m'assurer  que  la  suture 
était  complète  et  ne  permettait  plus  à  l'urine  de 
s'écouler  par  le  vagin,  j'introduisis  une  sonde  de 
femme  dans  la  vessie;  mais  presque  immédiatement 
la  sonde  rencontra  un  obstacle,  elle  n'était  entrée  que 
d'environ  i  pouce.  Après  de  vaines  tentatives  pour 
la  faire  pénétrer  plus  avant,  je  crus  qu'une  por-» 
tion  de  la  paroi  antérieure  de  la  vessie  avait  été 
comprise  dans  l'anse  des  fils.  J'en  détachai  un,  puis 
deux,  puis  trois,  la  sonde  ne  pénétra  pas  plus  avant. 
J'acquis  de  cette  manière  la  certitude  que  l'obstade 
se  trouvait  dans  la  vessie  elle-même  qui  était  extrè* 
moment  petite.  J'appliquai  de  nouveau  les  points  de 
suture  de  la  même  manière  qu'il  a  été  dit  plus  t»ut. 
C'est  dans  ce  moment  que  le  docteur  F.  Guvier,  mon 
ancien  camarade,  montra  un  courage,  une  présence 
d'esprit  peu  commune  et  digne  d'un  des  meilleurs 
élèves  de  Dupuytren. 

6*  Après  avoir  fait  plusieurs  injections  d'eau  froide 
dans  le  vagin,  un  tampon  d'agaric  est  placé  dans  l'in- 
térieur de  ce  cofiduit. 

V  La  malade  est  reportée  dans  son  lit  et  une 
sonde  à  demeure  est  placée  dans  l'intérieur  de  la 
vessie,  sans  s'inquiéter  du  peu  d'étendue  qu'dle 
parcourt  dans  ce   réservoir.  Lorsque  la  malade  a 
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été  couchée  sur  le  dos,  le  corps  pose  sur  un  plan 
légéreiueni  incliné,  les  genoux  maintenus  soule- 
vés au  moyen  d'un  coussin  placé  sous  les  jarrets,  il 
nous  a  semblé  que  la  sonde  en  gomme  élastique  pé* 
nétrait  plus  avant  dans  l'intérieur  de  la  vessie  que 
lorsque  la  malade  était  couchée  sur  le  lit  où  elle  ve- 
nait d'être  opérée.  Elle  a  supporté  cette  longue  et 
pénible  opération  avec  courage;  immédiatement 
après,  elle  est  fatiguée,  abattue.  Pendant  la  journée, 
elle  se  plaignit  d'avoir  mal  au  cœur  ;  le  soir,  elle  est 
courbaturée.  Quant  à  Turine,  elle  a  parfaitement 
passée  en  totalité  par  la  sonde;  d'abord  sanguino- 
lente, elle  n'a  pas  tardé  à  devenir  claire  et  transpa- 
rente. Le  soir  cependant  il  s'en  écoule  de  nouveau 
qui  est  légèrement  teinte  de  sang.  De  temps  en  temps, 
la  sonde  s'arrête;  on  est  obligé  de  la  pousser  un  peu 
pour  faire  couler  l'urine  ;  le  soir,  dans  un  de  ces 
mouvemens  imprimés  à  la  sonde,  il  s'écoule  avec 
l'urine  quelques  petits  caillots  de  sang.  (Tilleul  édul- 
coré  ;  diète  absolue)» 

Le  22,  la  malade  se  plaint  d'avoir  mal  au  cœur; 
du  reste,  le  ventre  est  souple  et  ne  présente  aucune 
sensibilité  à  la  pression;  les  urines  coulent  parfaite- 
ment par  la  sonde;  il  n'eu  est  pas  sorti  une  goutte 
par  le  vagin ,  ce  qu'attestent  d'ailleurs  les  alèses  pla« 
cées  sous  la  malade  qui  n'est  nullement  mouillée  sous 
elle.  Quelques  heures  après  la  visite,  elle  eut  une 
selle  demi-solide  involontaire,  ce  qui  oblige  de  chan- 
ger la  sonde.  Pendant  le  reste  de  la  journée,  elle  a 
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été  aussi  plusieurs  fois  sans  effort,  sans  même  se 
sentir  aller.  (Tilleul;  potion  calmante  avec  i5  gr.  de 
sirop  de  pavot  blanc). 

Le  23  au  matin,  la  malade  a  encore  eu  une  selle 
involontaire  ;  j'ordonne  un  quart  de  lavement  lau- 
danisé  qui  fut  pris  quelques  heures  après  la  visite; 
à  partir  de  ce  moment,  elle  n*a  plus  été  à  la  garde- 
robe;  quant  à  la  sonde,  elle  continue  de  donner 
issue  à  la  totalité  de  Turine  qui  ne  coule  qu'autant 
qu'on  la  pousse  légèrement,  mais  alors  si  on  est 
resté  quelque  temps  sans  la  faire  couler,  on  en  re- 
tire d'un  seul  coup  une  assez  grande  quantité.  Le 
soir,  l'urine  moins  transparente  se  charge  de  muco- 
sités épaisses  qui,  bouchant  les  yeux  de  la  sonde,  for- 
cent d'en  mettre  une  autre. 

Les  24,  25  et  26|  rien  de  particulier  à  noter,  si  ce 
n'est  que  la  sonde  continue  de  livrer  passage  à  la  to- 
talité des  urines  qui  sont  toujours  chargées  de  muco- 
sités épaisses  qui  forcent  de  changer  la  sonde  un  très 
grand  nombre  de  fois. 

Le  27,  j'examine  la  malade,  retire  le  tampon  d'a- 
garic et  constate  que  le  vagin  contient  une  assez 
grande  quantité  de  pus  que  le  tampon  empêchait  de 
s'écouler  au  dehors.  Après  avoir  absorbé  ce  pus  avec 
des  éponges  et  feit  plusieurs  injections  dans  le  vagin, 
je  coupe  les  fils  et  les  enlève.  Il  est  facile  devoir  alors 
que  la  réunion  des  deux  lèvres  de  la  plaie  est  corn* 
pléle;  les  parties  avoisinantes ,  ainsi  que  le  col  de 
l'utérus,  sont  le  siège  d'une  ulcération  étendue  qui  a 
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été  produite  par  le  séjour  prolongé  du  tampon.  La 
sonde  est  immédiatement  remise  en  place  et  la  malade 
reportée  dans  son  lit.  Pendant  le  reste  de  la  journée, 
les  urines  coulent  en  totaUté  par  la  sonde,  qu'il  est 
nécessaire  d'enfoncer  légèrement;  lorsqu'on  est  resté 
pendant  quelque  temps  sans  vider  la  vessie,  la  malade 
dit  qu'elle  sent  que  T urine  coule  goutte  à  goutte  au 
dehors  sans  d'ailleurs  se  rendre  compte  du  lieu  précis 
par  où  elle  passe.  L'urine  contient  toujours  une  très 
grande  quantité  de  mucosités  épaisses.  La  malade 
mange  une  portion. 

Le  289  à  six  heures  du  matin,  la  sonde  est  diangée; 
la  nouvelle,  aussitôt  qu'elle  est  appliquée,  donne 
issue  à  une  assez  grande  quantité  d'urine.  Dans  la 
journée,  la  malade  a  éprouvé  un  très  grand  besoin 
d'uriner,  ce  qui  a  déterminé  quelques  efforts  qui  ont 
forcé  quelques  gouttes  d'urine  de  passer  entre  la 
sonde  et  le  canal  de  l'urèthre.  A  minuit ,  la  sonde 
marche  parfaitement  bien;  l'urine  est  plus  transpa- 
rente que  les  jours  passés.  La  santé  générale  est 
excellente. 

Le  39 ,  je  visite  de  nouveau  la  malade.  Le  vagin 
contient  encore  une  assex  grande  quantité  de  pus. 
Après  plusieurs  injections  d'eau  tiède  poussée  dans 
son  intérieur,  on  voit  à  sa  paroi  antérieure,  une  large 
ulcération,  mais  nulle  part  on  n'aperçoit  de  solution 
de  continuité.  La  sonde  remise  en  place  est  restée 
environ  pendant  une  demi-heure  sans  donner  issue 
à  une  seule  goutte  d'urine.   Au  bout  de  ce  temps^ 
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Turine  recommence  à  couler  comme  les  jours  précé^ 
dens  ;  elle  est  encore  chargée  de  mucosités  épaisses. 

Le  30,  nouvel  examen.  Le  vagin  est  rempli  de  pus 
provenant  de  la  surface  ulcérée  qui  même  laisse 
suinter  un  peu  de  sang  quand  on  la  touche  avec  le 
pinceau.  L'urine  est  parfaitement  retenue  dans  Tin- 
térieur  de  la  vessie;  on  n'en  voit  pas  une  seule  goutte 
tomber  dans  le  vagin.  La  surface  ulcérée  est  cauté- 
risée avec  un  pinceau  trempé  dans  le  nitrate  acide. 

Le  1^  octobre,  dans  la  journée,  la  sonde  a  été  bou- 
chée pendant  assez  long-temps;  Turine  alors  s*est 
écoulée  au  dehors  en  passant  entre  la  sonde  et  les 
parois  du  canal  de  Turèthre. 

Le  2,  la  malade  est  examinée.  On  trouve  encore  du 
pus  au  fond  du  vagin ,  l'ulcération  saignante  de  la 
paroi  antérieure  du  vagin.  Cautérisation  avec  le  ni- 
trate d'argent.  La  sonde  verse  toujours  la  totalité  des 
urines. 

Le  4,  la  malade  prit  un  verre  d'eau  de  Sedlitz,  qui 
procura  une  garderobe  sans  effort. 

Le  5  et  le  6,  la  sonde  marche  parfaitement  bien } 
les  urines  sont  maintenant  entièrement  transparentes 
et  coulent  abondamment;  quand  on  est  resté  long- 
temps sans  faire  aller  la  sonde ,  la  malade  n'en  perd 
pas  une  seule  goutte  sous  elle  ;  à  partir  de  ce  moment, 
'elle  est  regardée  comme  guérie.  Pendant  la  nuit,  elle 
a  eu  sans  doute  froid  ;  elle  se  plaint  d'avoir  mal  à  la 
tête,  à  la  gorge,  et  dit  éprouver  des  douleurs  très 
vives  dans  les  muscles  du  cou. 
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Le  If  elle  va  mieux;  la  céphalalgie  a  dispara; 
quant  aux  urines,  elles  sont  toujours  versées  en  tota- 
lité par  la  sonde. 

Le  iO,  je  soumets  à  un  nouvel  examen  la  malade. 
Le  bas-fond  de  la  vessie  est  toujours  occupé  par  une 
large  ulcération  qui  saigne  avec  la  plus  grande  facilité 
au  moindre  attouchement. 

Le  13,  la  malade  va  parfaitement  bien;  elle  se 
plaint  seulement  d'être  gênée  parce  qu'elle  ne  va  pas 
i  la  garderobe.  En  examinant  les  parties,  on  voit  que 
le  vagin  contient  toujours  une  certaine  quantité  de 
pus  qui,  une  fois  évacué,  permet  de  s'assurer  qu'il 
n'existe  plus  aucune  ouverture  de  communicaUon 
entre  le  vagin  et  la  vessie.  La  paroi  même  du  \agin 
qui  était  ulcérée  est  presque  complètement  cicatrisée. 
L'urine  est  claire  et  limpide  et  s'accumule  en  grande 
quantité  dans  la  vessie  ^  sans  qu'il  s'en  écoule  une 
seule  goutte  par  le  vagin.  On  supprime  la  sonde  et 
on  sonde  plusieurs  fois  la  malade  dans  le  courant  du 
jour.  Dès  le  premier  jour,  elle  est  resté  cinq  heures 
sans  être  sondée  ;  au  bout  de  ce  temps,  on  retire  une 
quantité  énorme  d*urine.  Une  heure  après,  la  malade 
qui,  ce  matin,  a  pris  un  verre  d'eau  de  Sediitz,  va  à 
la  garderobe  et  urine  seule  dans  le  bassin  ;  il  ne  s'en 
écoule  pas  une  seule  goutte  par  le  vagin. 

Le  14 ,  la  malade  continue  d'uriner  parfaitement 
toute  seule;  elle  retient  ses  urines  pendant  environ 
cinq  à  six  heures. 
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.  Le  16,  même  état.  La  malade  prend  un  bain  pen- 
dant cinq  minutes  seulement. 

Le  17,  elle  se  lève  une  heure  dans  la  journée; 
pendant  tout  ce  temps,  elle  n'a  pas  perdu  une  seule 
goutte  d'urine. 

Les  jours  suivans,  l'élat  continue  d*étre  on  ne  peut 
plus  satisfaisant;  la  malade  descend  un  peu  au  jar» 
din ,  mais  là  elle  s'y  refroidit  sans  doute,  et  le  lende* 
main  matin  elle  se  plaint  d'avoir  mal  à  la  gorge; 
on  la  force  de  rester  au  lit.  Cette  petite  indisposition 
ne  dure  que  quelques  jours,  après  quoi  l'appétit 
revient  La  malade  recommence  à  se  lever,  mais  en 
ayant  la  précaution  de  se  couvrir  suffisamment. 

Le  26  octobre ,  elle  est  examinée  de  nouveau  en 
présence  de  MM.  Malgaigne,  Emery,  et  d'une  foule 
de  médecins  et  d'élèves.  On  constate  alors  l'état  sui- 
vant : 

1""  Les  parties  génitales  externes,  ainsi  que  les 
parties  supérieures  et  internes  des  cuisses,  sont  par- 
faitement saines  et  ne  présentent  plus  ni  rougeur 
érythématcuse  ni  tubercules  sailians  indurés  ;  la  peau 
est  lisse  et  saine,  et  n'est  le  siège  d'aucune  cuisson 
ni  même  d'aucune  démangeaison. 

2^  Une  sonde  introduite  dans  la  vessie  donne  im- 
médiatement issue  à  une  quantité  considérable  d'u- 
rine. La  malade  dit  cependant  avoir  uriné  peu  de 
temps  avant  la  visite,  c'est-à-dire  il  y  a  une  heure, 
une  heure  et  demie.  L'urine  qui  s'écoule  ainsi  est 
claire,  limpide  et  transparente. 
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ar  En  éoartaDi  les  grandes  lèvres  et  en  déprimai 
la  paroi  postérieure  du  vagin^  oo  voit  une  large  cica- 
triée  blanche,  rosée,  au  milieu  de  laquelle  on  ne  dis- 
tingue même  plus  f  endroit  où  existait  la  fistule.  Le 
col  de  Tutérus  présente  encore  une  petite  ulcération 
qui  est,  du  reste,  très  peu  étendue. 

4''  Toutes  ces  parties  sont  saines  et  ne  sont  plus  le 
siège  d'aucune  irritation. 

6*  La  vessie  a  une  ampleur  considérable  et  permet 
i  la  malade  de  conserver  ses  urines  pendant  six  et 
même  sept  heures. 

6'  Deux  longues  cicatrices  linéaires  existent  Tune 
avant  l'autre  en  arrière  de  la  fistuioé 

V  Le  vagin  est  droit,  offre  un  peu  moins  de fa^rgeur 
et  est  situé  plus  haut  que  chez  une  femme  qui  n'a\i- 
r«t  pas  subi  l'opération. 

Le  2  novembre,  la  malade  sort  de  l'hôpital,  guérie. 

i03*  Ob$erva^n,  —  Fi$mk  véiko^vaginale  siéf/emU 
prèê  An  col  iê  l'tUérUê.  *-  Auiapta$tie  par  giùêëmeiu. 
^  Guéfiêon.  —  La  nommée  Eguillon  (Hwrielte), 
ftgée  deS4  ans,  vint  à  Paris  le  10  juin  i848 ,  pour 
y  recevoir  mes  soins.  Cette  femme,  d'une  bonne 
oonstitution,  a  constamment  joui  d'une  santé  par- 
laite.  Cependant  elle  raconte  qu'élevée  par  une  femme 
enceinte,  il  en  résulta  un  dépérissement  considérable 
qui  ne  disparut  que  lorsqu'elle  fut  rapportée  chez  ses 
parens.  Pendant  trois  ans,  elle  subit  un  traitement 
tonique;  au  bout  de  ce  temps,  elle  commença  à  mar- 
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cher,  et  à  06Ue  époque  les  forces  reTÎnrent  peu-i^peu 
et  la  8âDlé  se  rétablit 

A  44  ans,  elle  Ail  réglée  pour  la  première  fois. 
La  menstruation  s'annonça  par  des  douleurs  qui  ont 
continué  de  se  faire  sentir  a  chaque  époque.  Malgré 
cela,  elle  s'établit  avec  une  régularité  parfaite. 

A 32  ans,  elle  se  maria;  presque  immédiatement 
elle  devint  enceinie,  et  pendant  tout  te  temps  de  sa 
grossesse  elle  éprouva  de  fortes  douleurs  dans  les 
reins,  et  t'est  au  point  qu'elle  ne  pouvait  pas  rester 
couchée  ;  de  plus,  elle  tombait  très  souvent  en  défoil- 
lance.  Cependant  elle  arriva  au  terme  de  sa  grossesse 
et)  au  bout  de  neuf  mois,  eHe  ressentit  les  première 
douleurs  de  l'accouchement.  Pendant  la  première 
heure,  elles  furent  légères;  mais  bientôt  elles  devin* 
rent  intenses  et  revinrent  à-peu- près  tous  les  trois 
quarts  d'heure.  Le  quatrième  jour,  les  forces  de  la 
malade  étaient  tellement  épuisées,  que  pendant  quatre 
ou  cinq  heures  elle  resta  plongée  dans  une  espèce 
d'inertie.  Durant  tout  ce  temps,  elle  prit  seulement 
un  bain  9  dans  lequel  elle  ne  put  rester.  Dans  la 
nuit  du  cinquième  jour^  les  douleurs  reparurent  avec 
violencOi  A  une  heure  du  matin ,  la  poche  des  eaux 
se  perça  et  il  s'écoula  une  asseï  grande  quantité  de 
liquide  ;  les  douleurs  cessèrent,  et  au  même  instant 
l'enfant  se  présenta  par  l'épaule.  La  malade  resta 
dans  celte  position  pendant  trois  heures.  C'est  au 
bout  de  ce  temps  que  le  médecin  revint  et  essaya, 
pendant  une  heure  et  demie,  de  faire  la  version  en 
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iotrodoisâiit  la  maîn  et  le  forceps  dans  la  csvilé 
utérine.  Il  fut  bientôt  forcé  de  renonoer  à  rinlro- 
duction  de  c^  dernier  instrument.  Il  finit  par  sûsir 
les  pieds  et  enfin  il  termina  raecoudiemeat.  Il 
s'écoula  aussitôt  une  asseï  grande  quantité  de  sang. 

L*enfant  était  mort  et  pesait  i6  livres. 

La  délivrance  fut  opérée  de  suite  sans  aocone 
diflkulté.  Immédiatement  après,  la  malade  se  senlii 
très  bien  et  elle  éprouva  encore  de  temps  en  temps 
d'assez  fortes  douleurs  accompagnées  d'efforts.  Ces 
derniers  finirent  par  se  calmer  dans  la  journée 
(46  août  1847).  Quelques  momens  nprès  Touv^tore 
de  la  poche  des  eaux,  la  malade  urina  sans  difficulté; 
mais  Taccouchement  étant  terminé ,  elle  n'éprouva 
[Jus  le  besoin  d'uriner,  et  le  lendemain  matin,  lors- 
qu'on la  changea  de  lit,  on  s'aperçut  que  sa  couche 
était  inondée.  Le  médecin,  sans  s'en  occuper  dafas* 
tage,  pensa  que  cette  incontinence  d'urine  était  doei 
une  faiblesse  de  la  vessie.  Dans  la  journée,  il  surfine 
des  douleurs  abdominales  intenses  ;  le  ventre,  b^* 
lonné,  devint  sensible  à  la  moindre  pression^  et  c'est 
au  point  que  la  malade  ne  pouvait  supporter  le  foii» 
du  drap.  Cette  sensibilité  dura  pendant  trois  mois.  Oa 
fit  des  onctions  avec  une  pommade  dont  la  malade  ue 
peut  donner  la  composition.  Il  est  à  présumer  que 
c'était  une  pommade  mercurielle.  Durant  tout  ce 
temps,  les  urines  coulaient  involontairement  par  k 
vagin. 

Deux  jours  après  l'accouchement ,  la  malade  cou* 
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sulta  If.  le  docteur  Lagou  (de  Clermont),  et  M.  le  doc-» 
teur  Pourchet  père;  nos  deux  confrères  furent  divisés 
d'opinion  ;  seul  M.  le  docteur  Lagou  reconnut  Texis- 
lence  d'une  fistule  vésico-vaginale^  et  cependant  Tavis 
àeH.  Lagou  ne  prévalut  pas.  Au  bout  de  quinze  jours, 
le  médecin  de  la  malade  mit  une  sonde  à  demeure  ; 
mais  la  totalité  des  urines  ne  sortait  pas  par  elle  et 
une  partie  s'échappait  encore  par  le  vagin  ;  de  plus^  elle 
détermina  des  douleurs  tellement  fortes^  qu'on  fut 
obligé  d'en  supprimer  l'usage  après  deux  jours  de 
séjour.  Au  bout  de  trois  mois ,  alors  que  la  malade 
commençait  à  se  lever,  M.  Lagou  revint  avec  son  fils, 
chez  elle.  M.  Lagou  père,  en  poussant  dans  l'intérieur 
du  réservoir  urinaire  une  injection,  reconnut  immé- 
diatement, en  voyant  sortir  la  totalié  du  liquide  par 
le  vagin ,  l'ouverture  anormale  qui  existait  au  bas- 
fond  de  la  vessie  par  où  l'urine  suintait. 

Peu-à-peu  la  malade  se  rétablit.  A  cette  époque, 
elle  ne  perdait  pas  ses  urines  dans  toutes  les  posi- 
tions :  quand  elle  était  assise,  le  corps  fortement  pen- 
ché en  avant ,  elle  en  conservait  une  certaine  quan- 
tité. Elle  resta  dans  celte  position  jusqu'au  moment 
où  elle  vint  à  Paris. 

Le  5  juin  1848,  les  règles  qui  n'avaient  pas  paru 
depuis  raccouchement ,  revinrent;  elles  furent  peu 
abondantes  et  occasionnèrent  de  fortes  douleurs  ac« 
compagnées  de  malaise.  Cette  femme  était  alors  dans 
Télat  suivant  : 

La  santé  générale  est  bonne;  toutes  les  fonctions 

II.  40 
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•'exécutent  normalement ,  à  l'exception  toutefois  de 
celles  des  organes  urinaires.  Les  urines,  en  effet, 
coulent  incessamment  par  le  vagin  pour  se  répandre 
le  long  des  cuisses  et  sur  les  organes  génitaux  externes. 
Le  liquide  irritant  détermine  des  cuissons  intenses 
qui  sont  à  peine  modérées  par  l'emploi  des  bains  et 
des  injections.  Ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  les 
urines  coulent  involontairement  pendant  la  position 
debout  ou  couchée.  La  position  assise^  le  corps  étant 
fortement  penché  en  avant,  est  la  seule  qui  lui  per- 
mette d'en  conserver  une  assez  grande  quantité;  mais 
si  elle  hit  le  moindre  mouvement  pour  se  redres- 
ser, elle  est  immédiatement  inondée.  Lorsqu'effe  est 
assise,  elle  peut  uriner  par  le  canal  normal,  autre- 
ment elle  n'en  éprouve  jamais  le  besoin.  D'après  tous 
ces  symptômes,  il  était  évident  qu'il  existait  une  fis- 
tule vésico-vaginale.  Gela  ne  suffisait  cependant  pas, 
car,  pour  m'en  assurer  et  pour  apprécier  le  siège  de 
l'altération,  je  soumis  la  malade  à  un  examen  au 
spéculum.  Je  constatai  alors  que  les  grandes  lèvres  et 
la  peau  des  cuisses  étaient  érythémateuses  et  doulou- 
reuses au  toufcher.  En  déprimant  la  paroi  postérieure 
du  vagin  avec  le  spéculum  univalve,  on  put  voir  que 
ce  dernier  organe  était  rempli  d'urine.  Il  ne  fut  pas 
flicile  d'apercevoir  l'orifice  vaginal  de  la  fistule,  qui 
était  bouché  par  la  pression  du  col  de  l'utérus  ou  par 
les  plis  du  vagin,  poussés  au  devant  du  spécubtm.  Ce 
fut,  en  effet,  en  écartant  à  droite  et  à  gauche  les  pa- 
rois du  vagin  et  en  refoulant  en  haut  la  paroi  supé- 
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rieure,  que  nous  pftines  aperoevoir  distinotement 
F  urine  suinter  par  une  ouverture  située  sur  la  ligne 
médiane  presque  au  niveau  de  TiMertion  du  vagin 
au  col  de  Tutérus.  La  profondeur  de  la  fistule  eirim- 
patienee  de  la  malade  empêchèrent  d'en  mesurer 
exactement  les  dimensions  ;  cependant  pour  constater 
plus  sûrement  sa  position,  je  fis  injecter  dans  la  vessie 
une  certaine  quantité  d'eau  tiède  qui  revint  par  le 
vagin  :  cet  orifice  était  assez  considérable  pour  per- 
mettre à  l'eau  de  sortir  en  jet  assez  gros.  Le  vagin  et 
les  parties  externes  génitales  sont  le  siège  de  cuissons 
qui  deviennent  quelquefois  très  intenses. 

Le  1"  juillet  4848,  les  règles  parurent  pour  la  se- 
conde fois  depuis  l'accouchement;  elles  furent  moins 
abondantes  qu'habituellement ,  durèrent  cinq  jours 
et  furent  accompagnées  de  douleurs.  La  malade  prît 
un  bain,  fut  purg^  et  opérée  le  8  juillet  4848,  en 
présence  de  MM.  Lallemand,  Rayer,  Gimelle,  et 
Blanche  père  et  fils.  Mais  avant  de  commencer  l'opé- 
ration, je  constatai  de  nouveau  la  position  de  la  fis- 
tule, non  sans  quelque  diiBculté.  Cette  difficulté  fut 
d'autant  plus  grande,  que  l'utérus  ayant  contracté 
des  adhérences  dans  l'intérieur  du  petit  bassin,  le  col 
ne  ptit  être  attiré  à  l'extérieur  de  la  vulve,  oe  qui 
rendit  le  manuel  opératoire  beaucoup  plus  laborieux. 
De  l'eau  tiède  fut  injectée  de  nouveau  dans  la  vessie; 
mais  cette  fois  on  ne  la  vit  sortir  par  le  vagin,  qu'en 
bavant.  En  explorant  attentivement,  on  aperçut  une 
espèce  de  rigole  qui  se  terminait  par  un  iiêfmdibMkm^ 

10. 
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C'est  dans  cet  endroit  que  je  parvins  à  faire  pénétrar 
dans  la  vessie  une  sonde  cannelée  qui  pénétra  facile- 
ment dans  Tintérieur  du  réservoir  urinaire  :  immédia- 
tement après,  le  liquide  qu'il  contenait  sortit  à  flot 
par  la  cannelure  de  cet  instrument ,  et  de  cette  ma- 
nière tous  les  doutes  furent  levés.  L'opération  fut 
alors  commencée. 

Le  premier  temps  ne  fut  pas  possible ,  les  adhé- 
rences  de  l'utérus  avec  le  petit  bassin  empêchant 
d'attirer  le  col  à  l'extérieur. 

Le  second  temps  consista  à  détacher  le  vagin  de  son 
insertion  au  col  de  Tutérus  dans  une  étendue  de 
2  centimètres  environ.  Il  en  résulta  un  écartement 
qui  permit  un  relâchement  de  toute  la  paroi  vaginale 
supérieure. 

Dans  le  troisième  temps  je  pratiquai  le  ravivement. 
J'eus  soin  de  maintenir  la  sonde  cannelée  dans  l'in- 
térieur de  la  vessie,  afin  de  pouvoir  conduire  le  bis- 
touri tout  autour,  de  manière  à  enlever  complètement 
le  trajet  organisé  de  la  fistule.  Pour  cela,  je  me  ser- 
vis de  la  pince  à  dents,  du  bistouri  et  des  ciseaux, 
alternativement.  Je  ravivai  ainsi  la  fistule  dans  une 
étendue  circonférentielle de  i  centimètre  environ.  Ce 
temps  de  l'opération  présenta  dans  son  exécution 
une  difficulté  qui  était  en  rapport  avec  la  profondeur 
de  la  région,  sur  laquelle  il  fallait  agir.  Quoi  qu'il  en 
soit,  lorsque  le  ravivement  fut  complet ,  je  procédai 
au  quatrième  temps,  c'est-à-dire  à  l'application  des 
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fils  qui  étaienl  plats,  formés  de  4  oordonnets  en  soie^ 
agglutinés  au  moyen  de  la  cire.  J'appliquai  ainsi  trois 
points  de  suture  dans  le  sens  longitudinal,  c'est-à-dire 
en  réunissant  les  lèvres  de  la  fistule  de  gauche  à  droite 
au  lieu  de  les  rapprocher  d'avant  en  arrière.  Les  trois 
fils  furent  placés  à  une  distance  de  i  demi-centimètre 
environ  l'un  de  l'autre  et  je  pris  dans  l'anse  de  fil  une 
assez  grande  quantité  de  tissus.  Les  fils  furent  ensuite 
serrés  lùédiocrement,  noués  et  coupés  à  une  certaine 
distance  du  nœud.  Après  avoir  fait  dans  le  vagin  plu- 
sieurs injections  d'eau  frpide,  j'introduisis  dans  ce 
conduit  un  tampon  d'agaric,  et  une  sonde  fut  placée 
dans  la  vessie.  Cette  sonde  donne  issue  d'abord  à  un 
liquide  sanguinolent.  La  malade  est  alors  reportée  au 
lit,  où  elle  est  couchée  sur  le  dos,  les  jambes  fléchies 
et  soutenues  par  un  coussin  placé  sous  les  jarrets.  La 
sonde  est  fixée  à  demeure.  (Tilleul  sucré;  1  pilule 
d'extrait  aqueux  d'opium  0,0i). 

La  journée  qui  suivit  cette  opération  fut  bonne.  La 
malade  reposa  tranquillement  une  partie  de  la  nuit. 
La  sonde  donna  issue  à  la  totalité  de  l'urine  qui , 
d'abord  sanguinolente,  ne  tarda  pas  à  couler  claire  et 
limpide;  il  s'écoula  par  le  vagin  une  certaine  quan- 
tité de  sang. 

Le  9,  la  malade  va  bien,  et  la  sonde  fonctionne 
parfaitement. 

Le  iO,  l'écoulement  de  sang  est  arrêté.  La  sonde 
est  changée  et  la  nouvelle  algalie  donne  issue  à  de 
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Turiiie  cbira  et  limpide.  La  malade  n'a  nullement 
âlé  mouillée. 

Les  josri  auivans,  Tétai  de  la  malade  continue 
d'être  satisfaisant. 

Le  14^  j'oKaminai  lea  partiea  et  je  retirai  le  tam- 
pon qui,  une  fois  enlevé,  laissa  sortir  une  oertaioe 
quantité  de  pus  fétide  ;''une  injection  est  faite  dans 
le  vagin,  après  quoi  je  ooupe  deux  fils}  je  laisoi 
celui  du  milieu.  L^élat  des  parties  opérées  est  on  ne 
peut  plus  satisfaisant ,  seulement  le  tampon,  par  son 
séjour  un  peu  prolongé  dans  le  vagin ,  a  déterminé 
des  excoriations  douloureuses  au  toucher.  Après  une 
nouvelle  injection ,  la  malade  est  reportée  dans  bob 
lit,  et  la  sonde  est  immédiatement  remise. 

Le  18 ,  la  malade  est  de  nouveau  examiaèe.  Le 
vagin  contient  encore  une  assez  grande  quantité  de 
pua,  il  a  une  odeur  moins  forte,  parait  lié  et  de  bonne 
nature  ;  une  nouvelle  injection  est  faite  et  je  retire 
le  dernier  fil.  Les  lèvres  de  la  fistule  sont  complète- 
ment réunies. 

Le  19,  upe  injection  est  poussée  sur  le  lieu  de  la 
suture  ;  la  quantité  de  pus  fournie  par  le  vagin  est 
fort  peu  considérable.  Une  sonde  de  femme  donne 
issue  à  une  assez  grande  quantité  d'urine,  qui  per- 
met de  penser  que  la  guérison  de  la  fistule  est  com- 
plète. 

Le  20,  nouvelle  injection.  (Potages  et  bouillons). 

Le  21 ,  dans  la  soirée,  la  malade  est  prise  de  fris- 
sons, Mcompagnés  de  malaise.  La  présence  de  la  sonde 
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détermine  des  douleurs  que  la  malade  n'«  point 
éprouvées  jusque-là. 

Le  23,  je  relire  la  sonde  et  la  malade  urine  seule  ; 
je  lui  recommande  de  satisfwe  le  besoin  d'uriner 
aussitôt  qu'il  se  fera  sentir. 

Le  23,  la  malade  a  uriné  sans  sonde  et  n'a  nulle- 
ment été  mouillée.  (  Injection  nouvelle  ;  bain  de  stége 
tiède). 

Le  24,  rétat  de  la  malade  continue  d'être  satisftii- 
sant.  (Grand  bain). 

Le  26,  Eguillon  est  examinée  de  nouveau  en  pré- 
sence de  MM.  Lallemand,  Rayer,  Gimelle  et 
filanche  fils.  Les  parties  génitales  externes  sont  par- 
faitement saines  et  ne  sont  plus  le  siège  d'aucune 
cuisson.  Le  vagin  est  sain;  les  excoriations  ont  dis- 
paru. 

Sur  la  paroi  antérieure  du  vagin  et  sur  la  ligne 
médiane,  un  peu  en  avant  du  col  utérin,  on  aperçoit 
dans  un  enfoncement  en  forme  de  rigole  une  ligne 
blanchâtre  qui  n'est  autre  chose  que  la  cicatrice  ;  en 
arrière  on  voit  le  col  de  l'utérus.  La^paroi  vaginale 
paraît  remontée  Un  peu. 

Par  aucun  point  de  celte  surface  on  ne  voit  suinter 
la  moindre  goutte  d'urine.  Le  calhétérispie  donne 
issue  à  une  très  grande  quantité  d'urine.  La  malade 
est  guérie. 

Le  27,  elle  commence  à  se  lever. 

Le  29,  elle  est  resiée  deux  heures  debout  et  elle  a 
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foit  le  tour  de  sa  chambre;  elle  n'a  pas  perdu  la 
moindre  goutte  d'urine. 

De  jour  €!njour,  ta  guérison  s'est  consolidée,  et 
maintenant  elle  conserve  très  bien  l'urine  sans  incoo- 
vénient  aucun. 


104*  Observaiion.  —  Fistule  vésico-vag 
Auiaphsiie  par  glissemeni.  —  Guérison  (  par  M.  Mal- 
gaîgne).  —  t  Madame  Raffarel,  âgée  de  39  ans,  déjà 
mère  de  cinq  enfans,  accoucha  d'un  sixième  qui  était 
une  petite  fille,  le  2  mai  1847.  I^s  cinq  premières 
couches  avaient  été  heureuses,  et  tous  les  enfaus 
étaient  venus  par  la  tête;  mais  la  dernière  se  présenta 
mal;  l'accoucheur  et  une  sage-femme  introduisirent 
les  mains  et  les  avant-bras  à  plusieurs  reprises;  ^ 
finalement  il  fallut  avoir  recours  au  forceps  qui  dût 
être  aussi  réintroduit  plusieurs  fois.  L'enfant  éia» 
très  forte,  et  mourut  dans  l'accouchement  ;  le  tra^" 
avait  duré  en  tout  vingt-et-une  heures.  Les  suites  û^ 
couches  furent  très  graves  ;  la  malade  ne  quitta  k  » 
qu'au  bout  de  six  semaines  ;  et  ce  ne  fut  encore  q^ 
plusieurs  semaines  après  que,  surprise  d'être  tou- 
jours mouillée  et  ne  sentant  pas  le  besoin  d'uriD^» 
elle  s'adressa  à  M.  Petit  le  fils  (de  Corbeil),  q«»  ^' 
connut  la  fistule.  M.  Petit  essaya  de  tenir  une  sonde 
à  demeure;  la  malade  ne  put  la  garder  que  deux 
jours  et  demi;  alors  elle  vint  à  Paris  consulter 
M.  Jobert,  qui  jugea  une  opération  nécessaire. 

a  Elle  n'avait  pas  eu  ses  règles  depuis  ses  couches 
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«  jusqu'au  6  septembre,  où  elle  les  eut  vingt-quatro 
heures  seulement,  mais  fort  légères;  du  reste,  eHe 
ne  les  a  guère  habituellement  que  trenie-six  heures. 
Jamais  depuis  raccouchement  elle  n'avait  senti  le 
besoin  d'uriner. 

a  Ce  fut  dans  ces  circonstances  que  la  malade  me 
fut  adressée  par  mon  excellent  confrère  et  ami,  M.  le 
docteur  Léon  Boyer.  Nous  Texplorâmes  le  '2i  sep- 
tembre et  nous  reconnûmes  facilement  une  fistule 
transversale  située  à  i  centimètre  environ  du  col 
utérin,  offrant  à  Tœil  à-peu-près  1  centimètre  d'é- 
tendue, et  laissant  continuellement  suinter  l'urine, 
en  sorte  qu'il  n'en  passait  pas  une  goutte  dans  Tu- 
rèthre.  La  muqueuse  vaginale  était  pâle;  il  n'y  avait 
pas  de  trace  de  cicatrices  aux  environs  de  la  fistule; 
le  col  utérin,  très  élevé,  était  rouge  et  laissait  écouler 
une  certaine  quantité  de  mucus.  La  santé  générale 
étant  d'ailleurs  parfaite,  l'opération  fut  arrêtée  pour 
le  23  septembre,  et  pratiquée  avec  le  concours  de 
MM.  Léon  Boyer  et  Dequevauvillers,  et  de  M.  Besan- 
çon ,  mon  interne. 

«  La  malade ,  couchée  en  travers  de  son  lit ,  les 
cuisses  fléchies  et  écartées,  je  déprimai  la  paroi  pos- 
térieure du  vagin  à  l'aide  du  spéculum  uni  valve,  et 
glissant  l'indicateur  gauche  le  long  de  la  paroi  anté- 
rieure, entre  ce  doigt  et  le  spéculum,  je  portai  sur  le 
col  utérin  de  longues  pinces  de  Museux  avec  les- 
quelles je  le  saisis  fortement.  Le  spéculum  fut  alors 
retiré  et  des  tractions  ménagées,  mais  continues,  sur 
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l08  piooM  anmèreat  pen^à^n  jiisqw  près  de  Tori^  . 
fioe  vaginal  le  col  utérin  qni  étail  très  élevé.  D'autrei 
pincée  furent  facilement  impkntéee  sur  la  lèvre  anié* 
rieure  du  col;  et  les  branehes  des  deui  initmiMnl 
ayant  élé  serrées  à  l'aide  d'un  fil  solide,  elles  furoit 
aussi  confiées  à  un  aide  dont  tout  l'otBoe  était  dès 
lors  de  maintenir  la  traction  sans  l'accroître. 

«  La  fistule  siégeant  k  i  ceniiméire  du  col  utérin, 
se  trouvait  ainsi  fort  rapprochée  de  la  vulve  ^  mais 
masquée  encore  par  les  replis  de  la  paroi  vésioo-vagi« 
nak  attirée  en  bas.  Je  fis  tendre  cette  paroi  à  gagdie 
par  le  doigt  d'un  aide  ;  md-mème  j'en  fis  autant  i 
droite^  et  alors  nous  eûmes  sons  les  yeuK  l'osfertura 
flatuleuse,  dirigée  en  travers^  ^Jtnt  au  plus  ï  eenii« 
mètre  d'étendue  apparente,  mais  admettant  le  bout 
du  petit  doigt;  elle  figurait  une  sorte  d'entonnoir 
dont  les  parois  étaient  tapissées  d'une  muqueuse 
nouvelle  très  solidement  organisée  ;  et  ses  bords  sem- 
bfaient  très  épais.  On  s'assura  de  nouveau,  en  intro- 
duisant la  sonde  suocessivenient  par  l'urèthre  et  la 
fistule ,  qu'elle  communiquait  librement  avec  la  ves« 
sié;  et  une  injection  lancée  par  l'urèUire  et  revenant 
par  la  fistule  compléta  la  démonstration* 

c  II  s'agissait  maintenant  d'aviver  les  lèvres  de  la 
fistule.  Je  commençai  avec  un  bistouri  aigu,  la  rau^ 
queuse  étant  saisie  au  préalable  avec  des  pinces  à  d«Dta 
de  souris;  mais  è  mesure  que  la  pointe  du  biMoUri 
s'enfonçait  plus  avant,  je  craignais  qu'elle  n'allât 
blesser  la  paroi  opposée  de  la  vessie  ;  d^un  autre  o6lé 
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répdisseur  des  bords  de  la  fistule  était  telle  que  Jq  1^ 
eusse  difficilement  embrassés  avec  desdseaui;  je  ne 
servis  donc  d*UQ  bistouri  boutonné  {  et  jé  ne  saurais 
dire  avec  quelle  facilité  j'exécutai  mon  avivement  sur 
(CMis  les  points.  lia  fistule  |termit  alors  d'introduire 
ri^icateur  dans  la  vessie  ;  et  l'épaisseur  de  )a  paroi 
divisée  n'était  guère  moindre  de  1  centimètre. 

Un  peu  de  sang  suintait  de  Tincision;  il  fallait 
éponger  à  plusieurs  reprises ,  et  même  injecter  de 
l'eau  froide  par  le  vagin  et  par  l'urèthre  pour  nous 
débarrasser  de  ce  suintement.  Mais  j'y  réussis  encore 
mieux  en  portant  l'indicateur  gauche  dans  la  flrtul^ 
et  pressant  de  dedans  en  dehors  sur  la  lèvre  supé** 
rieure  de  l'incision.  Moyennant  cette  pression  qui 
l'écartait  de  la  paroi  antérieure  de  la  vessie,  je  passif 
facilement  de  dehors  en  dedans  ma  première  aiguillei 
après  l'avoir  retirée  au  dehors,  je  la  replongeai  tou- 
jours sous  la  protection  de  mon  doigt ,  i  travers  la 
lévre  inférieure  et  celte  fois  de  dedana  en  dehors  » 
embrassant  pour  chaque  lèvre  environ  1  centimètre 
d'étendue  de  la  paroi  vésico*vaginale.  Un  deuxième 
fil  fut  placé  de  même}  et  les  chefs  des  deux  fils  étant 
alors  attirés  au  dehors,  on  vit  les  bords  saignans 
de  la  fistule  très  nettement  accolés;  une  sonde  de 
femme  ne  pouvait  pénétrer  dans  leur  intervalle  ;  et 
une  injection  faite  par  l'urèthre  revint  tout  entière 
par  ce  canal.  En  conséquence,  on  jugea  ces  deux 
points  de  suture  suffisans^  et  je  les  serrai  assez  for- 
tement par  un  double  nœud.  Une  nouvelle  injeption 
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par  Turéthre  distendit  la  vessie  qui  se  contracta  de 
ft^n  à  lancer  par  le  méat  arinaire  un  jet  de  liquide 
très  gros  et  décrivant  un  arc  fort  étendu;  rien  ne 
passait  par  la  fistule.  4vant  de  couper  les  fils,  je  m'en 
servis  pour  attirer  au  dehors  la  portion  de  la  vessie 
qu*ils  étreignaient,  et  séparer  cet  organe  de  ses  atta- 
ches au  col  utérin.  Les  pinces  implantées  sur  la  lèvre 
antérieure  du  col  me  gênaient  ;  je  les  enlevai;  et  Tin- 
cision  fut  faite  avec  un  bistouri  aigu,  à  6  ou  8  milli- 
mètres de  profondeur  sur  toute  la  largeur  du  vagin. 
Une  autre  incision  parallèle  fut  faite  en  avant  de  la 
fistule  pour  que  la  muqueuse  vaginale  ne  fût  pas  plus 
tiraillée  de  ce  côté  que  de  Tautre  ;  puis  les  fils  coupés 
près  des  nœuds.  Les  injections  dans  le  vagin  enle- 
vèrent les  caillots  et  le  sang  ;  mais  il  en  suintait  lou* 
jours,  surtout  par  l'incision  du  col.  Sans  m'y  arrêter, 
je  portai  dans  le  vagi/i  un  tampon  d'agaric;  je  fixai  la 
sonde  à  demeure  dans  l'urèthre;  le  tout  maintenu 
par  un  bandage  en  T  et  des  liens  qui  se  rattachaient 
à  une  serviette  passée  en  ceinturon  autour  du  ventre; 
et  l'opération  fut  terminée.  La  malade,  interrogée  à 
diverses  reprises,  déclara  toujours  qu'elle  ne  souffrait 
pas;  et  de  fait,  elle  ne  jeta  pas  un  cri  durant  toute 
l'opération. 

c  Deux  heures  après,  un  peu  de  sang  avait  coulé 
par  le  vagin  ;  la  malade  pâlit  et  eut  une  syncope.  On 
assura  le  tampon,  et  l'hémorrhagie  ne  reparut  pas  au 
dehors.  De  petits  caillots  bouchaient  la  sonde  ;  on  lit 
des  injections  pour  la  rendre  libre. 
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«  Le  lendemain,  état  excellent;  j'ôlai  le  tampon j 
il  sortit  du  vagin  environ  deux  palettes  de  caillots 
noirs  ;  des  injections  lavèrent  ce  conduit.  L'opérée 
commençait  à  sentir  de  Tappétit. 

a  Rien  à  noter  les  jours  suivans;  mais  le  di- 
manche 26,  comme  elle  était  en  moiteur,  elle  mit  les 
bras  hors  du  lit  pour  lire  un  journal  ;  presque  aussitôt 
survint  un  frisson  violent  avec  douleurs  dans  toutes 
les  jointures,  notamment  aux  lombes  ;  issue  d'un  peu 
de  sang  rouge  par  la  sonde;  brisement  général.  Le 
frisson  fut  suivi  d'une  réaction  très  forte  avec  fièvre, 
abattement;  le  lendemain  elle  s'en  ressentait  encore. 

«  Heureusement  rien  de  semblable  ne  reparut  les 
jours  suivans;  seulement  le  29,  sixième  jour,  il  sortit 
d'assez  gros  caillots  du  vagin;  mais  comme  nous 
étions  arrivés  ou  à-peu-près  à  l'époque  menstruelle, 
cela  fut  mis  sur  le  compte  des  r^Ies. 

«  Le  30,  il  nous  parut  utile  d'enlever  les  sutures* 
Le  col  utérin  fut  saisi  et  amené  à  la  vulve  avec  plus 
de  difficulté  que  le  jour  de  l'opération  ;  le  vagin  ne 
contenait  qu'un  peu  4^  mucus  puriforme.  Mais  en 
pressant  sur  la  paroi  antérieure  du  vagin  pour  recon- 
naître les  sutures  qui  étaient  profondément  cachées^ 
le  vagin  s'emplit  d'un  liquide  qui  me  parut  être  de 
r urine.  Avions-nous  rompu  quelque  adhérence,  on 
bien  le  liquide  s'écoulait-il  à  travers  la  fistule  non 
réunie,  ou  bien  encore  à  travers  les  trous  agrandis 
des  points  de  suture  ?  c'est  ce  qu'il  fut  impossible  de 
reconnaître.  Les  deux  divisions  transversales  au  col 
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et  8u  vagin  étaient  presque  cicatrhées;  ee  qui  me 
surprit,  c'est  que  l'incision  transTerse  inférieure  sem- 
blait avoir  pris  une  direction  verticale.  Enfin ,  après 
quelques  difficultés ,  les  fils  furent  aperçus ,  coupés 
avec  des  ciseaux  courbes  et  retirés  ;  ils  étaient  encore 
loin  de  tomber  dans  le  vagin.  Une  sonde  introduite 
après  cela  dans  la  vessie  en  flt  sortir  par  un  jet  assez 
fort  plusieurs  cuillerées  d'urine  presque  limpide. 

«c  La  sonde  élastique  ftit  réintroduite  à  demeure  et 
la  malade  resta  couchée  comme  auparavant.  Dans  \a 
nuit  du  9  au  3  octobre,  elle  ressentit  des  douleurs 
asses  vives  à  l'hypogastre.  La  sonde  était  boncbée. 
M.  Boyer  la  vit  le  lendemain ,  retira  la  sonde  dans 
laquelle  11  trouva  un  bout  de  fil  simple  provenant 
d'une  des  sutures  ;  la  vessie  contenait  une  notable 
quantité  d'urine;  rien  n'avait  passé  parle  vagin. 

«  En  conséquence,  le  A  octobre,  nous  enlevâmes  h 
sonde;  plusieurs  injections  feiles  dans  la  vessie  re- 
vinrent en  entier  par  te  méat;  et  il  fut  décidé  qu'on 
laisserait  la  malade  uriner  seule.  Elle  urina,  en  eflet, 
deux  fois  dans  la  journée,  sans  aucun  écoulement 
appréciable  par  le  vagin* 

«  Il  n'y  eut  rien  de  nouveau  jusqu'au  9  octobre; 
cejour^là  on  lui  avait  permis  de  se  lever.  Gomme  elle 
était  un  peu  fhible,  elle  s'était  bornée  d'abord  à  fetre 
quelques  pas  par  la  chambre,  puis  à  se  reposer  sur 
un  ftiuteuil  ;  et  vers  quatre  heures ,  elle  avait  uriné 
très  naturellement.  A  quatre  heures  et  demie,  comme 
elle  reconduisait  sa  sœur  à  la  porte  de  l'appartement, 
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M.  Bojer^  qui  robeerTOÎt^  s'aperçut  qu'elle  laissait 
couler  qudques  gouttes  d'urine  sur  le  plancher.  Quant 
à  elle,  elle  n'eu  ayait  pas  oeusoieiioe  ;  et  presque  aussitôt 
elle  sentit  le  besoiu  d'uriner  ei  s^en  acquitta  comme 
auparavant;  mais  m  se  relevant  d'autres  gouttes 
tombèrent  derechef.  M.  Boyer  la  fit  tenir  debout^  les 
jambes  écartées,  et,  examinant  les  parties,  il  en  vit 
suinter  la  valeur  d'une  cuillerée  d'urine,  sans  pou^ 
voir  démôler  d'où  elle  sortait.  Une  sonde,  introduite, 
évacua  de  la  vessie  environ  une  cuillerée  et  demie 
d'urine  qui  y  était  restée  ^  alors  l'écoulement  cessa 
absolument,  bien  que  la  malade  fut  encore  restée  de- 
bout cinq  minutes. 

c  Pour  plus  de  séeurité,  M.  Boyer  fit  essuyer  soi* 
gneusement  les  parties,  retint  la  malade  levée  jusqu^à 
huit  heures  du  soir  ;  l'écoulement  ne  reparut  point  ; 
avant  de  se  oouoher  elle  urina  librement ,  sans  écou- 
lement consécutif. 

c  Le  lendemain  iO ,  elle  demeura  levée  de  une 
heure  à  dix  heures  du  soir,  urina  deux  fois,  sans  le 
moindre  suintement  ;  de  même  le  lit  ne  présentait 
pas  une  goutte  d'urine. 

«  D'après  tous  ces  phénomènes,  nous  jugeâmes 
que  l'urine  s'était  écoulée  par  Turèthre  affaibli,  et 
toute  inquiétude  cessa.  En  effet,  dans  la  nuit  du 
10  au  4i,  comme  dans  les  suivantes,  la  malade  ne  fit 
qu'un  somme,  garda  eh  conséquence  l'urine  de  toute 
la  nuit  dans  la  vessie,  sans  en  laisser  échapper  une 
goutte  et  urina  copieusement  à  son  réveil. 
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«  Le  13,  Tingtiéme  jour  après  l'opération,  nous  la 
passimes  au  êpéeulum.  Tout  d'abord  avec  le  spécubtm 
bivalvOi  noua  cbercfaftmes  vainement  des  traces  de  la 
fistule,  tant  la  paroi  intérieure  du  vagin  avait  repris 
sa  couleur  et  ses  rides  naturelles;  de  telle  sorte  que 
l'orifice  rouge,  humide,  découpé  du  museau  de  tanche 
apparaissant  enfin  au  fond  de  l'instrument  et  laissant 
couler  un  peu  de  mucus  clair  et  limpide,  nous  crûmes 
un  moment  que  c'était  là  notre  fistule  dont  la  cica- 
trisation n'eût  pas  encore  été  complète.  Cependant , 
une  injection  faite  dans  la  vessie  y  restait  toute  en- 
tière; le  doigt  porté  dans  le  vagin  ne  découvrait  nulle 
inégalité  en  avant;  finalement,  en  nous  servant  du 
spéculum  ordinaire,  nous  embrassâmes  le  col  utérin, 
cette  fois  bien  reconnu  ;  nous  constatâmes ,  au  fond 
de  la  rosace  vaginale,  l'incision  que  nous  avions  faite 
au  col,  et  qui  était  parfaitement  cicatrisée  ;  quant  à 
la  fistule  et  à  l'autre  incision,  nous  pûmes  bien,  à 
quelques  rides  plus  profondes,  en  assigner  la  place*) 
mais  nous  n'en  eussions  pas  deviné  l'existence  anté- 
rieure, si  nous  avions  vu  cette  femme  pour  la  pre- 
mière fois. 

<c  Le  lendemain,  elle  quitta  Paris  pour  s'en  re- 
tourner à  Ck>rbeil;  nous  avons  eu  tout  récemment 
encore  de  ses  nouvelles,  et  la  vessie  remplit  ses  fonc- 
tions comme  si  elle  n'avait  jamais  été  blessée  (').  » 


(')    Eevue  mêdico -  chirurgicale ,  4'*  année,  t  ii,  p.  304,   no- 
vembre 4847. 
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105*  Observatim.  —  Fistule  véêico"  vaginale.  -^ 
Opération.  —  Accidens  cholériques.  —  Mari.  — 
Autopsie.  —  La  nommée  BilloT^  âgée  de  38  ans, 
journalière,  entre  à  l'hôpital  Saint^Louis  le  30  oc- 
tobre 1846.  Douée  d'un  tempérament  nerveux,  cette 
femme  a  constamment  joui  d'une  bonne  santé  et  a 
eu  une  menstruation  très  régulière.  Au  bout  de  dix- 
huit  mois  de  mariage,  elle  est  devenue  enceinte.  Sa 
grossesse  a  été  heureuse,  mais  son  accouchement  très 
difficile.  Le  travail  de  Tenfantement  a  duré  trois 
jours  et  a  nécessité  plusieurs  applications  de  forceps. 
Les  suites  de  couches  n'ont  d'abord  rien  offert  de 
particulier  ;  le  troisième  jour  seulement  une  incon- 
tinence d'urine  s'est  déclarée.  La  malade  est  de- 
meurée pendant  quatre  ans  en  proie  à  cette  infirmité. 
Au  bout  de  ce  temps,  l'existence  d'une  fistule  vésico- 
vagînale  a  été  constatée  par  le  médecin  qui  a  prati- 
qué, mais  sans  succès,  de  nombreuses  cautérisations 
avec  le  nitrate  d'argent.  Ensuite ,  dans  Tespace  de 
deux  ans ,  une  vingtaine  de  cautérisations  ont  été 
faites  avec  le  fer  rouge  :  ces  diverses  cautérisations 
n'ont  produit  aucun  résultat  favorable.  C'est  alors 
que  la  malade  est  venue  à  l'hôpital  Saint-Louis ,  où 
elle  a  été  admise  dans  l'état  suivant  : 

Au  bas-fond  de  la  vessie  et  près  du  col  de  rutérus, 

existe   une  ouverture  iistuleuse  qui  laisse  passer  le 

bout  du  doigt  indicateur.  Cetteouverture  est  distante 

de  rorifice  uréthral  de  toute  la  longueur  de  la  paroi 

11.  i\ 


Digitized  by 


Google 


949     AUT0PL4  Big  0R««  OÉNITO^JiOili.  M  L4 FEMME. 

antérieure  du  vagin.  Sa  forme  c$t  circulaire;  elle  est 
située  sur  la  ligne  médiane  et  son  diamètre  est  de 
2  centimètres  et  demi  environ*  Ses  bords  sont  plutôt 
dans  le  relâchement  gue  dans  un  état  de  tension  ap|>ré- 
ciabie.  La  lèvre  antérieure  du  col  utérin  a  contraolé 
des  adhérences  avec  la  cloison  vésico-vaginale  ;  et 
l'extrémité  du  museau  de  tanche  »  par  suite  de  cette 
disposition,  contribue  à  former  le  bord  postérieur  de 
la  fistule*  Une  ulcération  superficielle  existe  à  lasur^ 
face  du  col  de  la  matrice.  Les  parois  du  vagin  ne  pré- 
sententi  du  reste,  rien  d'anormal.  La  peau  est  épaissie 
et  rougeâtre  autour  de  la  vulve  et  à  la  partie  interne 
et  supérieure  des  ciiisses.  Elle  est,  en  outre,  le  siège 
d'une  éruption  tuberculeusci  causée  par  le  contact 
habituel  des  urines. 

La  malade,  dès  son  entrée  à  Thôpital,  est  soumise 
à  l'usage  des  bains,  des  injections  et  des  lavemens 
émolliens;  on  lui  fait  prendre  quelques  purgatift  et 
l'on  procède  le  17  novembre  à  l'opération  : 

La  malade  est  couchée  comme  pour  l'opération  de 
la  taille}  deux  aides  relèvent  et  maintiennent  les 
jambes  et  les  cuisses  fléchies  sur  le  bassin.  D'autres 
aides  entourent  la  malade  pour  la  tenir  dans  un  état 
d'immobilité  complète.  Introduisant  alors  par  Furé* 
thre  une  sonde  de  femme  dans  la  vessie,  je  la  fais 
pénétrer  dans  le  vagin  pour  m'assurer  d'une  ma- 
nière exacte  de  la  disposition  de  la  fistule.  La  sonde 
est  ensuite  retirée  et  le  spéculum  bivalve  introduit 
dans  le  vagin.  A  l'aide  de  ccit  instrument ,  le  col 
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utérin  est  saisi  ayec  uqe  pince  de  Museux  et  attiré 
yftvB  la  vu1t6  par  dts  traetions  soutenues  et  mena- 
géeià  Après  œtte  manceuTre,  j'ôle  le  »pécuhm  et 
j'applique  sur  le  ccd  une  seconde  pince  de  Muaeux 
qde  je  conûe  ainsi  <|M  le  première  à  un  aide.  Le  eol 
de  la  matHce,  ainsi  que  l'ouverture  fistuleuse^  se 
trouvent  de  la  sorte  placés  tout  près  de  Toriâce  vuU 
Taire  et  sous  la  main  du  chirurgien.  Alors  les  borda 
de  la  fistule  sont  rafraîchis  et  ravivés  successivement 
dans  tous  leurs  points  soit  avec  les  ciseaux,  soit  avec  le 
bistouri.  Le  bord  postérieur  est  constitué  en  grande 
partie  par  la  lèvre  antérieure  du  col  utérin }  aussi 
c'est  en  dédolant  à  sa  surface  que  Ton  en  pratique  le 
ravivement.  Avant  de  quitter  la  lèvre  antérieure, 
je  fais  une  petite  incision  transversale  et  peu  pro- 
fonde non  loin  de  l'orifice  do  col  et  à  quelques  mil* 
limèlres  au  -  devant  de  la  surfece  ravivée.  Le  bord 
postérieur  de  cette  incision  est  disséqué  d'avant  en 
arrière  pour  en  faire  une  espèce  d'opercule  aU'-dessus 
duquel  on  verra  Uentôt  passer  les  aiguilles  et  les  fils. 
Enfin,  après  avoir  abstergé  et  nettoyé  les  surfaces 
saignantes,  on  procède  à  la  suture.  On  se  sert  pour 
cela  d'une  aiguille  courbe  armée  d'un  fil  double  ett* 
duit  de  cire.  Cette  aiguille  est  fixée  à  l'extrémité  d'un 
support  muni  d'un  coulant  au  moyen  duquel  on  sé- 
pare facilement  les  deux  instrumens  l'un  de  Tautre» 
Saisissant  alors  avec  une  pince  à  dents  de  souria 
la  lèvre  antérieure  de  la  fistule,  je  passe  l'aiguillo 
(à  5  millimètres  en  arrière  du  bord  iibre^  du  vagin 
41. 
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dans  la  yessie  pour  cette  lèvre,  et  de  la  vessie  dans  le 
vagin  pour  la  lèvre  postérieure.  En  pénétrant  dans  le 
vagin,  la  pointe  de  Taiguille  traverse  une  coodie 
assea  épaisse  de  la  lèvre  antérieure  du  col  de  la  m- 
Irice  et  vient  ressortir  dans  le  «ttfon  qui  résulte  iie 
rincision  transversale  pratiquée  à  sa  surface.  HÀ- 
goiUe  et  le  fil  sont  ensuite  attirés  à  Textérieur  et  les 
deux  lèvres  de  la  fistule  embrassées  par  une  première 
anse  de  fil.  Deux  autres  fils  semblablement  disposés 
sont  passés  successivement  et  de  la  même  manière  i 
travers  les  bords  de  Touverture  fistuleuse.  Tous  tra- 
versent, comme  il  a  été  dit,  une  couche  superficielle 
du  museau  de  tanche.  Une  traction  légère  est  exercée 
simultanément  sur  les  extrémités  de  ces  trois  fils  et 
lait  arriver  d'une  manière  exacte  les  bords  de  IW 
verture  fistuleuse  au  contact.  Je  serre  alors  conve- 
nablement et  noue  chacun  des  fils  sur  les  bords  de 
la  fistule,  rapprochés.  Ces  fils  sont  ensuite  conpés 
tout  près  de  leurs  nœuds.   Le  col  de  la  matrice  d^ 
barrasse  des  pinces  de  Museux ,  rentre  de  lui-méfl^ 
au  fond  du  vagin.  On  fait  quelques  injections  d'eaa 
froide  dans  ce  conduit,  et  des  lotions  sur  les  parties 
génitales.  Contre  mon  habitude,  je  négligeai  d'intro- 
duire un  tampon  d'agaric  qui  empêche  toujours  tout 
écoulement  de  sang.  La  malade  est  ensuite  pl^^ 
dans  son  lit  dans  le  décubi lus  dorsal,  un  cous- 
sin sous  les  jarrets,  et  une  sonde  à  demeure  à^ns 
la  vessie.   On  lui  donne  pour  tisane  de  rinfusion 
de   tilleul ,  éduloorée  avec   le  sirop  de  gouiiû^  ^ 
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une  potion  avec  32  gram.  de  sirop  de  pavots  bhmes. 

Une  heure  après  Topération,  plus  d'un  verre  d'u- 
rine a  déjà  passé  par  la  sonde;  mais  bientôt  une  pe- 
tite hémorrhagie  se  déclare  et  le  sang  continue  i 
couler  par  le  vagin,  malgré  des  applications  réfrigé- 
rentes  et  quelques  autres  moyens  appropriés.  Au 
bout  d'une  heure,  on  se  rend  maître  de  l'hémorrhagie 
en  tamponnant  avec  précaution  et  ménagement  ren- 
trée du  vagin.  Un  certain  malaise  et  un  sentiment  de 
fiaiibiesse  accompagnent  et  suivent  cet  écoulement  de 
sang.  Cependant  les  urines  continuent  à  couler  par 
la  sonde.  Le  soir,  la  malade  a  de  la  ûàvre  et  accuse 
des  douleurs  à  Thypogastre.  £lle  éprouve  des  nausées. 
Néanmoins  la  nuit  est  bonne  malgré  l'insomnie. 

Le  18  novembre  au  matin,  la  malade  vomit  des 
matières  glaireuses  et  bilieuses.  Pendant  la  visite, 
dans  un  effort  de  vomissement,  la  sonde  est  expulsée 
hors  de  la  vessie  et  le  tampon  d'agaric  chassé  de  l'in- 
térieur du  vagin.  L'hémorrhagie  ne  se  renouvelle  pas. 
Les  urines  passent  par  la  sonde,  mais  en  petite  quan- 
tité. Le  ventre  est  un  peu  douloureux  à  la  pression  ; 
la  fièvre  est  modérée.  (  Limonade  citrique,  édulcorée 
avec  le  sirop  de  grande  consoude  ;  eau  de  Seltz  ;  po- 
tion anti-émétique  de  Rivière;  fomentations  sur  le 
ventre;  sinapismes). 

Dans  le  courant  du  jour,  les  envies  de  vomir  et  les 
vomissemens  continuent;  les  douleurs  abdominales 
augmentent  d'intensité  et  d'étendue.  Le  soir,  on  con- 
state une  l^ère  tuméfaction  à  l'hypogastre,  de  la 
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£r^uenee  et  de  la  petitesce  dans  le  pouls^aittii  qu'oie 
altéraiion  Doieble  des  traiu  de  U  &oe«  La  mkàt  a 
éâé  (rois  Ma  à  la  aella  U  ea  dévoiameat.  Trente 
aaogauea  sont  appliquera  sur  le  ventre. 

DaM  la  nuit»  insomnie;  aitemativee  de  seiet 
abondantes  et  de  Tomissemena  ;  la  malade  est  sm 
oaaae  sur  le  bassin  al  va  plua  da  cinquanle  biiei 
dévoiement. 

La  19  7  le  ventre  e^  plus  douloureux  et  plusia* 
mélié  que  la  veille.  Il  y  a  de  la  prostration  et  lo  poeb 
bat  iiM)  pulsations  par  minute;  la  pmu  est  eécbeet 
brûlante  ;  la  sécrétion  urinaire  presque  enlièreinefll 
suspendue.  Néanmoins  les  envias  de  vomir  ^1»^" 
missemena  sont  moins  fréquena.  (Lavemealitt^ 
coctioa  de  pavot;  fomentations;  Binapismes)> 

Âprèa  quelques  heures  de  soulagement,  od  abeem 
une  vive  recrudescence  dana  les  symptômes;  U  «^^ 
vient^  en  outre,  un  peu  de  trouble  dans  les  idées  K 
du  coma;  le  pouls  devient  imperceptible;  hfa^ 
prend  un  aspect  cadavéreux;  les  extrémités  se  refro^ 
dissent  et  la  malade  succombe  à  dix  heures  du  soir- 

L'aulopsie  Ail  faîte  trente-trois  heures  apr^  '^ 
mort.  On  trouva  de  la  rougeur  des  intesûns  et  (fi^^ 
ques  faibles  adhérenoes  ;  une  petite  quantité  de  s^ 
site  citrine  dans  les  points  les  plue  déclives  du  p^ 
toine.  L'utéras  n'offrait  plus  d'altération.  La  V86si6 
était  dans  l'état  suivant  :  sa  capacité  était  la  in^ 
que  dans  Tétat  normal  ;  elle  ne  conlenait  f^à^ 
rine;  la  mnque«se  ne  présentait  qu'un  pe«  d^'^ 
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geur  sant  autre  traee  d'inflamination  appréciable.  Le$ 
bords  de  la  fistule  étaient  rapprochés  et  main  tenus 
dans  un  contact  immédiat  par  les  points  de  suture. 
Aucun  espace  libre  n'e!ii8tait  dans  leur  intervalle,  et 
tout  porte  à  croira  qbe  la  réunion  eût  été  complète, 
si  les  accidens  ci-dessus  mentionnés  n'étaient  venus 
s'opposer  au  succès  de  l'opération. 

Il  ne  suffit  pas  de  rapporter  une  observation  ;  car 
il  est  nécessaire  encore  de  parler  des  ceinoidences  et 
des  accidens  qui  peuvent  tenir  à  tout  autre  cause 
qu^à  Topération,  et  sous  ce  rapport  les  causes  hygié- 
niques doivent  être  prises  en  sérieuse  considéra» 
tion;  autrement  on  serait  toujours  disposé  à  attri- 
buer au  bistouri  une  mort  qui  souvent  reconnaît 
toute  autre  origine.  C'est  ce  qui  me  paratt  parfohe^ 
ment  établi,  par  exemple,  pour  la  malade  qui  est  le 
sujet  de  cette  observation.  A  l'époqu^^  où  cette  femme 
est  entrée  à  Thôpital,  il  existait  dans  cet  établisse*- 
ment  des  inflammations  du  ventre  qui  se  terminaient 
rapidement  par  la  moK.  Deux  femmes  dont  l'une 
affectée  de  fistule  vésicovaginale,  ont  succombé  suc- 
cessivement à  une  péritonite  aiguë  sans  qu'elles  aient 
subi  la  moindre  opération.  Notre  malheureuse  opérée 
a  été  placée  dans  le  même  lit ,  et  comme  les  deux 
précédentes  malades,  elle  est  morte  d'un  troublé 
qui  a  pris  son  origine  dans  l'appareil  gastro-intes- 
tinal, auquel  f opération  ne  me  paratt  pas  avoir 
eu  part.  Rien,  en  effet,  ne  (trouve  le  contraire  de 
ce  que  j'avance  et  tout  tend  à  démontrer  que  c'est  la 
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même  caase  et  la  même  paissance  imtiMe  qui  a  pro* 
n>qué  un  aussi  i&cheux  résultat.  Tons  les  organes,  en 
effet»  sur  l^uels  j'ai  agi  n'offraient  aucune  altéra* 
tioD  morbide  qui  pût  expliquer  cette  terminaison. 

Je  sais  que  les  médecins  sont ,  en  général ,  incré- 
dules au  point  de  vue  chirurgical,  et  qu'ils  sont  loo* 
jours  disposés  à  voir  les  choses  autrement  qu'ils  ne 
les  voient  lorsqu'elles  se  présentent  à  eux.  Il  k\ï\ 
pourtant  bien  reconnaître  qu'un  opéré  est  tout  aussi 
accessible  et  encore  plus  que  l'individu  qui  n'a  pas 
subi  d'opération,  à  toutes  les  influences  épidémiques 
sur  lesquelles  la  science  a  si  peu  de  prise. 

106*  Observaiim.  —  Fistule  vésico  -  vaginale. - 
Perte  de  substance  considérable.  —  Aulaplastàe  jxff 
gUssmient.  —  Plusieurs  opérations.  —  Guérison  prestfu 
complète.  —  La  nommée  Gelu  (Aurore),  feroroe 
Hotin,  entra  à  l'hôpital  Saint-Louis  le  30  mai  i^* 
Cette  femme,  d'une  forte  constitution  et  d'un  ^ 
pérament  sanguin,  a  toujours  joui  d'une  santé  paf' 
faite  jusqu'à  l'âge  de  i5  ans,  époque  à  laquelle  elle 
fut  atteinte  d'une  maladie  qui  régnait  épidéroiq»^ 
ment  dans  son  pays.  Pendant  trois  mois,  elle  resta 
malade  et  eut  la  lôte  comme  perdue.  Réglée  pour  la 
première  fois  à  49  ans,  la  menstruation  ne  s'établit 
d'une  manière  régulière  qu'au  bout  de  trois  mois,  ei 
cela  sans  qu'il  en  résultât  le  moindre  dérangement 
dans  la  santé  qui  continua  à  être  bonne.  Mariée  i 
25  ans,  elle  devint  enceinte  trois  mois  après  son 
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mariage.  Cette  première  grossesse  ne  présenta  rien 
de  particulier  ;  arrivée  à  terme,  elle  accoucha  d'un 
enfant  mort.  Le  travail  avait  duré  trgls  jours,  et 
cela  malgré  l'administration  d'une  potion  qui  conte- 
mut  du  seigle  ergoté.  A.u  l)out  d'un  mois,  la  malade 
était  rétablie  et  la  menstruation  ne  larda  pas  à  revenir 
avec  sa  régularité  habituelle.  Cinq  mois  après,  elle 
devint  de  nouveau  enceinte.  Cette  seconde  grossesse 
ne  présenta  rien  de  particulier,  non  plus  que  Taccou- 
cheroent  qui  se  lit  avec  la  plus  grande  facilité.  Aussi 
dès  le  surlendemain  la  malade  commença  telle  à  se 
lever.  La  menstruation  se  rétablit  bientôt,  et  ce  ne 
fut  que  huit  ans  après  que  Hutin  devint  enceinte 
pour  la  troisième  fois  :  elle  avait  alors  34  ans  environ. 
Cette  nouvelle  grossesse  ne  présenta  rien  d'aiK>r- 
mal,  la  malade  a  constamment  joui  d'une  santé  par- 
faite, au  point  que,  malgré  son  tempérament  sanguin^ 
elle  n'a  jamais  eu  besoin  d'être  saignée.  Arrivée  à 
terme,  elle  sentit  encore  son  enfant  remuer,  peu  de 
temps  avant  d'accoucher.  Ce  dernier  accouchement 
fut  laborieux,  le  travail  dura  quarante-huit  heures;  il 
commença  le  mercredi  au  soir  par  des  douleurs  qui, 
supportables  d'abord,  devinrent  beaucoup  plus  in- 
tenses le  lendemain.  Cependant  comme  il  n'avançait 
pas,  le  médecin  prescrivit  le  vendredi  matin  à  cinq 
heures  une  potion  avec  le  seigle  ergoté  ;  deux  heures 
après,  c'est-à-dire  à  sept  heures,  les  douleurs  furent 
telles  que  la  tête  de  l'enfant  sortit,  il  était  mort  de- 
puis peu  do  temps;  aussitôt  après  les  douleurs  cesse- 
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renl.  8tB8  faire  attecine  tentatlfe  d0  traetion  sur  It 
lète,  le  médeoin  presorivii  une  noeirôlle  porîon  avec 
le  seigle  ergoté,  an  bain»  et  altendit  un  nouTel  effort 
de  la  nature;  celle-ei  no  tarda  pas,  en  effet,  à  se  ré- 
Yeiller,  et  une  dernière  centracthin  acheva  TaccoQ- 
diement.  La  déliTrance  fut  opérée  quelques  instans 
aprèg.  Aussitôt  qu'elle  fut  acooudiée,  la  malade  per- 
dit set  urines;  le  soir  eependanl  elle  ressentit  le  be- 
soin d'uriner  et  demanda  un  bassin,  mais  elle  ne 
rendit  que  quelques  gouttes  d'urine  et  de  sang  par 
l'urèthre,  le  reste  vint  inonder  sa  couche,  sans  qu'elle 
put  apprécier  d'une  manière  exacte  par  où  le  liquide 
urinatre  pansait.  A  partir  de  ce  moment.  Je  besoin 
d'uriner  ne  se  fit  plus  sentir,  et  au  bout  de  dix  }0ut« 
4e  nédecin  qui  avait  touché  la  malade  avoua  qu'il  y 
avait  A  la  vessie  un  trou ,  et  au  bout  de  vingt-huit 
jours  il  teMa  de  réunir  par  la  suture  les  bords  de  la 
fistule.  Dix  jours  après  cette  opération,  les  fils  avaietf/ 
oeupé  les  tissus,  et  le  onzième  jour  ils  furent  enle^b 
sans  aucune  amélioration  dans  l'état  de  la  malade 
qui,  après  avoir  refusé  de  se  soumettre  à  une  seconde 
opération,  se  décida  à  venir  à  Paris  où  elle  entra  i 
l'hôpital  Saint*Louis  le  80  mai.  La  malade  est  dans 
l'état  suivant: 

L'urine  coule  d'une  manière  incessante,  goutte  A 
gootte  et  involontairement  par  le  vagin  d'où  elle  se 
répand  sur  les  grandes  lèvres  et  les  parties  internes 
des  cuisses.  Dans  tous  oes  endroits,  il  existe  des  rou- 
geurs, et  sur  les  feces  internes  des  grandes  et  des  pe- 


Digitized  by 


Google 


ûim  lèvres»  on  voit  même  des  tuberoules.  Oes  régions 
sont  le  siège  de  cuissoBS  que  Ton  modère  à  pel»e  par 
l'usage  des  btins  de  sié^e  et  des  injeetiotis  èmoU 
lientes.  L'écoulement  de  l'urine  â  lieu,  que  la  malade 
soit  debout,  assise  ou  coudiée  ;  la  viessie  n'en  conserve 
pas  une  seule  goutte. 

Les  règles  mt  sont  pas  supprimées ,  car  six  mois 
après  le  dernier  aecoucliement  la  menstruation  s'est 
rétablie  et  a  repris  sa  régularité  habituelle,  mais 
l'écoulement  de  sang  eM  beaucoup  moins  abondant 
qu'auparavant.  La  malade  n'en  ressent  d'aiUenrs 
aucun  efifet  tteheux. 

Si  l'on  introduit  le  doigt  indicateur  dans  le  vagin^ 
on  sent  immédiatement  à  b  paroi  antérieure  de  ce 
conduit  une  vaste  ouverture  par  laquelle  le  doigt 
pénètre  avec  la  plus  grande  (aeilité  daM  l'iatérieqf 
de  la  vessie;  cette  ouverture  est  transversale,  large^ 
et  permet  le  passage  des  treis  doigts  de  la  main. 

En  examinant  tes  parties  à  l'aide  du  êpéeulmm  uni** 
valve  qui  déprime  la  paroi  postérieure  du  vagin,  on 
constate  qu'il  existe  au  bas-» fond  de  la  vessie,  4 
4  demi*<^entimètre  en  arrière  du  col  de  cet  organe,  «ne 
vaste  ouverture  qui  s'étend  iransversafement  d'une 
partie  latérale  du  vagin  à  l'autre,  dette  owerture  est 
compliquée  d'une  ëoorae  p«rte  de  sqbstanee  ipri  fait 
que  la  fistule  n'a  pas  moins  de  8  centimètres  dans  la 
sens  transversal  et  4  centimètres  d'avant  tm  arrière. 
Elle  denw  issue  i  une  tumeur  du  votuoie  d'un  oeuf 
de  pigem  et  qui  est  constituée  par  la  paroi  antériawe 
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de  b  vessie  qui  fait  hernie.  Avec  les  doigts  on  aiec 
k  sonde  »  on  refoule  sans  obstacle  cette  tom^r  et 
on  pénétre  alors  dans  Tintérienr  du  réservoir  ori- 
naire. 

Au  fond  du  vagin  on  aperçoit  le  col  de  raieras, 
ramolli  et  même  ulcéré. 

Après  avoir  préparé  la  malade  pendant  environ 
trois  semaines,  l'autoplastie  par  glissement  est  prati- 
quée de  la  manière  suivante  : 

Le  20  juin,  avant  de  procéder  à  l'opération,  Gëu 
fut  soumise  à  Tinfluence  du  chloroforme.  La  mal»* 
couchée  sur  le  dos  comme  pour  l'opération  de  h 
taille,  le  si^e  placé  sur  le  bord  du  lit,  les  jambes 
fléchies  sur  les  cuisses,  et  celles-ci  sur  le  bassin,  est 
maintenue  invariablement  par  plusieurs  aides.  ^ 
ipécuhun  à  une  valve  est  alors  introduit  dans  levagn 
et  déprimant  sa  paroi  postérieure  il  est  confié  àuo 
aide.  D'autres  aides  écartent  de  chaque  côt^  '^ 
grandes  et  les  petites  lèvres,  de  façon  que  Tor^ 
vulvairese  trouve  suffisamment  dilaté;  le  col  del^" 
térus  est  saisi  avec  les  pinces  de  Museux  et  attW 
à  la  vulve  où  il  est  maintenu  durant  toute  l'opéra- 
tion. Ce  déplacement  entraîne  en  bas  et  en  avant  h 
paroi  antérieure  du  vagin  et  le  bas-fond  de  la  vessie; 
ce  premier  tanps  de  l'opération  ne  présenta  rien  de 
particulier. 

Dans  un  second  temps,  les  bords  de  la  fistule  fure»^ 
ravivés  à  l'aide  d'une  pince  à  dents  de  souris,  de 
ciseaux  et  du  bistouri ,  dans  une  étendue  circooii^ 
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rentielle  de  i  cenlimèlre  environ.  Cet  «vivement  fut 
pratiqué  en  enlevant  la  muqueuse  en  dédolant. 

Cinq  points  de  suture  entrecoupée,  (mmki  appli- 
qués en  commençant  par  les  angles  de  la  solution 
de  continuité.  Tous  furent  mis  en  place  de  la  même 
manière ,  c'est-à-dire  que  Taiguille  courbe  traversa 
d'abord  la  lèvre  antérieure  de  la  fistule,  du  vagin 
vers  la  vessie,  puis  la  lèvre  postérieure  de  la  vessie 
vers  le  vagin. 

Avant  de  procéder  au  ravivement  et  à  l'application 
de  la  suture,  je  détachai  le  vagin  de  son  insertion  au 
col  de  l'utérus  au  moyen  d'une  incision  transversale 
demi-circulaire.  A  l'instant  même  on  vit  le  vagin 
s'éloigner  de  son  insertion  et  laisser  une  surface  sai- 
gnante à  nu  dans  l'étendue  de  plus  d'un  pouce  de 
hauteur. 

Après  plusieurs  injections  d'eau  froide,  les  fils 
sont  noués  et  médiocrement  serrés,  il  est  facile  de 
constater  alors  que  le  détachement  du  vagin  a  suffi 
pour  relâcher  les  lèvres  de  la  (istule  an  point  de  ne 
laisser  aucune  tension  appréciable. 

Pour  prévenir  tout  écoulement  de  sang,  un  tampon 
d'agaric  est  introduit  dans  l'intérieur  du  vagin. 

EnHn,  une  sonde  est  placée  à  demeure  dans  la  ves- 
sie, et  Ihée  sur  un  bandage  passé  autour  du  corps. 
La  malade  est  immédiatement  reportée  dans  son  lit, 
où  elle  est  couchée  sur  le  dos,  les  jambes  soulevées 
au  moyen  d'un  coussin  placé  sous  les  jarrets.  (Til- 
leul édulcoréj  potion  calmante;  diète). 
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Le  leadenain  Si  join,  la  lèrre  Mipérleui^  est  tu- 
Bnéfiée^rouge  {>ar  suite  de  rapplicBlion  imoicdtato  de 
Téponge  ioriiibée  de  chtoroforGoe. 

L'urine  s'est  écoulée  très  bien  par  la  si^nde,  elle 
eei  iraBsparenie.  Dansla  jettméed'hier,  ta  malade  a 
reaaenlt  «il  peu  de  douleur  dans  la  région  hypogas- 
trique  (Chiendent  atec  eau  de  Vidiy  ^  9  pil.  op.  0|0I  ; 
i  bouillon). 

Le  22,  l'urine  continue  à  couler  librement  par  la 
aonde;  un  peu  de  mal  à  la  gorge;  une  toux  légère. 
(Tisane  de  gomme  éduleorée  avec  le  sirop  de  sucre). 
Vers  le  soîr^  on  remnn}ue  une  gouttelette  de  sang  à 
l'extrémilé  de  la  sonde. 

Le  23  5  la  sonde  continue  à  très  bien  (bnclionner 
et  donne  issue  à  de  r  urine  transparente.  (1  bouillon; 
tisane  de  gomme  éduleorée). 

Le  39,  la  malade  est  examinée  et  on  retire  les  Als. 
Un  seul  avait  coupé  entièrement  les  tissus. 

Le 6  juillet^  la  malade  est  de  nouveau  examinée:  on 
constaté  que  la  réunion  s'est  opérée  presque  partout, 
excepté  dans  deux  points  où  se  trouvent  deux  petits 
oriOces  séparés  l'un  de  l'autre  par  une  cicatrice  So- 
lide. Depuis  plusieurs  jours,  ïa  malade  sent  ses  par- 
ties génitales  humides.  (Cautérisation  tous  les  deux 
jours  avec  le  crayon  de  nitrate  d'argent). 

Le  42,  nouvel  examen  qui  laisse  voir  les  deux  on- 
Aces  Astuleux  qui  persistent. 

Le  31,  les  deux  orifices  fistuleux  sont  avrvés  à  l'aide 
du  bistouri,  et  on  applique  sur  chacun  d'eux  un  point 
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da  suture  antrecoupée.  Cette  nouvelle  opération  est 
pratiquée  saut  que  le  ool  ait  été  tiré  à  Textérieur.  La 
malade  est  reportée  dans  sou  lit  et  une  soade  est  mise 
à  demeure  dans  la  vessie. 

Le  4  août,  les  deux  (ils  sont  enlevés,  mais  la  réunion 
ne  s'était  pas  opérée.  Cautérisation  aveo  b  nitrate 
d'argent. 

Cinq  nouvelles  cautérisations  ainsi  que  les  jours 
suivans. 

Le  i9,  quoique  jugeant  les  lèvres  des  fistules  suffi* 
samment  ravivées  par  la  cautérisation/je  pris  cepen- 
dant  la  prét^aution  de  les  raviver  davantage  avec  le 
tranchant  d'un  bistouri,  après  quoi  j'appliquai  deux 
nouveaux  points  de  suture,  qui  furent  peu  serrés.  La 
malade  est  alors  reportée  dans  son  lit,  où  une  sonde 
est  placée  à  demeure  dans  la  vessie.  Presque  aussitôt 
la  malade  est  prise  de  vomissemens  sans  mouvement 
fébrile  et  sans  qu'il  existe  aucun  symptôme  inflamma- 
toire du  côté  du  ventre.  Le  soir  seulement  ces  vomis- 
semens cessèrent  sous  Tinfluence  de  la  glace.  La  nuit 
fut  assez  bonne,  et  le  lendemain  malin  la  potion  anti* 
^métique  de  Rivière  fut  prescrite.  Dans  la  journée, 
on  renouvela  Tadministralion  de  cette  potion,  les  vo- 
missemens ayant  reparu. 

Le  21 ,  même  prescription.  Sur  la  demande  de  la 
malade,  on  donne  quelques  alimens.  Dans  la  journée, 
les  vomissemens  reparaissent. 

Le  22,  la  malade  est  examinée  :  le  fil  appliqué  sur 
la  fistule  droite  est  tembé,  l'autre  tient  encore,  il  est 
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laissé  en  place.  Un  peu  de  sang  sainte  de  rintérieur 
du  col.  Il  y  a  trois  semaines  qiie  la  malade  n*a  eu  ses 
règles.  La'  sonde  est  remise  à  demeure. 

Le  23,  l'autre  6!  est  retiré  et  on  constate  que  la 
réunion  ne  s'est  pas  opérée.  Cautérisation  avec  le 
nitrate  d'argent. 

21  septembre,  sans  attirer  le  col  à  l'extérieur, 
je  ravive  le  pourtour  de  chaque  fistule  en  évitant  avec 
soin  de  faire  une  perte  de  substance  plus  grande  que 
celle  qui  existe.  Cela  fait,  j'applique  un  point  de 
suture  entrecoupée  sur  la  fistulette  gauche  et  deux 
sur  celle  qui  est  à  droite,  puis  je  détache  de  nouveau 
le  vagin  de  son  insertion  au  col  de  l'utérus,  ce  qui 
donne  à  toute  sa  paroi  antérieure  un  relâchement 
marqué.  Après  m'être  assuré  que  les  lèvres  des  fistules 
sont  en  contact  et  qu'il  n'existe  aucune  place  qui 
puisse  livrer  passage  à  l'urine,  je  place  un  tampon 
d'agaric  dans  le  vagin  et  une  sonde  à  demeure  dans 
la  vessie. 

La  journée  qui  suivit  cette  opération  se  passa  assez 
bien  et  l'urine  coula  librement  par  la  sonde. 

Le  24,  la  sonde  est  changée,  ainsi  que  le  25. 

Le  27,  les  fils  sont  coupés,  et  sans  pouvoir  rien 
préciser,  on  craint  que  les  lèvres  des  fistules  ne  se 
soient  pas  réunies,  d'autant  plus  que  depuis  hier  la 
malade  se  seul  mouillée  sous  elle  comme  elle  l'était 
avant  celte  dernière  opération. 

Le  30,  la  malade  est  de  nouveau  examinée  et  cet 
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examen  permet  de  constater  quMl  existe  toujours  deux 
petits  orifices  qui  donnent  passage  à  l'urine. 

Enfin,  aujourd'hui  16  octobre,  cette  maliKle  a  été 
examinée  à  l'amphithéâtre  en  foce  d'une  vive  lu- 
mière. 

Le  vagin  a  conservé  son  ampleur  et  sa  longueur  ; 
la  paroi  antérieure  a  cependant  perdu  dans  le  sens 
antéro-postérieur.  Cette  cloison  n'offre  aucun  pli  et 
est  parfaitement  lisse  du  col  de  l'utérus  à  l'uréthre. 
Celui-ci  est  incliné  obliquement  et  cette  inclinaison 
tient  au  tiraillement  que  la  lèvre  postérieure  de  la 
fistule  exerce  sur  lui  par  son  insertion. 

Lorsqu'on  a  abaissé  et  déprimé  la  paroi  postérieure 
du  vagin,  on  aperçoit  une  ligne  demi-circulaire  en 
croissant,  située  au-dessus  du  museau  de  tanche, 
longue  de  5  centimètres,  laquelle  est  surmontée  d'un 
relief  formé  par  l'insertion  du  vagin  un  peu  roulé  sur 
lui-même. 

A  l'endrQit  où  avait  existé  la  fistule  ou  plutôt  la 
large  fente,  on  remarque  une  cicatrice  en  fer  à  cheval 
A  convexité  urélhrale,  longue  de  8  centimètres  envi- 
ron et  interrompue  d^ins  son  trajet  par  deux  orifices 
distans  l'un  de  l'autre  de  2  centimètres.  On  aperçoit 
un  froncement  de  Turéthre  dans  le  point  où  la  lèvre 
postérieure  de  la  fistule  vient  se  fixer  sur  lui.  L'urine 
suinte  encore  par  ces  ouvertures  anormales  que  je  me 
propose  de  boucher  incessamment. 

L'urèthre  offre  à-peu-près  la  même  largeur  que 
dans  Tétat  normal. 
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N'est-il  pas  reinarqnabie  de  voir  une  perte  de  sub- 
stance aussi  considérable  être  réparée  par  le  simple 
décollement  du  vagin?  Tous  les  assistans  ont  éié  sur- 
pris et  étonnée  en  voyant  le  vagin  s'élever  et  se  porter 
en  avant  pour  combler  l'espace  qui  existait  entre  les 
deux  lèvres  de  la  fistule,  qui  alors  se  touchMent.  Il 
est  donc  vrai  que  le  vagin  ainsi  décollé  prête  mer- 
veilleusement à  toute  réparation  par  une  sorte  de  lo- 
comotion ou  de  glissement  d'autant  plus  étendu  que 
le  décollement  lui-même  est  plus  grand  circonféren- 
tiellement. 

Il  n'est  pas  moins  intéressant  de  voir  la  vessie 
suivre  ce  glissement  du  vagin,  et  c'est  ainsi  que  les 
choses  se  passent  toutes  les  fois  que  des  adUcicaoes 
solides  ne  se  sont  pas  établies  entre  ces  divers  or- 
ganes. 

Ce  fait  nous  donne  la  mesure  de  ce  que  l'on  peut 
obtenir  par  la  suture,  aidée  du  relâchement  de$ 
lèvres  d'une  plaie  qui  alors  a  le  temps  de  s'agglaûfier 
et  de  se  coller  sans  qu'elle  soit  déchirée  ou  coupée 
prématurément.  Cette  observation  prouve  d'ailleurs 
qu'il  ne  faut  jamais  désespérer  des  cas  les  plus  graves 
et  des  pertes  de  substance  les  plus  effrayantes^  lors 
même  que  la  fistule  se  trouve  sur  les  confins  du  vagin 
et  de  la  vulve. 

Ici  il  n'échappera  à  personne  la  manière  dont  la 
lèvre  postérieure  a  été  fixée  sur  l'antérieure  et  pour 
que  le  lecteur  porte  son  attention  là-dessus  »  je  dirai 
que  la  première  a  été  fixée  à  la  surfaM  externe  de  la 
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portion  vésicale  saillante  de  Turèthro  et  sur  là  portion 
vulvaire  et  latérale  du  vagin  appartenant  ou  non  à  la 
cloison  vético- vaginale. 

Tous  leè  filS)  ainsi  qu'il  m'a  été  donné  de  Tobeer- 
ver,  aoni  demeurés  en  place  sans  déchirer  les  lèvres 
de  la  fistulôf  excepté  à  Tangle  droit.  Il  est  bien  évi- 
dent que  par  là  Turine  s'est  frayée  une  route.  Dans 
uA  autre  point  où  un  fil  est  demeuré  trop  long-lempsi 
il  s'est  formé  autour  de  celui^Kïi  un  petit  trou  orga- 
nisé. Le  chirurgien  ne  peut  donc  trop  surveiller  Tac- 
tion  des  fils  en  de  pareilles  circonstances,  aOn  d'éviter 
des  déchirures  et  des  trajets  organisés. 

Je  ne  peux  terminer  ces  réflexions  sans  parlei*  des 
vomisseraens  auxquels  notre  malade  a  été  exposée  et 
que  Ton  pourrait  injustement  attribuer  à  l'opération. 
Ces  vomissemens,  en  effet,  sont  survenus  à  plusieurs 
reprises  sans  être  accompagnés  de  fièvre  et  au  con'- 
ti^ire  dans  un  moment  où  il  régnait  une  espèce  d'é- 
pidémie cholériforme.  Dans  le  moment  où  j'écris , 
la  malade  a  été  prise  des  symptômes  d'une  fièvre 
intermittente  qui  m'ont  forcé  de  remettre  l'opération 
des  petites  fistulettes,  à  un  autre  moment. 

i07®  Obêervaiion.  ~-  FUIuIê  véiica-mginale.  —  Auio^ 
plaide  par  gUisement.  —  Inconvénient  de  la  suture  sam 
autoplottie.  —  La  nommée  Eugénie-Jeanne  Thiron, 
âgée  de  38  ans,  demeurant  à  Magny,  entra  à  i'hdpital 
Saint-Louis  le  30  mars  i848.  Cette  femme,  d'un« 
bonne  constitution  et  d'une  santé  habituellement 
42. 
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parfaite,  fui  réglée  i  Tâgede  13  ou  i4  ans.  La  men- 
struation s'établit  immédiatement  avec  une  complète 
régularité,  sans  qu'elle  en  ressentit  la  moindre  in- 
commodité. Mariée  à  Tâge  de  26  ans,  elle  devint  en- 
ceinte* au  bout  de  quatre  mois.  Cette  première  gros- 
sesse, à  part  les  quelques  nausées  qui  en  marquèrent 
le  début,  ne  présenta  rien  de  particulier  et  parvint» 
son  terme.  Cet  accouchement  fut  très  heureux;  le 
travail  durc^  environ  vingt-quatre  heures.  L' enfant  est 
vivant  et  jouit  d'une  très  bonne  santé.  Quinze  jours 
après  être  accouchée,  la  malade  se  levait,  et  après  la 
troisième  semaine,  elle  reprenait  ses  occupations 
ordinaires.  Après  la  cinquième  semaine,  les  régies 
reparurent  et  reprirent  de  suite  la  régularité  qu'elles 
avaient  auparavant.  Thiron  resta  ainsi  sept  ans;  au 
bout  de  ce  temps,  elle  devint  de  nouveau  enceinte. 
Pendant  les  qualre  premiers  mois,  cette  grossesse  ne 
présenta  rien  d'anormal.  Vers  le  cinquième  mois,  b 
malade  éprouve  sur  le  bassin  la  sensation  d'un  poids 
tel  qu'elle  ne  peut  se  tenir  debout  ;  de  plus,  elle  est 
affectée  d'un  engourdissement  dans  les  membres  in- 
relieurs.  Malgré  ce  léger  accident,  elle  arriva  au 
terme  de  sa  grossesse,  et  le  mardi  au  soir  le  travail  de 
raccouchement  commença  par  des  douleurs  peu  in- 
tenses, accompagnées  d'un  écoulement  de  sang  abon- 
dant, mêlé  de  caillots.  On  alla  chercher  immédiate- 
ment une  sage-femme  qui,  après  avoir  touché  la  ma- 
lade, trouva  que  Taccouchement  était  encore  loin  de 
ie  faire;  les  douleurs  se  ralentirent  un  peti  et  perdi* 
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rent  en  même  temps  de  leur  intensité  jusqu'au  jeudi 
au  soir.  Pendant  tout  ce  temps,  la  malade  fut  soumise 
à  l'usage  des  bains  de  siège  et  des  grands  bains.  Le 
jeudi  au  soir,  les  douleurs  devinrent  intenses;  l'enfant 
était  alors  descendu  dans  le  petit  bassin  et  était  ar- 
rivé presqu'au  passage.  Il  y  resta  jusqu'au  lendemain 
matin  vendredi  sept  heures^  et  cela  malgré  une  po- 
tion dans  laquelle  entrait  du  seigle  ergoté.  Au  mo- 
ment même  de  l'accouchement,  il  no  s'écoula  qu'une 
très  petite  quantité  de  sang.  L'enfant  avait  un  volume 
considérable;  il  ne  fut  pas  pesé.  La  délivrance  ne  fut 
faite  qu'au  bout  de  quatre  heures,  et  pour  l'opérer 
le  médecin  fut  obligé  d'introduire  la  main  dans  la 
cavité  utérine  afin  de  décoller  le  placenta. 

Les  suites  de  cette  couche  furent  longues  et  la  ma- 
lade resta  dans  un  lit  pendant  cinq  semaines.  Dès  le 
soir  même  du  jour  oà  elle  accoucha,  elle  perdit  in- 
volontairement ses  urines  sans  qu'elle  eut  la  con- 
science de  l'endroit  par  où  elles  passaient.  Au  bout  de 
quinze  jours,  il  y  eut  une  amélioration  sensible  ;  car 
elle  put  uriner  seule  dans  un  vase  sur  lequel  elle  s'as- 
seyait ;  mais  cinq  semaines  environ  après  être  accou- 
chée, étant  assise  auprès  du  feu ,  elle  fit  un  effort 
pour  se  lever,  lorsque  tout-à-coup  elle  fut  inondée 
par  un  flot  d'urine.  A  partir  de  ce  moment,  le  liquide 
urinaire  continua  de  couler  par  le  vagin  et  il  n'en 
passait  plus  une  seule  goutte  par  l'urèthre,  surtout 
lorsqu'elle  était  debout  ;  car,  assise  ou  couchée,  elle 
conserve  une  certaine  quantité  de  ses  urines;  mais, 
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au  moindre  mouvement,  un  fik>t  d'urine  ?ienl  Hboq- 
der.  Ce  toi  alors  que  ie  raédeein  examina  les  partks 
et  reconnut  l'existence  d'une  fistule  vésîco-Tiginale 
qu'il  entreprit  de  guérir  au  moyen  de  cautérisiliow 
fiiitet  avec  le  fer  rouge  et  le  nitrate  d'argent. 

Ce»  cautérisiitions  n'apportèrent  aucune  modito- 
tion  avantageuse  dans  l'état  de  la  fistule,  et  la  mabè 
resta  pendant  trois  ans  sans  rien  tenter  pour  se  gué- 
rir. C'est  alors  qu'elle  se  décida  à  venir  à  PaHi; 
elle  entra  à  l'hôpital  Saint-Louis. 

Pendant  les  huit  premiers  mois  qui  sulww^  «n 
dernier  accouchement,  les  règles  ne  repar urw*  P**i 
au  bout  de  ce  temps  la  menstruation  se  ri^*^^ 
avec  sa  régularité  ordinaire;  Técoulement  de  sang 
était  beaucoup  moins  abondant.  Plusieurs  foi»,  P^ 
suite  de  cette  diminution  dans  la  menstruation,  h 
malade  ressentit  un  malaise  tel  que  Ton  dAl  P**" 
quer  à  différentes  reprises  une  saignée  du  bras.i 
entrée  à  l'hôpital,  voici  les  symptômes  qu'elle f^ 
sentait  : 

L'urine  coule  goutte  à  goutte,  d'une  mani*'*  ^ 
cessante  et  involontaire  en  se  répandant  dans  le  ▼•r' 
puis  sur  les  grandes  et  petites  lèvres  et  les  c^ 
qui  sont  sans  cesse  mouillées;  la  positîoo  o^P' 
porte  aucun  changement  au  cours  de  Turine.  i^ 
ces  parties  sont  le  siège  de  rougeurs  érythém**^ 
et  de  cuissons  qui  persistent  malgré  Yetaf^  ^^ 
de  bains  et  d'injections  émollientes. 

Si  l'on  introduit  le  doigt  indteaieur  dans  l«  ^^^^ 
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OD  sent  qu'il  existe  à  la  paroi  antérieure  de  ce  cen* 
duit)  à-peu-près  sur  la  ligpe  médiane,  une  ouverture 
qui  donne  passage  à  Turine  ;  elle  permet  au  doigt  de 
pénétrer  dans  la  vessie*  Les  bords  en  sont  durs  et 
tendus  comme  uee  cwde.  Elle  devient  d'ailleurs  plus 
évidente  par  l'examen  au  spéculum  univalve  qui  fait 
voir  un  trou  par  lequel  la  paroi  antérieure  de  la 
vessie  vient  faire  hernie  sous  la  forme  d'une  petite 
tumeur,  d'un  rouge  foncé;  cette  tumeur  est  feciie- 
ment  déprimée  à  l'aide  d'une  sonde  qui  pénétre  dans 
le  réservoir  urinaire. 

La  fistule  est  située  un  peu  à  gauche  de  la  ligne 
médiane,  à  1  centimètre  environ  au  devant  du  col  de 
l'utérus;  sa  forme  est  à-peu-près  triangulaire,  le 
sommet  du  triangle  correspondant  à  la  ligne  médiane. 
Son  étendue  est  à-peu-près  de  2  centimètres  trans- 
versalement et  1  centimètre  d'avant  en  arrière.  Les 
bords  sont  épais,  durs  et  formés  par  un  tissu  inodur 
laire  résistant.  En  introduisant  une  sonde  de  femme 
dans  la  vessie  par  Turèîthre,  il  est  facile  de  la  faire 
ressortir  par  la  fistule  dans  le  vagin. 

Après  avoir  préparé  la  malade  au  moyen  de  bains 
pendant  environ  trois  semaines,  l'opération  est  prati- 
quée, le  6  mai,  de  la  roanière  suivante  : 

l""  Couchée  sur  le  dos,  son  siège  amené  sur  le  bord 
du  lit,  les  jambes  fléchies  sur  les  cuisses  et  celles-ci 
sur  le  bassin,  comme  dans  l'opération  de  la  taille,  la 
malade  est  maintenue  dans  cette  position  par  plu- 
sieurs aides.  Les  grandes  lèvres  sont  écartées  par  des 
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ùdes.  Un  spéculum  univalve  est  inlroduii  dans  le  «• 
gin  et  sert  à  déprimer  sa  paroi  postérieure. 

2'  A  l'aide  des  pinces  de  Museux,  le  col  de  l'ulé- 
rus  est  saisi  et  attiré  à  la  vulve  au  moyen  de  traclions 
modérées,  et  est  maintenu  dan»  ortie  position  pe»- 
dant  l'opération. 

3*  Au  moyen  d'une  incision  demi-circulaire,  le 
vagin  est  détaché  de  son  insertion  au  col  derulérns. 
Aussitôt  la  paroi  antérieure  du  vagin  est  relâchée  ei 
les  lèvres  de  la  Hslule  viennent  d'elles-mêmes  el  p»r 
un  mouvement  de  glissement  se  mettre  en  coniact. 

A'  Les  lèvres  de  la  fistule  sont  avivées  dans  ane 
étendue  circonférenlielle  de  i  centimètre  environ-  Ce 
temps  de  l'opération,  est  pratiqué  à  l'aide  depmces 
à  dents  de  souris  et  du  bistouri  qui  est  conduit  ea 
dédolant  de  manière  à  n'enlever  que  la  muquen» 
vaginale.  De  temps  en  temps  le  bistouri  est  remp»* 
par  les  ciseaux. 

5°  Après  m'êlre  assuré  que  le  ravivement  est  «* 
plet ,  j'applique  trois  points  de  suture.  L'a»?"'  , 
montée  sur  un  support  et  armée  d'un  triple  6\a^^ 
pénètre  d'abord  de  la  lèvre  antérieure  de  la  A*'"'* 
vagin  vers  la  vessie  et  immédiatement  après  de 
lérieur  de  la  lèvre  postérieure  de  la  vessie  vers  e 
gin.  Le  porte-aiguille  est  alors  retiré  et  I  a»? 
armée  de  son  fil,  amenée  dans  le  vagin.  U  en  •"  "  ^ 
ainsi  une  anse  de  fils  dont  la  convexité  <^'"'**'^j 
à  la  vessie  et  dont  les  deux  chefs  sont  maintenu»  ^ 
dehors  de  la  vulve.  Les  deux  autres  fils  sont  pw**^ 
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la  même  manière.  Cela  fait^plusieurs  injections  d'eau 
froide,  sont  poussées  sur  les  surfaces  saignantes. 

6""  Les  fils  sont  noués  et  serrés,  de  telle  sorte  qu'il 
en  résulte  une  suture  transversale  parfaitement  ré- 
gulière. Avec  la  sonde  je  m'assure  qu'entre  chaque 
point  de  suture  les  lèvres  sont  en  contact. 

7*  Après  plusieurs  injections  d'eau  froide,  un 
tampon  est  mis  dans  le  vagin  et  une  sonde  en  gomme 
élastique,  placée  à  demeure  dans  la  vessie.  Cette  sonde 
donne  aussitôt  issue  à  la  quantité  d'urine  qui  s'est 
déjà  accumulée  dans  le  réservoir  urinaire. 

8""  La  malade  est  reportée  dans  son  lit  où  elle  est 
couchée  sur  le  dos ,  les  genoux  soulevés  au  moyen 
d'un  coussin  placé  sous  les  jarrets.  (Tilleul;  potion 
calmante;  diète). 

La  première  journée  qui  suivit  l'opération  fut 
calme. 

Le  leùdemain  matin  7  mai,  la  malade  se  plaint  de 
quelques  douleurs  dans  le  ventre,  elle  n'est  pas 
mouillée  sous  elle  et  la  sonde  donne  issue  à  la  totalité 
de  l'urine  qui  est  claire  et  limpide.  Dans  la  journée 
les  douleurs  de  ventre  deviennent  plus  fortes.  Il  vient 
un  peu  de  sang  par  la  sonde,  et  sa  quantité  peu  abon- 
dante^ suffît  cependant  pour  colorer  assez  fortement 
l'urine. 

Le  8,  l'urine  est  fortement  colorée.  La  sonde  est 
changée.  Les  douleurs  abdominales  persistent.  (Ca- 
taplasmes sur  le  ventre). 
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Le  9,  Turiiie  est  moins  colorée  et  les  dottbw 
moins  fortes. 

Le  10,  récat  de  la  malade  est  aatisfaisant  m^m 
les  rapports. 

le  11,  Turine  a  repris  «a  tMOsparenee  :  elleil 
claire  et  passe  en  totalité  par  la  sonde. 

Le  12|  la  malade  se  plaipt  d'un  peu  de  m^lm' 
J'examine  Télat  de  la  sulqre  qui  est  op  ne  peulplw 
satisfaisant.  Les  léyres  de  la  fistule  paraissent  par- 
faitement réunies.  En  conséquence,  les  db  soni  cou- 
pés, et  après  plusieurs  ipjçctîons  vaginales,  la  W^' 
jade  est  reportée  dans  son  lit  et  une  sonde  est  t^W^ 
dans  la  vessie. 

Le  15,  l'état  de  la  malade  est  très  salisfeisaBtetU 
sonde  donne  issue  à  la  totalité  de  l'urine. 

Le  20,  on  procède  à  un  nouvel  examen  etoncoû* 
State  qu'il  existe  au  sacrum  uneescharre  assez  éten 
et  assez  profonde  pour  nécessiter  de  coucher  te»^ 
sur  le  côté.  Quant  à  la  fistule,  elle  est  oblitérée*»^ 
plus  grande  partie  de  son  étendue  ;  il  n'existe  qfl 
seul  petit  point  qui  aurait  pu  tout  au  plus  admôtt 
une  soie  de  sanglier.  Cet  oriûce  suffit  pouf  w 
passer  l'urine.  , 

Le  21,  la  sonde  est  retirée  à  cause  de  l'état  g*»^ 
et  de  Tescharre  qui  exige  qu'on  mette  la  "*^'*     . 
le  côté.   L'escharre  est  pansée  avec  de  la  cfca'^P 
enduite  de  pommade  au  minium. 

Le  28 ,  Tescharre  est  pansée  avec  de  la  ch*'?^' 
trempée  dans  la  décoction  aromatique* 
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Au  bout  d'une  quinzaine  de  jours,  fesobarre  du 
ftacrum  est  entièrement  guérie. 

10  juin.  J'eiamine  de  nouveau  la  malade  et  je 
constate  qu'il  n'existe  plus  qu'un  petit  pertuis  à 
peine  perceptible.  Ce  pertuis  est  cautérisé  avec  le 
crayon  de  nitrate  d'argent.  Une  sonde  est  remiie 
dans  la  vessie. 

Le  li,  nouvelle  cautérisation. 

Le  43,  après  avoir  ravivé  le  pourtour  de  la  fistu- 
lette  à  l'aide  du  bistouri,  j'applique  un  point  de  su- 
ture et  je  pratiqua  des  deut  côtés  de  la  solution  de 
continuité  une  petite  incision  destinée  à  favoriser  le 
rapprochement  complet  des  surfaces  saignantes,  sons 
tiraillement.  Cette  opération  fut  promptement  eiéou^ 
tée  et  la  malade  reportée  dans  son  lit,  où  elle  esteou- 
cfaée  sur  le  dos. 

Le  14 ,  la  totalité  de  l'urine  a  coulé  par  la  sonde^ 
Il  n^en  est  pas  passé  une  seule  goutte  par  le  vagin. 
Elle  est  d'ailleurs  parfaitmnent  claire  et  limpide. 

Le  16,  on  change  Falgalie;  il  semble  à  la  malade 
que  l'urine  coule  par  le  vagin,  mais  il  est  difficile  de 
s'en  assurer,  car  en  examinant  attentivement  on  voî^ 
l'urine  couler  le  long  de  la  sonde  et  tomber  ensuite 
sur  les  grandes  lèvres  et  dans  la  vagin. 

Le  17,  la  malade  éprouve  des  douleurs  comme  i 
l'approche  ^s  règles;  le  point  de  suture  est  enlevé. 

Tje  18,  l'urine  s'est  écoulée  difficilement  parla 
sonde  ;  des  caillots  sanguins  mêlés  k  dm  mucosités 
Topt  obstruée  hier  pendant  toute  la  jeuraéç. 
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Le  19,  rurioe  s'eat  écoulée  ud  peu  moins  diffici- 
tement.  L'inlroduction  de  la  sonde  est  moins  doulou- 
reuse. La  malade  est  apportée  à  ramphitbéâtre.  En 
examinant  attentivement  Tendroit  où  on  a  appliqué 
le  dernier  point  de  suture,  on  trouve  encore  un  pelît 
orifice  presque  imperceptible. 

Le  21 ,  la  sonde  occasionne  des  douleurs  telles, 
qu'on  est  forcé  de  la  supprimer. 

Le  22,  nouvel  examen  qui  permet  de  constater 
Texistence  du  pertuis  qui  est  tellement  petit  qu'on 
espère  que  la  cautérisation  suffira  pour  le  faire  dispa- 
raître. 

Le  27,  on  introduit  de  nouveau  une  sonde  à  de- 
meure ;  elle  détermine  une  telle  irritation  des  voles 
urinaires,  qu'on  est  forcé  de  la  supprimer. 

27  juillet.  La  malade  est  apportée  ù  l'amphithéâtre 
et  placée  dans  la  même  position  que  lorsqu'elle  a 
subi  sa  première  opération.  Après  avoir  raviva  i 
l'aide  du  bistouri  et  des  ciseaux  courbes,  le  pourumi 
de  la  fistule,  j'applique  deux  points  de  suture  ao 
moyen  de  la  sonde  à  dard  introduite  par  l'urèthre, 
puis  la  malade  est  reportée  dans  son  lit. 

La  journée  qui  suivit  cette  opération  fut  assez 
bonne,  la  sonde  fut  supportée  avec  facilité  et  donna 
issue  à  la  totalité  de  l'urine.  Vers  trois  heures,  la 
malade  eut  un  frisson  qui  dura  peu  de  temps  et  qui 
fut  suivi  d'un  peu  de  chaleur.  Le  lendemain  matin, 
Tétat  de  la  malade  est  satisfaisant. 

Le  30,  on  examine  les  parties  et  on  constate  que 
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la  réunion  des  lèvres  de  la  fisiulc  ne  s*est  pas  opérée, 
el  qu'une  déchirure  assez  étendue  s'est  (aite.  Alors 
sans  désemparer  on  procède  de  nouveau  m  ra- 
vivement  et  on  applique  trois  points  de  suture  d'a- 
vant en  arrière,  de  manière  à  avoir  une  suture 
transversale.  Gela  fait,  on  pratique  sur  les  parois 
du  vagin  deux  incisions,  une  en  avant  de  la  suture, 
une  autre  à  i  demi-centimètre  environ  de  son  angle 
droit,  puis  un  tampon  d'agaric  est  placé  dans  le  vagin 
et  une  sonde  dans  la  vessie. 

Le  31 ,  la  sonde  donne  issue  à  la  totalité  de  l'urine. 
4*'  août.  La  malade  a  ses  règles  qui  avancent  de 
huit  jours;  malgré  cela,  l'urine  coule  entièrement 
par  la  sonde  ;  elle  est  claire  et  limpide.  Pendant  la 
journée,  la  malade  s'est  plaint  de  quelques  coliques. 
Le  tampon  d'agaric  est  tombé. 

T^  2  et  le  3,  la  sonde  fonctionne  très  bien;  ce* 
pendant  la  malade  croit  sentir  de  Turine  passer  par 
le  vagin. 

p  Le  4,  les  trois  points  de  suture  sont  enlevés  et  on 

y  pousse  dans  le  vagin  plusieurs  injections  d'eau  tiède. 

^  Les  lèvres  de  la  fistule  paraissent  réunies;  mais  en 

introduisant  une  sonde  d'argent  dans  la  vessie,  elle 
donne  issue  à  un  li<]uide  limpide  qui  n'est  autre  que 
,  Teau  qui  a  pénétré  du  vagin  dans  la  vessie. 

Le  5,  la  malade  se  plaint  de  chaleur  et  de  douleur 

dans  la  région  hypogastrique;  vers  le  soir,  impatien* 

,  tée,  elle  retire  sa  sonde  et  reste  ainsi  toute  la  nuit. 

Le  lendemain  matin,  en  l'examinant,  on  aperçoit 
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un  orifice  fistoleux  assea  oôniidUrable  dont  les  bords 
sont  raittollis. 

Le  ftd,  OB  pratique  une  lUHiYelle  opération  d*aQ« 
toplasiîe  par  glitSiMaent,  semblable  en  tout  point  à  la 
première,  à  reaceptionqu'on  a  iton -seulement déta- 
ché le  vagin  de  son  insertion  au  col  4e  i' utérus,  mais 
encore  pratiqué  un  débridement  de  chaque  côté  de  la 
suture. 

.  Le  jour  qUi  suivit  ae  passa  assez  bien,  T urine  ooula 
en  totalilé  par  la  sonde,  ta  malade  se  plaignit  de 
quelques  ooliques.  (  Cataplasmes  sur  le  tentre)< 

Les  jours  suivans^  son  état  continua  &  être  satis- 
feisanté 

Le  31 1  les  fils  sont  retirés}  aussitôt  après,  la  sonde 
est  remise  dans  la  y^sie;  elle  donne  issue  à  de  Tih 
rine  claire  et  transparente.  La  malade  dit  en  sentir 
passer  sous  elle. 

Le  6  septembre,  la  malade  est  examinée:  on  con- 
state, en  effet,  que  la  réunion  ne  s'est  opérée  que  dans 
une  partie^  Il  reste  encore  une  ouverture  beaucoup 
moins  grande  à  la  vérité  qu'avant  cette  dernière  opé- 
ration. Malgré  ce  résultat  avantageux,  elle  ne  voulut 
plus  se  soumettre  à  aucune  opération  j  elle  demanda 
à  retourner  dans  son  pays  pendant  quelqtie  temps, 
et  sortit  de  Thôpital  le  25  septembre  4848. 

Cette  observation  est  intéressante  à  plus  d'un  titre, 

et  elle  sera  profitable,  je  crois,  à  la  science  et  au 

médecin. 
Ainsi  qu'on  a  pu  le  lire,  plusieurs  opératîoM  suo 
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cesêives  ont  été  faites,  et  je  dois  de  suile  m'accuser 
d'avoir  trop  pénétré  dans  les  vues  el  dans  les  désirs 
de  la  malade.  Contre  mes  principes,  j*ai  souvent  fléchi 
devant  cette  nature  irritable  et  iivpMiente.  J'aurais 
dû  )  selon  mes  habitudes,  laisser  la  malade  désirer  et 
et  attendre*  Le  chirurgien  doit,  en  effet,  être  sourd 
aux  sollicitations  des  malades  et  résister  à  leurs  pr^ 
tentions  comme  le  rocher  à  la  vague.  Je  sais  que  la 
chose  n'est  pas  toujours  facile  ;  mais  il  vaut  mieux  ne 
pas  faire  une  opération  que  de  la  faire  incomplète* 

A  une  première  opération,  nous  voyons  un  résultat 
à -peu* prés  complet,  et  nous  voyons  Tautoplastie 
triompher  presque  complètement  d'une  fistule  avec 
hernie  de  la  vessie.  Il  ne  demeurait  plus  qu'une 
ouverture  imperceptible  qui  aurait  cédé  à  une  su« 
ture  bien  faite.  Malheureusement  la  malade  voulut 
la  subif  de  suite,  et  un  point  de  suture  fut  appliqué 
après  le  ravivement.  Quatre  jours  après,  ce  fil  fut  en* 
levé;  c'était  trop  tôt,  car  les  lèvres  de  la  plaie  n'étaient 
pas  agglutinées. 

On  peut  se  rappeler  aussi  que  la  troisième  opéra- 
tion faite  pour  oblitérer  le  pertuis  fistuleux,  n'a  été 
suivie  d'aucun  succès.  Ici  deux  points  de  suture 
avaient  été  pratiqués  sans  autoplastie,  et  au  commen- 
cement du  quatrième  jour,  les  nœuds  avaient  été 
coupés»  Les  fils  ont  été  enlevés  parce  qu'il  existait 
une  déchirure.  On  comprendra  ce  ficheux  résultat, 
si  on  réfléchit  qu'un  tiraillement  très  tort  avait  été 
exercé  sur  les  lèvres  de  la  fistule,  largement  entamée 
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d'ailleiirs  par  la  sonde  à  dbrd.  Je  me  sois  repenti 
d'avoir  employé  un  aussi  gros  instrumenl  et  tfa^ff 
pratiqué -des  points  de  suture  sans  avoir  préalable- 
ment relâché  les  lèvres  de  la  fistule. 

La  quatrième  opération  a  été  exécutée  le  jour  mèiw 
ou  les  fils  ont  été  retirés  après  la  troisicine  opéralioB. 
Quoique  le  résultat  n'ait  pas  été  complet,  il  n'en  est 
pas  moins  vrai  que  la  fistule  avait  perdu  beaucoupde 
sa  largeur.  Il  me  semble  évident  que  la  réuoion  ert 
été  obtenue  complète  si  Popéralion  n'avait  p«  cl* 
pratiquée  dans  un  moment  où  les  lèvres  de  la  fislule 
étxiient  encore  enflammées  et  partant  friables  et  Mes 
à  couper. 

H  est  évident  aussi  que  la  constitution  afeiWic  de 
la  malade  en  rendant  le  sang  moins  plastique  a  né- 
cessairement eu  une  malheureuse  influence  sur  I  opé- 
ration. On  sait,  en  effet,  que  dans  de  pareiHcs^^'' 
constances,  lorsqu'on  opère  des  malades,  la  reiiw* 
immédiate  s'oblient  difficilement  ou  incompléw**' 

Rien  ne  prouve  mieux,  suivant  moi,  lesin^î^ 
nîens  de  la  suture,  faite  sans  autoplastie  préala»*^' 
que  les  deux  dernières  observations.  Il  est  proo^  P 
ces  faits  qu'une  suture  exerce  toujours  sur  b  <?'<'' 
vésico  vaginale  un  tiraillement  qui  réclame  son 
chement.    En  agissant  autrement  on  s'expose 
insuccès.  Ou  bien  ,  ainsi  qu'on  a  pu  le  voir,  h  ^ 
rive  pas  de  déchirure;  mais,  dans  ce  caS;!^*^ 
de  la  fistule  ne  sont  pas  suflisamment  réunies,  et  a 
la  Ijmphe  ne  les  agglutine  pas.  Ces  observations  r 
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tent  à  la  réflexion  et  elles  enseignent  qu^il  ne  feut 
pas  trop  rapprocher  les  opérations,  et  qu'il  convient 
de  visiter  Tétardes  parties  de  manière  à  ne  pas  laisser 
pendant  trop  long-temps  en  place  Us  fils  qui  déchî^ 
rent,  ou  organisent  un  trajet  autour  d'eux. 

108'  Observation.  —  FUtuk  vésic(HKiginale  occupant 
le  bas-fond  de  la  vessie.  —  CaMérisaHons  snccessivei 
avec  le  nUraie  (forgent  et  la  potasse  caustique.  -— 
Insuccès.  —  Auioplastie  par  glissement.  —  Guérison.  — 
La  nommée  Guillot,  âgée  de  28  ans,  vint  à  Paris 
dans  le  mois  d'octobre  4848,  pour  se  faire  traiter 
d'une  fistule  vésico-vaginale.  D*un  tempérament  lym* 
phatico-nerveux  et  d'une  constitution  peu  robuste, 
cette  malade  vint  au  monde  avec  une  sœur  jumelle» 
Toutes  les  deux  furent  nourries  d'abord  par  leur  mère 
qui,  au  bout  de  trois  mois,  succomba  à  une  affection 
de  poitrine*  Malgré  cet  accident,  notre  malade  n'en 
resta  pas  moins  chez  ses  parens  jusqu'à  l'âge  dé 
i8  mois.  Ce  fut  alors  qu'on  l'envoya  en  nourrice  chez 
une  femme  de  la  campagne.  Là  le  manque  de  soins 
ne  tarda  pas  à  altérer  sa  santé;  des  abcès  se  for- 
mèrent dans  différons  points  du  corps,  et  à  l'âge  de 
3  ans  son  développement  était  si  peu  avancé  et  sa 
faiblesse  telle,  qu'elle  était  encore  emmaillotée.  Une 
fois  revenue  chez  elle,  sa  santé  s'améliora  rapide- 
ment. 

Plusieurs  mois  avant  d'être  réglée,  elle  fit  une  ma« 
ladie  grave  qui^  du  reste,  ne  parut  pas  influer  sur  la 
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li^Ms^ruaMftii  qui,  efè^eff^t,  qa^lqiie^  mois  après  s*éta- 
\k]^t  iàvec  HQ^  roulante  p^rfaiie. 

4  21  ans  ell^  $p  m^na,  Pre^qtid  ïtw^M^t  e^e  dçviiu 
enppint^  Qette  prômièfe  grp«$a«i|6  aç  pré§çau  rwi 
de  particuiieTi  si  C0  n'fiist  qii'f Ud  ne  pairvint  pas  à  son 
terme.  Madame  G^^  accoucha  à  huit  mois  et  deou. 
f^ll^  dUri)>i\a  cçl  (((HÛd^()t  i(  Tiiqprç^ion  profonde 
flH*#U^  éfirquvfi  e^  vc\f  {(pt  son  pèr^  malade  et  éloigné 
d*iîll^y  46  9^^^  ^\W  partit  po^r  1@  reJQÎn4re  et  arriva 

(i^  mpuY^n^^ens  da  ^^  enfant ,  m^is  ^  partir  de  ce 
9^9^ûnt  e^h  ne  le  sentit  plus  reipuefi  e(  dçux  jours 
apr^i  c'estr^-dire  le  iljfuafche,  çlle  ép(^uv^  ]çs  pre- 
n^\&(e$  douleurs.  Pendant  tou|e  la  iou^né^  elles  furent 
peu  intense^  ;  cepen(]aipt  l^  médecin  fq>pe^,  jugeant 
qye  1^  lêtq  de  renfant  était  descendue  dans  le  petit 
))a$sin,  appUqua  le  forceps.  Ces  premié;res  tentatives 
(^ff^nt  inutiles.  La  malad«  resta  alors  jusqu'au  mardi 
^^  soir*  Pendant  tout  ce  t^mps,  elle  prit  du  seigle 
Çrgplé.  Dans  lajourpée  du  mardi,  sqvts  Viufluençe 
4^^  contractions  utérines,  le  cordop  sortiit  par  la 
y\f\ye\  le  soir,  on  t^nta  une  nouvelle  application 
dif  forceps  e(  01^  réyssit  ce^e  fois  à  terminer  Taccou- 
f|ie(nent<  L'enfant,  qui  avait  un  volunte  considératJej 
^^it  vf^Qft,  depuis  plusieurs  jour^.  f^s^  délivrance  (qt 
opéf  ée  S2^j^  ^i^^^H^l^  quelques  instant  après,  Pepd^t 
le  temps  que  dura  le  travail ,  la  malade  éprouva  p^- 
SJçjHr^  fqi^  la  bespin  dVin^r  e\  le  s^ti^fit  spontané- 
l^ent  s^qs  qu  il  fi)t  néc^$§$\ire  de  1^  SQ(idçr}  il  en  fut 
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da  Hièai6  luAx  prenlers  jours  qai  soÎYÎreni  rtcoo«« 
dieqieDlf  mus  le  siiième  jour^  sMlant  le  bêsoîii  d'u^ 
pûier,  el\%  se  mil  sur  un  ¥as«  p<Mrr  la  sadisfittre»  6| 
ansskôi  cfuetcpe  elMMé  de  voiuiniiien,  un  moroeftu 
de  ebaif  a'échap^  par  ta  vulve  et  un  flot  d'ufuie 
s'éeouk  par  le  vagin.  La  malade  appréeiii  par fidie^ 
ment  qqe  le  liquide  ne  soHait  pas  par  le  osmI  de  IW 
pèlhre.  A  partir  de  ee  jour,  elle  n'éprouva  ptus  faa 
besoin  d^uriner,  el  rufine  oenlinua  d*èlre  versée 
goutte  à  geutte  et  d'une  manière  involontaire  dans  le 
vagin*  Tout  d'ribor d,  oette  inoontinenee  d'urine  Ait 
attribuée  à  une  faiblesse  du  col  de  la  vessie,  jusqu'au 
moment  où  il  fol  permis  d'examiner  l'état  des  parties. 
Cet  examen  ne  put  être  fait  que  long^temps  après  { 
ear,  à  la  anile  de  TaGeouchement^  il  survint  une  in*^ 
flammatien  abifemianle  qui  fut  eomba^ue  au  mojen 
de  sangsoes  el  de  saignées.  Ce  ne  Ait  qu'au  boM  de 
six  mois  qu'elle  poi  se  lever;  elle  ne  se  rétablit 
qu'après  le  huitième.  C'est  alors  que  le  médecin 
reconnut  qu'il  existait  une  fistule  vésioe- vaginale^ 
Pendant  treie  ans,  Madame  G^^  resta  sans  tuàir 
aiisii»  traileiDent.  Après  ces  trois  années,  on  eau^ 
térisa  les  lèvres  de  la  fistule  aveo  le  nitrale  d*an- 
gent;  ces  cautérisatioQS  n'apportant  auoine  amè* 
lioratioâ,  on  remplaça  le  nitNte  d'argent  par  la  po" 
lasse  eausiiquew  Ce  dernier  médicament  hA  employé 
pendant  deux  années  oonsécatives.  Les  premièses 
eaulérisations  Semblèrent  apporter  une  modîfieatiop 
heyreuse  dans  Tétat  de  la  Ustule,  e'est^à-dins  qu^m^ 
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médiatemeiit  après  la  malade  restait  pendant  plosieiirs 
jours  sans  perdre  une  seule  goutte d*urine  qui,aprèi 
quelques  jours ,  recommençait  à  couler  comme  au- 
paravant ;  une  nouvelle  application  du  caustique  était 
faite;  la  malade  se  trouvait  encore  bien  pendant 
quelques  jours ,  après  lesquels  elle  retombait  ém 
son  état  primitif.  Dans  les  derniers  temps  cependaDt 
les  cautérisations  avec  la  potasse  n'avaient  plus  au- 
cune influence,  c'est  alors  que  Madame  G^^  se  dé- 
cida à  venir  à  Paris,  où  elle  arriva  dans  le  mois  d'oc- 
tobre 4848,  pour  y  réclamer  mes  soins.  On  constate 
Tétat  suivant  : 

l*"  Sur  diflërens  points  du  corps,  il  existe  des  cica- 
trices résultant  des  abcès  que  nous  avons  mentionnés 
plus  haut;  2^  un  affaissement  du  nez,  suite  d'altéra- 
tion de  la  charpente  de  cet  organe  ;  3*  un  érythéme 
des  grandes  et  petites  lèvres,  des  parties  internes  de6 
cuisses;   4**  enfin,  tous  ces  organes  sont  le  siège  de 
cuissons  :  des  bains ,  des  injections   et  des  soios 
minutieux  de  propreté  sont  mis  en  usage  contre  ce& 
complications.  L^urine  coule  goutte  i  goutte,  d'une 
manière    incessante  et   involontaire  par  le   vagin i 
d'où  elle  tombe  sur  les  grandes  lèvres  et  sur  la  f^ 
interne  des  cuisses.   La  position  assise  sur  le  bo^ 
d'une  chaise,  le  corps  penché  en  avant,  est  la  seule 
qui  permette  au  liquide  urinaire  de  s'accumuler  dan^ 
Tintérieur  de  la  vessie;  mais  au  moindre  mauvenoent 
que  la  malade  fait  pour  se  lever,  elle  est  aussitôt 
inondée  par  un  flot  d'urine  qui  passe  en  totalité  p^^ 
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la  fistule  ;  il  ne  s'en  écoule  pas  une  seule  goutte  par 
l'uréthre. 

En  introduisant  le  doigt  indicateur  dans  le  vagin, 
on  sent  au  fond  de  ce  conduit  une  soluUon  de  conti- 
nuité qui  existe  au  milieu  d'un  tissu  induré.  Par 
Texamen  au  spéculum  univalve  qui  déprime  la  paroi 
postérieure  du  vagin ,  et  en  écartant  à  droite  et  à 
gauche  les  grandes  lèvres,  on  découvre  au  fond  de  ce 
canal ,  à  droite  et  à  1  centimètre  environ  en  avant 
du  col  de  Tutérus,  une  ouverture  allongée  d'avant  en 
arrière  présentant  une  lèvre  droite  et  une  lèvre  gau* 
die;  toutes  les  deux  sont  formées  par  un  tissu  ino- 
dulaire  blanc  très  résistant,  ayant  un  aspect  cartila*;- 
gineux.  La  lèvre  gauche  se  confond  avec  la  lèvre 
antérieure  du  col  utérin  ;  elle  a  été  en  partie  détruite 
par  les  cautérisations  avec  la  potasse  caustique.  Cette 
ouverture  assez  difficile  à  apercevoir  au  premier 
abords  à  cause  de  sa  profondeur  et  des  replis  que 
ibrme  le  vagin,  permet  l'introduction  facile  d'une 
sonde  d'argent;  de  plus,  elle  livre  passage  à  l'urine 
que  Ton  voit  tomber  dans  ce  conduit  qui  se  trouve 
bientôt  rempli  par  le  liquide.  Si  l'on  injecte  dans  la 
vessie  de  l'eau  tiède,  on  la  voit  immédiatement  sortir 
par  la  fistule  sous  la  forme  d'un  jet  qui  a  la  grosseur 
d'une  plume  à  écrire. 

Après  avoir  préparé  pendant  plusieurs  jours  la 
malade  au  moyen  de  bains ,  d'injections  émollieutes 
et  d'un  purgatif,  l'auCoplastie  par  glissement  est  pra- 
tiqué«  de   la   manière   suivante  >  en    présence  de 


Digitized  by 


Google 


67t    AUTOPIi.  Mf  OHC.  9élllT(KI«l««  M  LA  FEMME* 

MM.  UlhfiunKl  (de  MoniHiier)^  Bi^er,  Gofàte) 
Koreff,  Rogneita,  et  de  MM.  Rozé,  Dionis  LtMiuim 
61  PaQpéit,  Éies  élèfe»  t 

1*  GoHohét  iur  le  dos^  ie  mége  ^llMé  Mr  le  Imd 
do  Ht,  lei  jambei  fléchies  str  les  eviiMS  el  Gell«^ 
«or  te  barno,  wmtfMi  poKir  Popéraiioii  de  la  tailtoi  U 
Bialade  «tt  inâinteHue  dank  Mlie  posiiioA  par  dei 
aidtk. 

9*  Le  col  de  ruléma,  aai«t  avec  les  piaèes  de  M^ 
seuil  y  est  attiré  ft  r^ifée  de  ta  yylte  M  «ainteoii 
dorant  teute  ropération  dans  yoe  pusitioii  ofi  pei 
ÎDoliiiéd  à  gauche.  Le  ipëcHlmn  onivatte  dépHnae  la 
(mreî  postérieure  du  yagiii  et  des  aides  afeo  leyi% 
doigts  écartent  les  grandes  et  les  petites  lénttes^  G^ia 
(]iMitfoii  4e  l'utérus  refid  les  bords  de  la  âstale  plaoée 
é  droite  fdoa  «ocaasiMes  eti  les  eatrsilMit  sur  ki  ligM 
Hiédiane. 

3""  Le  vagiil  est  détaché  de  son  itfserii^ft  au  «0/ A 
l'utérus  au  moyen  d'une  ihcisiond9mi«ctfeul€iir«.tt 
raison  de  la  position  de  la  fistbie,  «etfe  inoisiofl  ii^ 
tend  beaueoiip  pliis  i  droito  quik  gra«h4i  AneskOt  te 
i>agia  se  porte  en  avaiit  ei  les  fétres  de  la  iietule  viM«' 
n«iit  se  fliettre  apeaUnôtnent  en  cobiaei  Tune  awe 
l'aiitt^i 

4''  Les  lèvres  de  la  fistule  sont  fa? iféos  t  l'aida 
d'une  pince  à  deMs  et  du  bistouri  ou  des  taisemt^  Ce 
temps  de  Popératioti  pOrmel  d'ap^irécier  ce  que  «eos 
avons  noté  ptos  haut,  l'état  da  iissu  deveaa  dar^ 
ooimae  wrtilagineaA^  Aussi  ao  s'<éiOute-tt»it  qa*wiiè 
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trêâ  fliible  quantité  de  ^ng  dei  $(irfâee§  hltivéés.  €é 
râtivëhiëilt  est  Ait  dsiii^  ntï%  étéUâué  bii^bonfl^eiitlëllè 
de  4  centîrtlètre  entîi'on. 

5*  Deux  poîûts  de  suture  èntrécotlpiSe,  sont  ttpj)!!^ 
qués  à  Vaide  de  fiis  plats  composés  dé  trois  cordëdn«t§ 
en  sH)ie^  agglutinés  ehsemble^,  ces  pointe  de  sdtilMï 
sont  médiocrement  serrés. 

O"*  Dans  la  crainte  qu'il  n'etiste  enborë  lin  peta  de 
tirailleitiént  entre  tes  lèvres  réUHieè ,  uHé  ltl(iisioti 
lotiguë  de  3  centimètres  ëtitîrôn,  «t  pratiquée  d'kr- 
rière  ërt  avatlt  èilr  le  côté  droit  de  la  suture,  à  i  feehij 
timétre  éri  dehbrs.  A  gâuëhe,  èur  Id  Jigne  ttiédidnèj 
une  secotidë  înçîàibh  îongde  de  plusieurs  èetitlmêire^ 
est  faite  suitant  te  loilgueur  <tu  v^gih  et  fiart  de  Tih- 
cision  demi-circulaire  avèb  laquelle  elle  forme  mû 
angle  droit.  De  telle  sorte  qu'à  guttehe  de  la  Sutbfe^ 
il  existe  un  petit  MMbeaii  qui,  ^  [IdriâUt  en  dehors, 
coticourf  d  réurïil*  pm  Ihlimèniëht  leé  lètres  de  (âf 
solution  de  conlitiuUé. 

7"  Après  plusieurs  injections  d'eau  froide  pdus^ëeà 
s(ir  les  surfaceë  sàigndhiës,  lifa  tampoti  tf  agaric  est 
placé  dans  le  vâgiii  et  une  èbnde  à  dëiiieurë  dâiîi  M 
vessie. 

S""  Enfin,  Ist  malade  est  reportée  daiis  ion  lii^  btt 
elle  est  couchée  stih  fe  dc^,  les  genoux  relevés  par  Un 
coussin  placé  sous  les  jarrets.  (Tilleul  édtitcofé;  pof^' 
tion  calmante). 

Le  soir,  il  jr  a  un  peu  d'animation  ;  le  potfli  est 
fréqueht;  Turilie,  d'abord  légèrement  sanguinolente. 
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t  reprit  n  Irauparence,  et  eoafe  ai  totalité  ptr  U 
sonde.  La  noU  fat  agitée,  sans  sommeil.  Le  lende- 
mtflimCn^  la  malade  est  plas  calme.  L'arineeoole 
toujours  par  la  sonde;  il  ne  s'en  e^  pas  écoulé  une 
seule  goutte  par  le  Yagin.  Les  alèses  phcées  sous  Je 
nége  ne  sont  nullement  mouillées*  (Pilules  (fopion 
de  0,01  centigramme). 

Le  22  octobre,  la  nuit  a  été  meilleure;  la  sonde 
est  changée  et  donne  issue  à  la  totalité  de  Furine. 

Le  23,  le  tampon  d*agaric    est  retiré;  aoe  ia- 
jeetîon  d'eau  tiède  est  foite  dans  te  vagin  ;  la  mi» 
est  changée  ;  Turine  est  toujours  claire  et  transpa- 
rente; les  linges  placés  sous  le  si^e  de  la  malade  sont 
seulement  imprégnés  d'une  sérosité  puralente  (fi 
répand  une  mauvaise  odeur. 
Le  24,  injection  vaginale. 
Le  25,  la  suppuration  est  toujours  abondante  et 
répand  une  odeur  fétide;  l'urine  coule  en  totalité /'''' 
la  sonde,  elle  est  claire  et  transparente.  (lojecà^ 
vaginales). 

Le  26,  la  malade  est  examinée  :  le  vagin  coatis 
une  grande  quantité  dé  pus  fétide.  Après  plasiesr^ 
injections,  un  fil  est  enlevé;  cette  opération  est  ac* 
eompagnée  d'un  léger  écoulement  de  sang;  ^ 
dame  6***  est  reportée  dans  son  lit,  et  une  sonde  est 
repbicée  dans  la  vessie. 

Le  27^  la  sonde  détermine  des  douleurs  int^^^' 
elle  est  changée  et  remplacée  par  une  autre  d'un  ca- 
libre plus  petit.  Cette  dernière  donne  aussitèl  issue  à 


Digitized  by 


Google 


MSS   FISTULES  VÉSICO* VAGINALES*  681 

de  Tunne  iraosparente.  L'état  général  est  très  satis- 
faisant. 

Le  28t  nouvel  examen  :  le  second  fil  est  eoupé  ^  la 
suppuration  est  encore  très  aboadmle;  les  urines 
qui  coulent  en  tobdité  par  la  9onde  sont  chargées  de 
mucosités  épaisses.  (  Injections  vaginales).  La  malade 
est  reportée  dans  son  lit  et  la  sonde  remise  dans  la 
vessie. 

Le  2  novembre,  nouvel  examen  :  le  va^in  contient 
une  assez  grande  quantité  de  pus ,  il  est  de  bonne 
nature  et  ne  répand  plus  une  mauvaise  odeur.  La 
sonde  jusqu'à  présent  a  très  bien  fonctionné;  tout 
fait  supposer  que  les  lèvres  de  la  fistule  sont  réunies. 
On  ne  voit  pas  une  seule  goutte  d*urnie  tomber  dans 
le  vagin.  Au  fond  de  ce  conduit,  on  aperçoit  une  sur* 
face  recouverte  de  bourgeons  charnus,  de  bonne  na- 
ture, développés  à  l'endroit  où  Tincision  médiane  a 
été  pratiquée  au  devant  du  col. 

Les  jours  suivans,  la  sonde  continue  à  donner  issue 
à  la  totalité  du  liquide  urinaire.  (  Injections  aroma- 
tiques }• 

Le  9,  Madame  G^^  est  de  nouveau  examinée  :  le 
vagin  contient  encore  du  pus  ;  cependant  les  parties 
recouvertes  de  bourgeons  charnus  commencent  à  se 
cicatriser;  les  lèvres  de  la  fistule  paraissent  très  bien 
réunies;  on  retire  la  sonde  et  on  recommande  à  la 
malade  d'uriner  aussitôt  qu'elle  en  éprouvera  le  be- 
soin, ce  qu'elle  fit;  mais  le  soir  il  lui  sembla  à  tort 
avoir  senti  de  Turim  passer  par  le  vagin ,  elle  se  dé- 
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solâ  tenémetat  (|ue  Ton  M  ol>ligé  de  l'êfaietirëlétotii! 
à  demeure. 

Les  jours  âtlivatlâ,  ruride  câûtinue  ipd^es 
totalité  par  h  soude  ;  la  couQdnce  rbvitshl  i  Mli- 
dame  G***,  qui  est  maintenant  fconvaîticue  qtfeft 
8*feôt  trompée.  (Injections  aromatique^). 

Le  i7,  elle  est  de  nouv^ti  examinée  *.  ad  fond  do 
vagin  et  sur  la  ligne  médiane,  on  n'aperçoit  ploi 
(Ju^un  petit  poiùl  recouvert  de  bourgeons  châruDs; 
tout  le  reste  est  paî^falietoeht  tîcaîrisè.  A  gauche,  on 
distingue  à  peine  rendh)it  OÙ  était  la  fl^tale;  H^ 
ti^ttùve,  en  effet,  mastjuê  pa**  le  ïàmbfeâu  ibbt  nooJ 
avons  parlé  plus  haut  et  qbi  èi  pHs  ^  place. 

Lé  lÔ,  là  sonde  est  défitiltîvëtnènt  eriletéé;latûa- 
ladé  à  été  thiûé  dans  la  feoîrêe  ei  n'a  rien  x>tktii^ 
de  très  i^âfesurarit,  puisqu'elle  avait  (iii  cdùSèner  * 
tlrîneè  pendant  trois  hëUrdS  et  hi  fendre  i  VolonK 

Le  mercredi  22  novembre,  là  maltdde  dittlrâtf^ 
tourner  dans  son  pays,  a  été  Sotraiiée  3  une  Hon^ 
exploration  eri  présente  de  É.  le  dôctctif  1^1^^ 
membre  de  l'Institut  ;  de  M.  Rognetta  et  de  mon  '^' 
tftrhe  Roté ,  etc. 

Lesofgaiies  étaient  dail^  Uri  étêft  parftît  «  b  cl^' 
trice  était  c6M^lète.  La  thklade  a  d'ailléùf^  pti  iri^^' 
ther  pendant  plurïeul^s  joursl,  desceddi-é  éiiDoriterW 
escaliers  sans  perdre  d'Urihe.  Msfdahlfe  G***  a  f^^' 
du  reste,  sa  gaieté;  éllfeesl  heureuse  et  paraît  ^^' 
naissante. 

Voil»  une  observation  tidî  dffré  un  intérêt  réel  faé< 


Digitized  by 


Google 


sous  le  irap^i  de  b  potilion  ëe  l«  fistok  ^ioo<inBigif 
BUld  que  simm  eellai  du  traitôiiieiit  qui  a  é\é  emfikoyé 
par  raatimabte  oenShèro  qui  a  detioé  4ni  tmÊm  h  imM 
malaêe. 

A  aueun  mofOMiti  à  auciiM  époque  >  la  menstraa* 
lion  ne  s'est  rétablie  depuis  cet  aceidenti  et  il  faut  san^ 
doute  attribuer  l'absence  des  règlet  non-^seulement  i 
l'action  de  l'urine  sur  l'utérus;  mais  encore  A  YéiAi 
de  faiblesse  et  d'épuisement  daaslequel  Madame  G^^ 
étaii  plongée. 

Ce  fait  est  la  preuve  vivante  de  l'impuissance  des 
caustiques  pour  amener  la  guérison.  On  voit,  en  effet,, 
le  médecin  mettre  tour*à-(our  en  usage  la  cautérisation 
avec  le  nitrate  d'argent  d^abord^  puis  avec  la  potassa 
ensuitf^  Rien  de  durable  n'a  été  obtenu,  si  ce  n'est 
l'interruption  momentanée  du  cours  de  l'urine  par  la 
fjstule,  par  suite  du  gonflement  de  ses  lèvres.  Il  est 
vrai  q«'ki«rto«i^  de  oelteouvirtiHre  e'eM  ft^rflié  unttesu 
inodulaire  et  qu'une  espacé  de  travail  inflammatoire 
caractérisé  pa^  un  ramolliesem^fit  cisntral,  s'est  étiA)li 
d'une  manière  peraanetite<  Aus^i  âtiâs-je  &  traitidra 
la  section  prématurée  dm  lévrii^  de  la  fteioto  «i  M 
relàchefflem  n'étaH  paft  e«itipt«(^  si  le  tissu  rattielli 
n'était  pascempléteÉaeiit  détruit^  et  si  éàflfl  h  Mviv«^ 
netit  ii'étaîi  pa«  ecmyenalbleiiietit  êiédyté. 

Hien  par  tonftéquent  ne  knontre  mimx  te»  dàngèrïl 
et  les  incofli^ieM  dès  catiMiquesj  que  l'Ottsei^âtioif 
que  je  viens  de  riqsfporter; 

La  lui^^puittlra  iritoftda6t«  qpai  é  ««  lîM  êtm  e^tM 
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vaginite  iraoïnaUque  ne  se  retrooYe  qae  dans  des  cou- 
sdlntioiis  pareilles.  C'est  à  la  censlttutioD  que  j'at- 
tribne  Tabondance  de  la  sappuration  et  non  au  tan* 
ponnement  qui  ne  produit  jamais  de  pareils  effets. 

Le  décollement  latéral  du  vagin,  en  relAdiantd'iiae 
manière  complète  les  lèvres  de  la  fistole,  a  donc  pro- 
duit le  meilleur  effet.  J'ajouterai  que  TincisioD  faite 
en  dehors  de  la  listule,  en  se  réunissant  en  basa 
rinteme,  constituait  un  véritable  lambeau  qui,  pov 
Touverture  accidentelle,  représentait  un  opercule. 

J'aurais  pu  rapporter  un  plus  grand  nombre  d'opé- 
rations deOstules  vésico-vaginales,  qui  ontélécooroo- 
nées  de  succès.  A  dessein ,  je  les  passe  sous  sifence. 
On  ne  peut  pas,  en  effet,  grossir  indéfiniment  un  titre 
par  des  faits  qui  ne  font  qu'augmenter  le  dùStt  des 
réussites. 

vético'vaginaleê. 

Il  est  des  cas  où  l'autoplastie  ne  peut  pas  être  p^' 
tiquée.  C'est,  par  exemple,  lorsqu'un  cancer utéria 
et  vaginal  a  perforé  la  cloison  et  que  celle^i  ^  ^^^' 
traite  dans  une  grande  étendue.  11  n  y  a  dans  ce  cas 
aucune  tentative  à  faire  ^  le  mal  est  au-dessus  des 
ressources  de  la  chirurgie.  Il  n'y  a  plus  qu'à  tenir  h 
malade  dans  un  grand  état  de  propreté.  On  a  fOf  i*^ 
suite  de  tentatives  répétées  et  infructueuses  de  ff^^' 
rison,  de  tels  désordres  se  produire,  qu'en  défini^'' 
les  malades  n'avaient  plus  de  traces  ni  de  ool  < 
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ni  de  cioison  vémco-Taginaie,  ni  d^urëthre^  et  qa*uïi 
véritable  cloaque  remplaçait  l'état  normal.  De  pa- 
reilles lésions  évidemment  échappent  à  la  restaura- 
tion autoplastique  par  glissement;  on  cherche  encore 
les  moyens  les  phis  convénaUes  pour  remédier  à 
d'aussi  graves  désordres.  C'est  alors  qu'il  convient  de 
rechercher  avant  tout  de  quelle  manière  on  soulagera 
les  malheureuses  femmes  ainsi  mutilées. 

La  destruction  de  Turèthre  n'est  pas  un  obstacle  i 
la  cystoplastie  par  glissement,  ainsi  que  Inobservation 
de  la  nommée  Calmés  l'a  appris,  et  il  est  démontré 
par  ce  fait  curieux  que  l'absence  de  ce  canal  n'est 
qu'un  faible  inconvénient  puisque  les  urines  seront 
gardées  presque  aussi  longtemps  que  si  la  nature 
avait  respecté  l'uréthre.  N'avons-nous  pas  vu  chez  la 
nommée  Calmés  les  -urines  être  projetées  à  une  cer«- 
taine  distance  et  avec  bruit,  quoi  qu'il  n'y  eut  pas 
d'uréthre  et  qu'elle  n'eut  qu'un  col  vésical  arti- 
ficiel. 

Si  l'absence  de  Turèthre  n'est  pas  un  obstade  à 
l'autoplastie  vésicale,  il  n'en  est  pas  de  même  lorsque 
ce  conduit  a  été  oblitéré  ;  car,  il  n'est  pas  possible  de 
s'occuper  de  la  fistule  avant  que  la  voie  naturelle  soit 
rétablie.  Deux  cas  peuvent  se  présenter  :  i*  il  peut  y 
avoir  oblitération  complète  avec  fusion  des  parois  du 
canal;  2^  il  peut  y  avoir  seulement  oblitération  par* 
tielle,  comme  je  l'ai  fréquemment  observé,  et  alors 
celle-ci  peut  exister  au  méat  urinaire  ou  à  l'extré- 
Riité  vésicale  de  ce  conduit.  Bien  des  fois  j'ai  pu 
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triompbor  de  Mtie  ckiîsoii  qui  n'éliU  q«e  moAn^ 
iie«sd,  oo  chi  réiféeissMEieiit  qui  emwtail  seili- 
HMil  dtns  UB  rapfMchMMDt  fftrtiel  ées  pan» 
Méduralâs  «1  dans  um  fîiiîoi|  kMy>M9>èlA>  ^  l»* 
IrodhioUoa  d*iiM  soflÉ»  de  fiMune;  par  letéjin^ 
k  sioKh  ftt  par  a  sortis  oMtimeUe  dt  l'uweiO» 
peul  iéHibUr  pavfaikimeftl  \%  oaaal.  Oa  peut  enort 
obtenir  ce  résultai  iMsque  la  (nmsk  eMl^  ^ 
Véienduo  do  qiMBkiaos  Kgoeo  ;  mau  alors  3  bu^ 
«wcer  nMiHpeifiîoQ  plus  foKo  ayrTobsiaGlf  eare* 
èmrif  i  la  poBotioB  en  laisaaiil  la  canule  eo  pto 
poodaBt  quelques  jours.  Lorsqu'au  oentraire  le  ei- 
mal  Oit  sotidenonl  oblitéré,  il  ae  hvâ  phis  ^^ 
i  la  rétablir  et  on  doit  Fooourir  à  un  aatN  Boyee. 
Vbiei  oelui  que  ja  propose  :  si  une  semUaM^^^ 
sa  présanie,  je  ne  m'occuperai  en  aucune  masiéreiK 
yurèlbre  et  da  auité  Je  diviu»^i  la  coi  à  sa  f^^^ 
Cériauta  an  établissant  wia  perte  db  substance t^ 
afin  d'avoir  une  ouverture  pour  le  passage  def*'*'' 
aomma  ahea  Calmés. 

L'oUitérûtioft  du  col  de  Tutét us  ost^eHe  un  obst^ 
à  la  guériton  des  fistules  véskotvagiiialef?  ^  . 
iMig-lamps  je  me  suis  adressé  cotte  question  que  ) 
lésolue  d'une  manière  affirsativa.  Je  aeof^^^^^ 
giiérissant  la  fistule  véw»- vaginale,  on  le  pi^ 
d'une  rassoiuroe  pour  anrifer  à  l'ulérus  par  ^  ^ 
dtttts  la  cas  où  le  sang  s'acciimiilerait  daaalaiB^''^ 
nais  bientôt,  an  réiéchissaat  davantage ,  )>i  ^ 
mçyen  de  changer  ia  prabloffia  al  de  sor^oit^^ 
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4ifl5pwl^  4'**^  ^"t"^^  f^Wû,  c'esVà-rdirç  en  cherchanl 
è  alteip^^re  l'^^ér^§  par  k  ffiçtuTO,  ppint  ou  c§t  orgîiRç 
(]Uatép$irleCiui(}^  4^4  règle^^  f^H  PopstamQieaMamie. 
]\  e^t,  4'ai)leDrf  f)^  pbliléraiiojis  partielle^  du  çql  4e 
Tylériji^  fli|i  permeUeiil  4^  4^^^*^^^  ^^  cQfl4wi< 
^^éeju  et  4'9rJ^i^fi^  *i»*i  4  ip  ç^vit^  utérine.  Ce  p'est 
qvi^  Jqr^que  |q  col  Ç^t  ii»4Mré,  q^e  le  çoflduH  Utérin 
a  4iswrM ,  q\ie  les  p^fQÎ?  4«k  vagin  v)nt  con^pléte- 
ment  cQnrQp4vçs  au-devant  du  qqI  4e  Vv^érusi^  que  le 
cas  est  plus  grave,  car  alors,  çe^  adMrçnpesi  soçt  jus^ 
qu'à  un  certain  point  un  obstacle  à  Tautoplastie  par 
glissement,  surtout  si  le  vagin  est  considérablement 
rétréei,  cas  di^m  lequel  ob  manœuvte  avae  une  très 
grand»  difficulté.  Cdj^dant  on  peut  eooMe,  m  ntvi- 
wai  l€s  lèvres  de  la  ibtule,  ptat^quei^  li^  fttlure  et  fg- 
lAeher  cç  qui  demeure  d'appaiMt  du  vagia  par  d^s 
incisioM  fiâtes  eu  dliférens  sens. 

Toutefois  on  doit,  avant  tout,  s'assurer  si  Iss  p9t^ 
rois  du  vagin  sont  conibndues,  ou  biea  si  elles  ne 
sont  encore  qu'accolées  par  de  falMes  adhérences.  Il 
serait  alors  feoile  de  déooHer  les  parois  du  vagin  el 
de  les  maintenir  écartées  par  des  mèches.  Je  dois 
ajouter  cependant  que  j'ai  été  loin  de  réussir  tou? 
jours,  parla  raison  que  le  plus  souvent  les  adhérences 
se  sont  reproduites. 

Il  est  des  oas  dans  lesquels  la  de^ructio»  de  la 
cloison  vésicO'Vaginale  est  complète,  le  col  de  l'utérus 
Q^eé  par  la  gat^gfèneet  sou  conduit  pbliléré.  Cette 
double  complication  ne  permet  p^  4e  «oug^r  à  une 
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réparation,  et  c'est  alors  qu'il  convient  d'aycir  recours 
aux  soins  de  propreté ,  aux  bains  de  si^  fréquem- 
ment répétés,  aux  injections  et  à  l'usage  d*un  yase 
en  caoutchouc,  destiné  à  recevoir  les  urines  lorsque  h 
malheureuse  femme  ïnarche.  Ces  cas  sont  heureuse- 
ment très  rares;  j*ai  eu  l'oecasion  d'en  observer  m 
chez  une  femme  juive  dont  nous  allons  rapporter 
l'observation.  Ce  fait  démontrera  que  l'on  peut  réta- 
blir le  cours  des  régies  par  un  trajet  artificiel  creusé 
de  la  vessie  vers  l'utérus. 


lOe*  Obsemakm. -^  Fiitule  vémo-WKfinak  incmraMe. 
—  De^ructkm  camplèêe  de  la  cloimm.  —  ObBêérathm  dm 
eoL  —  ÊlyiroplasHe  pratiquée  ètms  tuccès. — Béientkm 
du  $a»g  des  réglée  dau  Vutérus.  —  Plusieurs  jumctims 
successives  fmies  de  la  ves^  à  Vuiirus.  —  RétabUs* 
sèment  du  fluide  mensiruel  par  la  vessie.  —  La  jkmd- 
mée  Bernheim   (Annette),  à  la  suite  d'un  acoou- 
chôment  qui  eut  lieu  le  25  juin  4843^  fut  affedift 
d'une  fi$lule  vésico* vaginale  par  suite  d'une  gangrène 
étendue  à  toute  la  cloison,  au  col  de  Tutérus  et  à  la 
partie  inférieure  deTurèthre.  Des  lambeaux  mortifiés 
se  détachèrent  et  la  vessie  resta  largement  ouverte, 
ainsi  que  Turèthre.  Par  cette  large  communication, 
véritable  cloaque,  s'échappaient  continuellement  les 
urines. 

Je  fus  appelé  en  ville  pour  examiner  cette  malade, 
et  voici  en  quel  état  je  la  trouvai  : 
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i'  Il  n'existait  plus  que  quelques  restes  de  la  cloi- 
son Yésico-vaginale; 

T  On  ifoyait  une  large  ouverture  au  travers  de  la- 
quelle faisait  hernie  la  paroi  antérieure  de  la  vessie 
qui  s^élevait  et  s'abaissait  d'une  manière  isochrone 
au2(  mouvemens  du  diaphragme; 

3""  On  n'apercevait  pas  de  trace  du  col  de  l'utérus 
qui  avait  été  détruit  par  la  gangrène  et  au-devant 
duquel  les  parois  du  vagin,  complètement  confon- 
dues, formaient  un  cul-de-sac  irrégulier  derrière  le- 
quel on  sentait  une  dureté  considérable^  et  il  n'était 
pas  possible  de  faire  glisser  cette  partie  du  vagin  sur 
ce  tissu  inodulaire  fibreux  ; 

4**  La  muqueuse  vaginale  et  vulvaire  était  irritée, 
rouge,  et  les  grandes  lèvres  étaient  tuberculeuses. 
Les  fesses  et  le  périnée  étaient  gercés  et  ulcérés. 

Le  désespoir  de  la  malade  nous  engagea  à  faire 
quelque  chose  pour  elle,  et  je  pratiquai  Tautoplastie 
indienne  en  taiibnt  un  large  lambeau  aux  dépens  de 
la  fesse,  en  présence  de  mes  honorables  confiores 
Cahen  père  et  fils  et  Brossa rd.  Il  y  eut  insuccès,  et  la 
malade  demeura  dans  le  même  état  que  précédem- 
ment* 

Ce  ne  fut  que  vers  le  mois  de  juillet  1844  que  la 
malade  commença  à  éprouver  tous  les  symptômes  de 
la  rétention  des  règles;  elle  éprouvait  de  vives  dou- 
leurs dans  le  bas-ventre  et  dans  les  reins.  Ces  dou- 
leurs étaient  peu  durables,  mais  revenaient  tous  les 
huit  ou  quinze  jours. 

If.  44 
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Au  mou  d'aoùty  elles  se  rapprochèrent  et  bieotôt 
la  malade  en  eut  tous  les  jours.  Ces  douleurs  la  pre* 
naient  iMiiôt  le  soir,  tantôt  dans  le  jour  et  duraient 
trois»  quatre  ou  six  heures.  On  lui  fit  appliquer,  sans 
tQcoès,  des  sangsues  sur  TabdonieB* 

Elle  entra  alors  à  Thôpital  Saint-Louis.  Ces  dot- 
leurs  utérines  ne  s'expliquaient  que  par  Teustence 
d'une  névralgie  de  la  matrice }  mais,  en  réfléchissant 
ensuite  que  la  malade  n'avait  pas  ses  r^les ,  qu^û 
n^existait  pas  de  fièvre,  que  les  douleurs  augnaen- 
laient  surtout  à  Tépoque  mensuelle ,  qu'elle  dimi- 
nuaient dans  l'intervalle,  j'eus  l'idée  que  du  sang 
pouvait  bien  se  rencontrer  dans  l'utérus,  et  dés  lors 
je  dirigeai  mon  attention  vers  cet  organe  que  j'exa- 
minai. Yoici  ce  que  cet  examen  m'apprit  :  l"*  le  bas- 
ventre  est  occupé  par  une  tumeur  ovoide,  à  grand 
diamètre  vertical  placé  à-peu -près  sur  la  ligne  mé- 
diane; S^  le  doigt  introduit  dans  le  cul-de- sac /i»riii^ 
par  le  vagin  ne  fait  que  reconnaître  la  présence  iu 
corps  dur,  mais  ne  donne  pas  la  plus  petite  trace  de 
fluctuation.  Il  n'en  est  pas  de  même  lorsque  le  tou- 
cher est  pratiqué  par  la  fistule  vésico-vaginale;  car, 
le  doigt  reconnaît  au  sommet  de  cet  organe  une  tu* 
meur  arrondie,  fluctuante,  et  par  la  pression  sur  Thy- 
pogastre  on  rend  la  fluctuation  plus  sensible  encore; 
3^  par  le  rectum,  on  sent  le  développement  considé- 
rable qu'a  pris  l'utérus.  La  fluctuation  peut  également 
y  être  perçue. 
Plus  de  doute  alors  sur  la  nature  de  la  coeaplioa- 
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tîon.  Il  est  certain  que  les  douleura  éprouvées  par  la 
malade  dépendent  de  la  distension  des  parois  da 
corps  de  l'utérus  qui  oonlieot  de  nombr#iift  Derfe« 
Les  alternatives  d'augmentation  eCde  diminution  des 
coliques  utérines  sont  parfaitement  expliquées  par  la 
quantité  variable  du  sang  contenu  dans  la  matrice. 

Comme  ces  accidens  prenaient  plus  d'acuité,  et 
comme  il  n'existait  encore  aucune  inflammation  uté- 
rine, je  crus  qu'il  était  urgent  d'agir  et  d'enlever  le 
sang  devenu  corps  étranger  et  source  de  tous  les 
accidens  éprouvés  par  la  malade.  Cette  opération  fut 
acceptée  par  Bernheim  et  fut  pratiquée  le  20  dé- 
cembre 1844.  Introduisant  le  doigt  dans  la  vessie  par 
la  fistule  vésico-vaginale  d'avant  en  arrière  et  le  diri- 
geant alors  pre^çtie  horizontalement ,  je  rencontrai  le 
point  fluctuant  et  je.  pus  dès  fors  y  plonger  un  gros 
trois-quart  que  j'avais  eu  soin  de  diriger  sur  le  doigt 
indicateur;  je  l'enfonçai  brusquement  par  un  mour^ 
ment  see  et  il  fut  bientôt  indiqué  par  un  défaut  de 
résistance  que  j'étais  parvenu  dans  l'utérus.  Le  trois- 
quart  fut  retiré  et  la  canule  laissée  en  place.  La  ponc- 
tion donne  issue  à  un  liquide  brun-foncé  couleur 
d'ébéne,  filant,  visqueui  et  ressemblant  assez  bien  à 
de  la  gelée  de  groseille  demi-fluide.  Par  le  repos  on 
^'obtient  pas  de  sérum.  C'est  évidemment  du  sang 
qui  a  perdu  par  absorption  ses  parties  les  plus 
liquides  et  qui,  renfermé  dans  l'utérus  à  la  tempé- 
rature du  sang ,  a  pu  se  conserver  demi-fluide  sans 
«'altérer. 
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Lh  tumeur,  située  à  lliypogastre,  a  disparu  a 
grande  partie;  il  reste  à  gauche  une  partie  encore 
voluminause;  mais  non  fluctuante. 

Le  24,  la  malade  est  extrêmement  soulagée,  die 
n*a  plus  eu  les  coliques  qu'elle  éprouvait.  Il  y  an 
un  écoulement  considérable  de  sang.  La  canule  est 
retirée. 

Les  jours  suivans,  Técoulement  qui  d'abord  élal 
devenu  séreux,  s'est  tari  peu-à  peu  et  a  complél6»ert 
disparu. 

Le  26,  nouvelles  coliques  avec  effbris  comme  pow 
accoucher. 

Le  27,  je  consiale  la  fluctuation  qui  s'est  de  nou- 
veau reproduite  dans  la  tumeur. 

Ponction  le  28,  pratiquée  de  la  même  manière- 
Cette  fois ,  elle  donne  issue  à  du  pus  mftié  ^  "' 
peu  de  sang.  Après  que  cette  première  porû^ 
liquide  s'est  écoulée,  la  canule  du  trois-quarl»^ 
écouter  du  sang  rouge-vermeil  liquide  en  pelit^i^' 
Uté. 

C'est  assurément  une  nouvelle  quantité  de  ^ 
qui  a  été  de  nouveau  exhalée  dans  l'utérus  deç^ 
première  opération. 

La  canule  est  encore  laissée  en  place,  et  totn^** 
est  reportée  dans  son  lit,  où  une  injection  émolW*' 
est  faite. 

Le  29 ,  la  face  est  pâle ,  la  peau  froide ,  1^  I7 
petit,  fréquent,  et  Tutérus  est  le  siège  de  contradW"* 
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Utérines;  Técoulenieiit  a  diminué.  La  canule  est  re- 
tirée. 

Le  30,  nul  écoulement. 

Il  ne  survint  plus  aucun  symptôme  digne  d'être 
noté  ei  la  malade  eut  ses  règles  le  27  janvier  4815,  le 
24  février  et  le  18  mars.  Par  conséquent  le  sang  a 
trouvé  une  libre  issue  au  dehors  à  travers  la  ponction 
demeurée  fistuleuse.  Les  règles  ont  duré  pendant 
deux  jours  seulement  et  ont  été  fort  peu  doulou- 
reuses. 

J'ai  revu  cette  malade  en  1846  et  1847, 1848,  et  ses 
règles  n'ont  jamais  cessé  de  s'écouler  librement  par 
la  nouvelle  voie  que  j'ai  établie. 

Je  rapporterai  ici  une  analyse  du  liquide  contenu 
dans  l'ulérus,  faite  par  mon  savant  ami  M.  Gavarret, 
professeur  de  physique  à  la  Faculté  de  médecine  de 
Paris. 

J'ai  trouvé  au  microscope,  dit  M.  Gavarret  : 

1*  Des  globules  de  sang  très  nombreux  de  gran- 
deur normale,  mais  déformés  sur  leurs  bords  et  hé- 
rissés à  leur  surface  de  petites  aspérités.  Ce  sont  ces 
gbbuies  qu'on  a  appelés  éroti^  et  franUmsés; 

2^  Des  globules  blancs  plus  larges  que  les  précé- 
dens,  parfaitement  semblables  à  des  globules  de  pus 
et  de  mucus.  Ces  globules  blancs  sont  très  abondans  ; 

3*  Une  immense  quantité  de  ^raitti/e^/énitetu:  na- 
geant dans  le  liquide.  Je  considère  ces  granules  comme 
le  premier  d^é  de  coagulation  de  la  fibrine  extra- 
visée. 
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Enfin,  j'ai  voulu  savoir  si  dmft  ce  liquide  si  n^ 
queux  on  ne  trouverait  pas  quelques  réseaux  fibr^ 
neux  bien  formés.  J'ai  eu  beto  chercha*,  je  n'en  ai 
pas  trouvé  la  HMmdra  traea.  Je  suis  convaioeu  que 
la  fibrine  extravasée  dans  oe  ca*  ne  s'est  coegolée 
qu'en  granulée  et  qu'elle  n'a  pas  formé  de  véritables 
fibres. 

Lorsque  des  adhérences  imérieurei  ou  oMommafai 
unissent  l'utérus  et  le  vagin  aux  parties  environ- 
nantes, et  cela  d'une  manière  intime,  l'opération  ne 
doit  pas  être  faite  lorsqu'il  existe  une  complication 
d'engorgement  du  tissu  cellulaire  seus^périlonéal  z  il 
esi  bon  d'attendre  qu'il  soit  dissipé  avant  d'agir.  En 
brusquant  une  opération,  on  risque  de  réveiller  un 
travail  inflammatoire  dangereux. 

D'ailleurs,  lorsque  ces  adhérences  sont  couries  et 
solides,  et  qu'elles  maintiennent  les  organes  dans  nn 
état  de  fixité  complet,  la  fistule  n'est  pas  iaviMble; 
mais  comme  l'abaissement  de  l'utérus  et  du  vagvaesl 
impossible,  il  ne  faut  pas  user  de  violence  et  ileonvMil 
d'opérer  sur  place,  ee  qui  est  œrtainemeai  plus  diffi- 
cile. Dans  des  cas  pareils,  en  agissant  avec  lealeor 
sur  ii  col  de  l'utérus,  à  différeiitea  reprises  evec  des 
pinces  de  Museux ,  en  finit  par  abaisser  un  peu  ces 
organes  et  par  rendre  par  cotiséqueni  l'opération  plue 
facile. 

Les  adhérenees  vaginales  ne  mettent  pas  les  fistelcB 
dans  un  état  d'inourabilité  complet.  Les  adhérenoeB 
d'une  grande  partie  du  vagin  ou  de  plusieurs  poiftls 
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seulement  r^ident  Topératioû  difficile,  laborieuse  f 
maÎB  non  toujouri  impossible.  Je  n'établirai  pas 
d'autre  distioction  entre  ces  adhérences;  il  est  focila 
de  comprendre  que  c'est  seulement  lorsqu  elles  per- 
mettent la  manœuvre  que  l'opération  ne  sera  pas  for* 
cément  impossible. 

Il  faut  dire,  en  outre,  que  l'on  doit  respecter  ces 
adhérences  lorsqu'elles  sont  très  intimée  ;  mais  tant 
qu'on  espérera  pouvoir  les  détruire  sans  danger  par 
section  ou  décollement ,  on  devra  le  faire.  Je  vais 
rapporter  une  observation  qui  démontre  que  les 
parois  du  vagin  ^n  apparence  confondues,  peuvent 
être  détruites  |^r  incision  et  par  décollement.  Cette 
observaiion  démontrera  aussi  que  ces  adhérences  se 
reforment  bientôt  et  avec  une  grande  rapidité  lorsque 
les  panseœew  ne  sont  pas  feits  régulièrement  ou  que 
les  malades  sont  indociles.  Ënlin  on  trouvera  dans 
celte  observation  quelques  délaib  intéressans  sur 
nne  contracture  des  fléchisseurs  et  extenseurs  du 
pied. 

110*  ObsertaêiùH.  -^  FiHtih  véiicO'WÊgbuile.  -^ 
OblUéraiion  de  Im  parHe  supérieure  du  vagin. -^  Tentaiive 
d'opération  pour  êépartf  le$  deum  paroiê  adhérenies  de  cç 
canal.  —  Contracture  de$  membres  ifrférieurs.  —  Piet-bot 
vorus  èquin  commençant  du  côté  droit-  —  Boulé  (Marie), 
âgée  de  39  ans,  entra  à  Thôpital  6aint«Louis  le 
12  aoât  1845.  Cette  femme,  d'une  constitution 
moyenne,  no  présente  aucune  diiformité  ni  de  la 
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oolonne  vertébrale  ni  des  os  des  membres  înfériem. 

Le  6  octobre  1844,  à  huit  mois  et  demi  de  gros- 
sesse, elle  fut  prise  de  mal  d'enfant  à  la  suite  d'noe 
chute  qu'elfe  fit;  le  travail  dura  jusqu'au  11.  Des 
médecins  appelés  appliquèrent  le  forceps ,  et  ap« 
une  heure  de  manœuvres ,  ils  parvinrent  à  extraie 
un  enfant  mort.  A  partir  de  ce  moment ,  la  malade 
n'a  plus  senti  le  besoin  d'uriner,  et  elle  rendait  invo- 
lontairement ses  urines  par  le  vagin.  Après  ses  coa- 
ches,  ses  parties  molles  devinrent  douloureuses,  gon- 
fiées.  On  se  contenta  de  lui  donner  des  baîos  de 
siège,  d'appliquer  sur  les  parties  génitales  des  com- 
presses trempées  dans  de  l'eau  de  son  et  l'on  p^^ 
erivit  douze  sangsues  sur  les  reins. 

Elle  ne  put  se  lever  qu'au  bout  de  trois  mois  et  ne 
marcha  que  cinq  mois  après  raccouchement.  B» 
était  dans  l'état  suivant  à  son  entrée  à  l'hôpita'' 

l""' Elle  est  courbée  en  avant,  ramassée  9Brdl^ 
même,  les  jambes  et  les  cuisses  étant  dans  h  ^^ 
flexion  ; 

2''  Les  pieds  sont  tournés  la  pointe  en  dedans, 
bord  interne  est  relevé,  l'externe  abaissé  ; 

3*  Le  teint  est  hâve,  jaune,  et  la  malade  très  a©*'* 
griea  l'apparence  d'un  grand  abattement  moral; 

4*  Celte  femme  pousse  des  cris  au  moindre  v^' 
vement; 

5*  Sans  cesse  baignée  par  ses  urines,  elle  cxW 
une  odeur  infecte,  présente  sur  les  fesses  et  ao  po^ 
tour  de  la  vulve  des  concrétions  calcaires  qui  ^^^' 


Digitized  by 


Google 


^ 


ÀES  FISTULES  INGUtlABLES.  M7 

vrent  des  ulcérations  douloureuses  et  une  peau  rouge 
et  irritée; 

6"*  On  remarque  sur  l'escharre,  au  jarret,  deux 
bardes  rouges,  douloureuses  et  saillantes  au-dessus 
eu  niveau  de  la  peau.  Du  reste,  aucun  trouble  n'existe 
dans  la  respiration  ;  la  circulation  et  les  fonctions  di- 
gestives  sont  à  Tétat  normal; 

7''  Elle  n'a  pas  eu  ses  règles  depuis  l'accouchement. 
A  l'aide  du  toucher  vaginal,  on  constate  que  le  vagin 
oblitéré  à  sa  partie  supérieure,  se  termine  en  cul-de-» 
sac  où  il  est  impossible  de  sentir  le  col  de  l'utérus; 

S""  A  3  centimètres  du  méat  urinaire,  on  trouve 
une  fistule  vésîco- vaginale,  oblongue  transversalement 
et  qui  peut  admettre  l'extrémité  de  deux  doigts  ; 

O""  Quelque  attitude  qu'elle  conserve,  elle  ne  peut 
retenir  ses  urines.  Après  avoir  remédié  aux  accidens 
déterminés  par  le  contact  des  urines  sur  la  peau  par 
des  bains  et  des  lotions  fréquentes,  je  tentai,  le 
29  août  i845,  de  détruire  les  adhérences  des  parois 
du  vagin  ;  mais  l'indocilité  de  la  malade  ne  me  permit 
pas  de  terminer  Topération. 

Le  17  octobre,  la  malade  a  repris  de  Tembonpoint, 
de  la  fraîcheur  et  elle  peut  marcher  quoique  pénible 
ment.  Les  ulcérations  et  les  rougeurs  de  la  vulve  ont 
à-peu-près  disparu.  J'essaie  une  seconde  fois  de  dé- 
truire l'adhérence  du  vagin.  Après  avoir  incisé  su- 
perficiellement les  adhérences,  je  décolle  avec  les 
doigts  les  parois  réunies  du  conduit,  mais  l'indocilité 
de  la  malade  me  force  encore  de  laisser  Topératiaii 
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inaelie^t  je  ne  pus  ea  détruire  qm  S  cenlimàlrM 
environ •  Je  piftçai  un  tampon  entre  les  lèvrei  de  te 
pteie  pour  les  tenir  éeartées.  Les  jours  suivais,  ce 
tampon  est  remplacé  par  une  mèche.  Peu  de  sanf 
s'éooule  à  la  suite  de  cette  opération,  et  aucun  accî^ 
dttit  ne  survient. 

Au  commencement  de  novembre,  l'état  général  de 
la  malade  était  satisfaisanti  et  les  mouvemens  parais- 
saient Ubres  dans  le  membre  gauche.  La  cuisse  et  la 
jambe  droite  pouvaient  aussi  être  ailengées;  mais  le 
pied  de  ce  côté  avait  éprouvé  un  eommeocement  de 
déviation  qui  le  retenait  dans  une  position  vicieuse  ; 
e'esU-à-dtre  à  Tétet  de  pied^bot  varu$  eqnin.  li  était  con- 
tourné sur  son  axe  de  manière  que  la  plante  du  pied 
regardait  en  dedans  et  le  dessus  en  dehors ,  le  talon 
était  élevé,  son  bord  interne  était  rapproché  de  la 
malléole  interne.  Elle  ne  pouvait  appuyer  <iue  sur  le 
bord  eiterne  et  antérieur  du  pied  pendant  que  Vi»- 
tème  était  relevé.  De  plus,  la  pointe  du  piedtoufQèe 
en  dedans  tendait  à  s'enrouler  sur  elle-même  { le  gros 
orteil  fortement  fléchi  était  croisé  par  le  deuiieme 
orteil  qui  appuyait  dessus.  La  malade  ne  pouvait  im- 
primer au  pied  et  au  gros  orteil  que  des  «iduvemeas 
bornés  et  incertains;  il  lui  était  impossible  de  fléchir 
le  pied  sur  la  jambe.  On  sentait  le  tendon  d'Achille , 
les  tendons  fléchisseurs  du  gros  orteil  saillants  et  ré- 
tractés. Le  jambier  antérieur  paraissait  tendu* 

Le  S  novembre,  je  fis  la  section  du  tendon  d'Achille, 
il  se  produit  immédiatement  un  écartement  de  2  een^ 
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timètres  entre  les  bouta  da  tendon  ;  le  pied  se  redresse 
de  manière  à  pouvoir  reposer  à  plat  wm  un  plan  hori- 
xontal.  Le  gros  orteil  reste  relevé. 

Le  V^  décembre ,  je  fais  la  section  du  fléchisseur 
au  niveau  des  phalanges;  le  gros  orteil  se  redresse  de 
manière  à  ne  plus  être  croisé  par  le  second.  Il  a  suffi 
de  fixer  le  pied  à  l'extrémité  du  lit  pour  compléter 
la  guérison.  Un  appareil  mécanique  a  été  inutile  et  la 
malade  a  pu  marcher  et  recouvrer  toutes  les  fonctions 
du  membre.  Le  pied  a  repris  sa  conformation  nor- 
male, et  il  a  cessé  d'être  déformé  et  incliné.  Le  tendon 
d'Achille  s'est  reproduit  avec  une  incroyable  rapidité. 

La  diarrhée  aiguë  ou  chronique  de  nature  inflam- 
matoire ou  autre,  est  une  contre  indication  formelle  à 
l'opération  9  celle-ci  devant  aggraver  nécessairement 
l'état  de  la  malade.  D'un  autre  côté,  ce  serait  corn* 
promettre  l'opération  elle** même  que  de  soumettre 
à  Tautoplastie  par  glissement  une  malade  épuisée  par 
d'abondantes  évacuations  qui  empêchent  le  travail 
adhésif  et  d'agglutination. 

Je  vais  rapporter  deux  observations  qui  démontrent 
combien  la  diarrhée  est  dangereuse  et  conduit  rapi- 
dement au  tombeau  les  malades  déjà  épuisées. 

liV  Obêerffatlon.  —  Piêtule  té^iùo-'Wffimale.  — 
Enléro' colite.  —  Mari.  —  Aniapsie.  --*  La  nommée 
Collet,  âgée  de  90  ans,  couturière,  entra  à  l'hôpital 
Saint-Louis  le  11  décembre  1846,  pour  j  être  traitée 
d'une  fistule  vésieo-v aginale  toute  récente  et  survenue 
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k  Ift  suite  d'oa  «cooudeioent  contre-nature.  Aocoa* 
cliée  depuis  sii  semaines  seulement,  cette  femme 
n'était  pas  encore  complètement  rétablie  de  ses  coo- 
cèes  quand  elle  est  venue  4  Tbôpiul.  De  plus,  sa 
constitution  naturellement  faible  semblait  aToir  déjà 
subi  de  graves  atteintes.  Elle  était  faible,  pftie  et 
amaigrie.  L'incontinence  d'urine  qui  la  tourmentait 
sans  cesse,  avait  été  précédée  d*une  rétention  com- 
plète dans  les  premiers  jours  qui  suivirent  Taccou- 
chement.  On  reconnut  bientôt  que  cette  incontinence 
était  due  à  une  perforation  de  la  vessie.  En  touchant 
la  malade  on  trouvait,  en  effet,  une  lai^  ouverture 
sur  la  cloison  vésico^vaginale  et  remontant  jusqu^au 
niveau  même  du  col  de  l'utérus.  A  travers  cette  ou- 
verture, la  membrane  muqueuse  vésicale  faisait  her- 
nie. Du  reste,  il  n'y  avait  pas  de  brides  dans  le  vagtn 
ni  d'adhérences  ou  de  rétrécissement  de  ce  conduit. 
A  l'extérieur,  quelques  rougeurs  et  de  petites  exca^ 
riations  légères  existaient  autour  de  la  vulve,  au  âê^ 
et  à  la  partie  interne  des  cuisses.  Dans  cet  étal ,  te 
malade  fut  d'abord  soumise  i  l'usage  des  bains,  des 
injections  et  d'un  r^me  tonique  et  fortifiant.  Mais 
bientôt  elle  fut  prise  d'une  diarrhée  abondante  que 
rien  ne  put  arrêter.  Les  déjections  alvines  devinrent 
si  fréquentes  et  jetèrent  la  malade  dans  un  tel  état  de 
faiblesse  et  de  marasme,  qu'elle  succomba  à  ces  ac- 
cidens  le  29  décembre,  dix-huit  jours  après  son  en- 
trée à  l'hôpital. 
L'autopsie  fut  foite  trente-six  heures  après  la  mort. 
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On  ne  trouva  pas  d'autres  altérations  deTintestîn  que 
quelques  plaques  rouges,  arrondies  et  tuméfiées,  dis- 
séminées çà  et  là  sur  la  membrane  muqueuse  de  l'in- 
testin grêle,  mais  plus  particuIièFeittent  sur  celle  du 
gros  intestin.  Les  drconvolutions  étaient  aflPaissées 
et  ne  contenaient  plus  qu'une  petite  quantité  de  ma** 
tières  liquides  et  grisâtres.  Tous  les  autres  Tiscères 
thoraciques  et  abdominaux  étaient  sains.  La  vessie 
présentait  les  altérations  suivantes  : 

Une  perte  de  substance  de  la  grandeur  d'une  pièce 
de  5  francs  existait  à  son  bas-fond,  derrière  le  trigône 
vésical  et  établissait  une  large  communication  entre 
le  vagin  et  la  vessie.  Cette  ouverture  était  assez  exac- 
tement circulaire.   Les  bords  antérieur  et  latéraux 
étaient  minces,  taillés  en  biseau  et  dans  un  état  de 
tension  bien  marqué.  Le  bord  postérieur  se  trouvait 
au  fond  du  vagin,  au  niveau  même  de  son  insertion 
avec  le  col  de  la  matrice.  La  membrane  muqueuse 
vésicale  ne  prési'.ntait  pas  d'autre  altération  qu'une 
rougeur  et  une  vascularité  plus  grande  au  voisinage 
de  la  fistule  que  dans  les  autres  points.  Les  uretères 
étaient  perméables  dans  toute  leur  étendue  ;  Torifice 
de  ces  conduits  venait  s'ouvrir  à  1  centimètre  au  de- 
vant de  la  fistule  dans  l'intérieur  de  la  vessie.  Gelle-ei 
avait  moins  de  capacité  que  dans  son  état  normal , 
elle  eut  pu  tout  au  plus  contenir  un  corps  du  volume 
d'un  œuf  de  poule.  Par  suite  de  ce  retrait,  ses  parois 
avaient  acquis  une  épaisseur  de  5  millimètres  au 
moins. 
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Le  col  d«  l'utérus  àlaU  rugueux,  inégal  t  Boîriure 
et  très  dur  ;  le  corps  de  la  matrioe  conservait  encofe 
un  excès  de  Tolume«  et  ses  annexes  un  état  de  vasoa* 
larité  plus  grand  ifue  dans  Tétat  normaL 

L'utérus  a  été  incisé  et  ouvert*  Su  surfaaa  interM 
est  rouge,  enfiammée.  L'utérus  était  encore  très  gros 
et  sa  ca\'ité  utérine  plus  large  qu'elle  ne  Test  dans 
rétat  de  faculté.  Las  vaisseaux  utérins  étaient  enoore 
très  développés. 

J*ai  cru  devoir  ra(q)rocher  de  la  précédente  obser- 
vation un  fait  qui  a  plusieurs  points  de  contact  avec 
elle* 

iia*  ObseriHUion.  -*    FiHule    vésko^vogimÊle.  — 
Pourriiure  d'hôpUcd.  —  Diarrhée  chronique.  -^  Êpmse* 
fnenê  progressif  é- — Perforation  ds  la  cloison  rectù^oagimtk 
moec  une  seringue  à  ktvement,  —  La  nommée  Maochio 
(Claudine),  âgée  de  34  ans,  entrée  à  Vhôpiul  Saioi- 
Louis,  pour  y  être  traitée  d^une  fistule  vésico-vag^^ 
qui  occupait  une  grande  parlie  de  la  cloison  vésiea- 
vaginale,  a  succombé  à  une  diarrhée  chronique  que 
rien  n'a  pu  arrêter.  Je  pratiquai  sur  cette  femme  Tély- 
troplastie  qui  ne  fut  pas  suivie  de  succès.  Dans  les 
derniers  temps  de  sa  vie,  la  pourriture  d'hâpital  s'en* 
para  des  lèvres  de  la  fistule  qu'elle  dévora. 

Une  infirmière  chargée  de  donner  un  lavement  à 
eette  pauvre  femme,  traversa  maladroitement  avec  la 
eanulede  la  seringue  la  cloison  recto-vagipale.  Ai  dater 
de  ce  moment,  le  lavement  pénétra  en  totalité  dans  le 
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ngio.  Voici  ce  que  je  peneotttrsi  à  l'autopme  &ite 

le  33  juin  : 
OtgMes  géfAto*urincàT€S.  -—  Les  parois  de  la  Vessie 

sont  saines,  blanches,  sans  rougeur  ni  inflammation. 
I  La  perte  de  substance  qui  constitue  la  fistule  corn- 

I  mencë  au  niveau  du  col  utérin.  Le  bord  postérieur 
I  de  la  fistule  est  arfondi,  concave  en  bas  et  à  environ 
I         1  demi-centimétre  d'épaisseut*. 

L'orifice  des  uretères  dans  lesquels  on  introduit 
facilement  un  stylet,  se  trouve  à  \  centimètre  en- 
t         viron  en  arrière  et  en  dehors  de  la  lèvre  postérieure 
de  la  fistule. 

Le  mauvais  état  des  parties  détruites  par  la  suppu- 
ration et  la  pourriture  d'hôpiial,  nous  empêche  de 
découvrir  les  limites  antérieures  de  la  fistule  et  du 
canal  de  Turèlbre  dont  il  ne  reste  plus  de  traces, 
ainsi  que  de  toute  la  paroi  correspondante  du  vagin. 

La  paroi  postérieure  du  vagin,  ramollie,  chroni^ 
quement  enflammée,  présenta,  à  3  centimètres  de 
Torifice  externe  du  vagin,  Touverture  d'une  fistule 
recto-vaginale  produite  par  le  bout  de  la  seringue. 

Le  col  de  Tutérusest  mou,  ooirâtrci  eo  paKîe  dé- 
truit et  fongueux  vers  l'orifice. 

Le  tissu  du  corps  de  l'utérus  est  sain.  Il  n'existe 
aucune  trace  d'inflammation  soit  aiguë,  soit  chronique 
ni  dans  l'abdomen  ni  dans  le  petit  bassin. 

Les  intestins  sont  amincis  et  présentent  une  colo* 
ration  inflammatoire  manifeste. 
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Les  deux  reias  sont  le  siège  de  foyers  sanguins 
dont  quelques-uns  sont  en  vole  de  ramollissement 

Les  poumons  sont  sains,  pâles,  vides  de  sang.  Le 
cœur  est  mou  oi  petit. 

Rien  ne  démontre  mieux  que  ûe  fait  les  ineon^ 
niens  d'une  opération  faite  sous  riofluence  d'ausâ 
graves  complications.  Il  est  évident  qu'avant  de  s'oc- 
cuper de  toute  opération  et  du  manuel  opératoire 
surtout  dans  l'espèce  dont  il  est  question,  il  fout  faire 
cesser  toute  complication  ;  si  l'autopsie  n'était  venue 
nous  éclairer,  on  aurait  pu  croire  que  la  mort  était  la 
suite  de  l'opéralion. 

Ce  fait  est  encore  intéressant  parce  qu'il  prouve  au 
chirurgien  combien  il  doit  surveiller  cette  grave  com- 
plicalion,  la  pourriture  d'hôpital  qui  s'insinue  dans 
les  cavités,  attaque  tous  les  tissus  et  tous  les  organes 
indistinctement,  comme  ce  fait  le  révèle,  puisque  les 
lèvres  de  la  fistule  ont  été  envahies  et  pu'isqa'eoûo  le 
reste  de  la  cloison  et  de  Turèthre  ont  été  détrui\s  ip^r 
elle.  Ce  n'est  pas  au  surplus  la  seule  fois  que  j'ai  vu  \a 
pourriture  d'hôpital  affecter  un  semblable  lieu.  Der- 
nièrement encore,  j'ai  été  à  même  d'observer  jour 
par  jour  une  femme  affectée  de  fistule  vésico-vaginaie^ 
qui  fut  prise  de  tous  les  symptômes  xl'une  pourriture 
d'hôpital  albumineuse,  laquelle  ne  céda  ni  aux  in- 
jections vésicale  et  vaginale,  ni  aux  grands  bains 
ni  aux  émolliens  de  toute  espèce.  Les  spasmes  vési- 
eaux  et  les  élancemens  continuant,  je  fus  obligé, 
après  avoir  enlevé  les  plaques  albumineuses,  de  too- 
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cher  iôs  Barfaoed  malades  avec  du  nitrate  acide  dé 
mercure.  La  pourriture  disparut  alors. 

L'aûtoplastîe  telle  que  je  Tai  pratiquée  sur  celte 
femme,  c'est-à  direen  taillant  un  lambeau  aux  dépens 
de  la  fesse,  a  échoué:  V  à  cause  de  la  difficulté  où 
j'étais  dimplanter  convenablement  le  lambeau  ;  2*  à 
cause  du  défaut  de  plasticité  des  liquides  ;  3*"  à  causé 
de  l'état  misérable  de  santé  dans  lequel  se  trouvait 
cette  malheureuse  femme. 

M'est-il  pas  triste  de  voir  encore  se  renouveler  des 
accidens  auxquels  on  pourrait  remédier  en  se  ser- 
vant de  personnes  dressées  de  manière  à  ne  pas  faire 
nattre  par  leur  maladresse  de  pareils  malheurs. 

H3*  Observation.  —  Fiêiule  vésico  -  vaghuik.  — 
Extraction  d'un  pessaire  introduit  dans  la  vessie.  —  Adh^ 
rences  du  vagin.  —  Cloyensen  (R6néc),  âgée  de  42  ans, 
née  à  Dume  sur-Sarllie,  près  d'Alençon,  d'une  forte 
constitution,  n'ayant  eu  qu'un  enfant,  est  accouchée 
il  y  a  cinq  ans.  Le  travail  dura  cinq  jours  ;  on  fut 
obligé  de  recourir  à  l'application  du  forceps. 

Ali  bout  d'une  semaine  environ  elle  s'aperçut  que 
la  volve  et  la  partie  supérieure  des  cuisses  étaient 
humides;  depuis  ce  temps  elle  n'a  jamais  éprouvé  le 
besoin  d'uriner. 

Il  y  a  cinq  mois,  un  médecin  appelé  crut  recon- 
naître une  chute  de  l'utérus  et  recourut  à  l'applicatioâ 
d'un  pessaire.  C'est  seulement  à  cette  époque  que  la 
malade  commença  à  éprouver  de  fréquentes  envies 

H.  45 
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dVioar  sans  que  jaiBSÛs  il  se  soit  éooalé  du  U^Mkk 
urinaire  par  l'uretère;  elle  n'a  cessé  d'éprouwdei 
douieurfl  dans  les  lombes  et  dans  les  cuisses  :  eUes 
•ont  aises  virea  ]^r  Tempôeher  de  «  tenir  debo*. 
Elle  est  peu  réglée. 

4  son  entrée  à  l'hôpital  Saint-Louis,  le  44  janw 
i848|  toici  ce  qui  est  oonelaté  : 

i'  Rougeur  de  la  volve  et  de  la  partie  interae  et 
supérieure  des  cuisses. 

a*  En  oertaitts  pointa  excoriations  et  surtoui  Ulbe^ 
ouïes  dûs  à  Técoulenient  continuel  des  urines. 

8*  Ecoulement  aéro-purulent  d'une  odeur 
par  Torifiee  de  la  vulve* 

A'  Par  l'introduction  du  spéculum,  on  aperçoU  une 
ouverture  fistuleuse  longitudinale  dont  les  bords  sont 
mousses,  arrondis» épais;  elle  présente  les  diiûeûtt<* 
suivantes  :    . 

Longitudînalement  :  6  centiméires  i/2- 
Transversalement  :  Plus  de  4  centimôlres. 

5'  Une  tumeur  fongueuse  formée  parlabef^»*^ 
la  vessie.  . 

6*  Par  le  toucher,  on  sent,  en  traversant  U  fisW 
avec  le  doigt>  un  corps  dur,  résistant,  préienUrt  « 
•urfoce  arrondie  et  circulaire  avec  un  trou  ^^^! 
Ce  corps  n'est  autre  chose  que  le  peasaire  i»^^^^ 
cinq  mois  auparavant.  U  esi  recouvert  d'io^'^ 
lioM. 

En  cmtinuant  les  investigations  par  le  toiH^^' 
recoonalt  q«e  l'on  ne  peut  pénétrer  juiq«'*^  ^ 
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Futérus ,  le  doigt  étant  arrêté  derrière  la  fistule  par 
une  bride ,  qui  fait  adhérer  intimement  les  deux  pa- 
rois du  vagin  et  que  Ton  peut  attribuer  à  la  pression 
exercée  par  le  pessaire  introduit  dans  la  Tessie.  Cette 
bride  laisse  de  chaque  côté  un  petit  orifice  qui  per- 
met à  peine  Tintroduclion  du  doigt. 

Le  48  janvier,  on  prescrit  des  injections  narcolico* 
émollientes  et  des  bains  de  siège,  qui  sont  suspendus 
pendant  quelques  temps  à  cause  d'une  bronchite  qui 
est  survenue. 

Le  22 ,  je  fais  l'extraction  du  pessaire ,  et  après 
beaucoup  de  peine  je  parviens,  à  l'aide  de  fortes  pin- 
ces, à  le  retourner  dans  la  vessie  et  à  le  diriger  dans 
le  sens  du  plus  grand  diamètre  de  la  fistule  ;  il  est  in* 
cruslé  d'acide  urique  solide,  et  offre  les  diamètre^ 
suivants  : 

Le  plus  long  :  6  centimètres. 
Transversal  :  A  centimètres  1/9. 

Les  28,  29,  30,  accidents  fébriles,  iniermittens 
dtec  frisson, chaleur,  et  sueur  survenant  tous  les  soirs 
sur  les  quatre  heures. 

On  prescrit  un  lavement  de  sulfate  de  quinine,  qui 
est  continué  le  lendemain  31. 

Le  4"  et  le  40  février,  durant  ces  dix  jours  la  ma- 
lade n'éprouve  pas  d'accidens  fébriles  réguliers; 
mais  elle  est  toujours  en  transpiration  la  nuit. 

Le  40  et  le  46,  la  transpiration  elle-même  a  com- 
plètement cessé. 

Le  45  mars,  je  m'occupe  de  délruire  les  adhérences 

45. 
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qui  unissent  les  parois  du  vagin.  Elles  sont  tellement 
épaisses  que  je  ne  parviens  à  les  détruire  qa'eo 
partie.  Si  la  malade  n*avait  pas  été  complètement 
indocile,  j'aurdîs  pu  par  des  incisions  ménagées  par- 
venir jusqu'au  col  de  l'utérus.  Toutefois  une  mèche 
a  été  placée  entre  les  parois  du  vagin;  mais  le  panse- 
ment bientôt  a  été  défait  et  il  n'a  pas  été  possible  de 
le  maintenir  en  place,  tant  la  malade  était  peu  obéis- 
sante. J'ai  dû  cesser  toute  tentative  et  abandonner  h 
malade ,  qui  ne  pouvait  pas  même  supporter  la  plus 
petite  opération.  Dès-lors  je  n'ai  pas  dû  songer  à  fer- 
mer la  fistule. 

Je  ne  ferai  suivre  cette  observation  d'aucune  ré- 
flexion, le  lecteur  pouvant  les  faire  tout  naturelle- 
ment lui-même.  Toutefois  je  ne  puis  m'empècher  de 
me  récrier  contre  l'emploi  abusif  des  pessaires  dont 
on  se  sert  comme  d'une  panacée  universelle  contre 
toute  espèce  de  déplacement  des  organes  ^nHacfx. 
On  aurait  pu  au  moins  ici  faire  une  exception  en  ^^- 
géant  qu'en  introduisant  dans  la  vessie   un  corps 
étranger  comme  celui-là ,  on  ne  faisait  qu^aggraver 
l'état  de  la  malade  sans  même  la  soulager.  On  a  va, 
en  effet ,  la  malade  se  plaindre  d'envies  fréquentes 
d* uriner  et  une  adhérence  solide,  grave,  s'établir  entre 
les  parois  du  vagin.  Évidemment  on  a  voulu  cobgk 
battre  une  complication  en  remédiant  à  la  hernie  de 
vessie  qui  ne  se  trouvait  pas  complètement  maintenue 
par  le  fait  même  de  la  présence  de  Touverture  cen- 
trale du  pessaire. 
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Le  pessaire  a  été  ici  la  source  d*accidens  incontes- 
tables et  d'une  suppuration  fétide,  horriblement  in* 
commode  pour  la  malade  et  ceux  qui  l'approchaient. 

HA^  Observation.  —  Fistule  vésico- vaginale  avec 
deskiiction  (truie  grande  partie  de  l'urèthre.  —  Adhé- 
rence de  la  paroi  antérieure  de  la  vessie  à  l'angle  posté' 
rieur  de  la  fistule,  d'où  une  cloison  et  une  double  ouver^ 
ture.  —  Françoise  Sorel,  âgée  de  45  ans,  née  à 
Ëssay  (près  d'Alençon)»  d'une  forte  constitution,  a 
eu  trois  enfans,  le  dernier  il  y  a  neuf  ans.  Ce  dernier 
accouchement  fut  laborieux  et  dura  près  de  quatre 
jours.  Quelque  temps  après  le  médecin  appelé  constata 
la  présence  d'une  escharre  sur  la  paroi  vésico-vagi* 
nale;  après  sa  chute  il  y  eut  écoulement  involontaire 
d'urine,  et  depuis  ce  temps  la  malade  n'a  jamais 
ressenti  le  besoin  d'uriner. 

Deux  mots  après  cet  accouchement  elle  entra  à 
Thôpital  Necker,  dans  le  service  de  M.  Auguste  Bérard, 
elle  y  demeura  neuf  mois  sans  subir  d'autre  opération 
que  celle  qui  eut  pour  but  de  rétablir  l'urèthre  obli- 
téré. Lorsqu'elle  sortit  de  l'hôpital  Necker,  elle  entra 
dans  le  service  de  M.  J.  Gloquet.  Là  les  bords  de  la 
fistule  furent  cautérisés  avec  le  fer  rouge  tous  les 
huit  jours,  une  sonde  fut  laissée  à  demeure  dans  la 
vessie  et  un  appareil  destiné  à  maintenir  les  lèvres 
de  la  solution  de  continuité  rapprochées,  fut  applique. 
Ce  traitement  n'apporta  aucune  amélioration  ;  Fran- 
çoise Sorel  retourna  alors  à  l'hôpital  Necker  dans  le 
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service  de  M.  Bérard  qui  pratiq»a  l'élytroptdstie.  D^ 
le  lendemain  le  lambeau  auloplastique  se  détacha  et 
Turine  oentinua  h  passer  en  totalité  par  la  fistule 
comme  auparavant.  Au  bout  d'un  mois  elle  sort  de 
rbôpital  pour  y  rentrer  une  troisième  fois  six  mois 
plus  tard,  et  y  subir  la  section  du  pédicule  do  lambeaa 
qui  formait  une  tumeur  du  volume  d*une  noix. 

Pendant  six  ans  elle  resta  dans  son  pays  et  ne 
subit  plus  aucun  traitement;  c'est  au  bout  de  ce  temps 
que ,  le  10  Janvier  1848,  elle  entre  à  rhôphal  Saint- 
Louis  dans  mon  service  où  l'état  suivant  est  constaté. 

l""  JouissanI  d'une  bonne  santé,  Françoise  Sorel 
n'a  jamais  été  malade;  elle  n'est  plus  réglée  depoîs 
un  an. 

S""  Absence  d'envie  d'uriner ,  écoulement  oonstaiit 
et  involontaire  de  l'urine  par  le  vagin  soit  dans  la 
station  soit  dans  la  position  assise. 

3''  La  peau  du  pourtour  de  la  volve,  do  périnée 
et  de  la  partie  interne  des  cuisses  est  rouge  ei  wk- 
verte  de  petits  tubercules  indurés.  Cuissons  vives 
dans  ces  régions. 

À^  Par  le  toucher,  on  constate  très  peu  en  arrière 
de  l'orifice  de  la  vulve ,  sur  la  paroi  antérieure  du 
vagin  une  perte  de  sobstanee  par  laquelle  on  pénètre 
dans  la  vessie,  dont  la  paroi  antérieure  fait  hermie 
par  celte  ouverture  où  elle  adhère. 

5""  Les  bords  de  la  iistule  sont  indorés*  Elle  occupe 
le  bas- fond  de  la  vessie  et  une  partie  de  l'urèthre  qui 
est  détruit  à  son  origine  dans  une  assea   grande 
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éteiKlii6f  imisqu^il  n'e»  existe  plus  qu'un  eeUtinètM 
et  demi.  Au-delà  commence  la  fistule.   Celle-ci  est 
eHiptique.  Son  diamèire  longitudinal  est  de  3  centi- 
mètres et  demi)  le  diamètre  transversal  varie  t 
En  arrière,  il  est  de  1  centim.  1/2. 
Au  milieu  I  2  centim. 

En  avant ,  3  centim. 

6""  Si  on  introduit  une  sonde  dans  là  vessie  par 
Turèthre^  elle  peut  être  ramenée  par  le  vagin  jusqu'à 
Toriâce  de  la  vuhe. 

Le  25  janvier,  la  malade  est  prise  d'une  bronchite 
asses  intense  avec  rftles  sibilant  et  ronflant^  coryza^ 
etc.  Cet  état  des  bronches  persiste  pendant  long-tômps^ 
Toutefois  le  1^  avril,  elle  est  complètement  rétablie. 

Le  fi  mai,  l'autoplastie  par  glissement  est  pratiquée; 
la  paroi  postérieure  du  vagin  est  abaissée  à  l'aide  du 
spécuhm  univalve,  le  col  est  saisi  avec  des  pinces 
de  Museux  et  attiré  à  Torifiee  de  la  vulve.  Il  est  main^ 
tenu  dans  cette  position  durant  toute  Tapera tion« 

Le  vagin  est  détaché  de  son  insertion  au  col  de 
Tutérus  au  moyen  d'une  incision  transversale  demf^ 
circulan*e.  A  l'instant  meute  la  paroi  antérieure  du 
vagin  se  porte  en  avant  et  les  lèvres  de  la  fistule 
viennent  se  mettre  spontanément  en  contact  Tune 
avec  l'autre.  Les  bords  de  la  fistule  sont  avivés  soit 
avec  le  bistouri,  soit  avec  des  ciseaux.  Trois  points 
de  suture  entrecoupée,  sont  appliqués  et  médiocre- 
ment serrés.  Il  en  résulte  une  suture  transversale. 
Un  tampon  d'agaric  est  placé  dans  le  vagin  et  une 
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sooéeest  miae  dans  la  vessie*  La  malade  est  reportée 
eMuîte  dans  son  lit. 

Je  ne  rapporterai  pas  jour  par  jour  ce  qui  s'est 
passé,  je  dirai  de  suite  qu'il  y  a  eu  insuccès.  Il  n'y  a 
pas  eu  de  réunion  parce  qu'un  obstacle  a  été  apporté 
à  l'agglutination  par  suite  de  l'adhérence  vésicale  et 
de  la  double  route  que  les  urines  devaient  suivre  en 
raison  de  celte  disposition  toute  particulière. 

Mon  intention,  lorsque  la  malade  est  partie  chez 
elle  pour  reprendre  des  forces,  était  de   détruire 
l'adhérence  afin  de  pouvoir  mettre  en  contact  exaa 
les  lèvres  de  la  fistule  qui  ne  peuvent  pas  l'être  sans 
cela.  Si  j'avais  mieux  connu  cette  disposition  exiraor- 
dinuired*anatomie  pathologique  lors  delà  première 
opération,  je  n'aurais  pas  manqué  de  m'occuper  d'a- 
bord de  détruire  ces  adhérences,  qui  établissent  un 
cloisonnement,  et  pour  ainsi  dire,  une  doubfô  vessie 
accidentelle.  A  quoi  est  donc  due  cette  graw  com- 
plicavion?  Est-ce  au  rapport   mutuel   des   sutt^i^ 
muqueuses  qui  ont  disparu  par  inflammation  ulcéra- 
tive,  par  absorption,  ou  bien  encore  à  ce  que  deux 
points  diamétralement  opposés  de  la  vessie  ont  été 
embrassés  dans  la  suture. 


FIN   DU  DKLXIKME  ET   DERNIEK  VOLIME. 
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